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KENTUCKY  -  JANUARY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


Extreme  dryness,  particularly  in  the 
Western  Division,  and  below  normal 
temperatures  featured  the  month's 
weather.   Paradoxically,  while  this 
was  the  driest  January  since  1944 
with  a  precipitation  deficiency  of 
2.80  inches,  snowfall  was  the  heavi- 
est since  1948  with  an  average  of 
5.8  inches.   Although  rain  or  snow 
occurred  frequently  during  the  month, 
daily  amounts  were  mostly  small. 
Precipitation  averages  ranged  upward 
from  1.05  inches  in  the  Western  Divi- 
sion to  2.33  inches  in  the  Eastern 
Division.   Snowfall  was  along  the 
same  pattern  with  averages  ranging 
from  2.5  inches  to  9.2  inches.   Ex- 
tremes in  monthly  precipitation  amounts 
were  3.18  inches  at  Mt.  Sterling  and 
0.30  inch  at  Ford  Ferry  Dam  50.   The 
greatest  daily  amount  was  1.33  inches 
at  Waynesburg  6  E  on  the  5th.   After 
the  extremely  mild  first  week  below- 
normal  temperatures  prevailed.   The 
last  week  of  the  month  was  quite  cold 
with  many  stations  reporting  minimum 
temperatures  near  or  slightly  below 
zero.   With  an  average  of  34.4°  this 
was  the  coldest  January  since  the 
26.8°  in  1948.   During  the  month 
temperatures  ranged  from  70°  at  Hickman 
1  E  on  the  5th  to  -3°  at  Somerset  1  N 
on  the  29th.   Available  records  indi- 
cate that  sunshine  was  moderately  below 
normal  except  in  the  extreme  western 
counties  where  slightly  above  normal 
prevailed. 

Unseasonable  warm  temperatures  pre- 
vailed during  the  first  six  days  of 
the  month  with  average  temperatures 
about  25°  above  normal  on  the  4th  and 
5th.   A  series  of  rapidly  moving  low 
pressure  systems  to  the  north  of 
Kentucky  blocked  the  southward  flow 
of  cold  air  and  circulated  warm,  moist 
air  northward,  causing  frequent  rains 
over  the  state  during  this  period, 
mostly  light  to  moderate  in  amounts. 
Temperatures  dropped  to  about  normal 
as  cold  air  penetrated  southward  on 


the  7th  following  a  cold  front  passage 
then  rose  moderately  on  the  8th  and 
9th  as  a  large  disturbance  moved  south- 
eastward across  the  lower  Great  Lakes 
region,  drawing  up  warmer,  moist  air 
and  causing  general  light  rains  on  the 
9th.   The  precipitation  changed  to  snow 
on  the  10th  as  colder  air  of  Canadian 
origin  followed  the  Low  passage.   Pre- 
cipitation, mostly  snow,  continued 
through  the  14th,  accompanied  by  sub- 
normal temperatures,  due  to  the  influ- 
ence of  several  disturbances  passing 
rapidly  eastward  near  the  state.   The 
15th-18th  period  was  dry  and  seasonably 
cold  as  conditions  were  dominated  by 
a  large  high  pressure  system.   On  the 
19th  a  disturbance  originating  in  the 
Gulf  of  Mexico  moved  northeastward 
just  off  the  Atlantic  coast  and  ush- 
ered in  another  period  of  snowfall  and 
below  normal  temperatures.   Snowfall 
was  generally  light  but  several  inches 
accumulated  on  the  ground  in  some 
areas  and  remained  for  a  day  or  two 
before  melting.   Moderate  cold  and 
frequent  precipitation  continued,  but 
with  the  invasion  of  extremely  cold 
Arctic  air  on  the  27th  temperatures 
dropped  further  to  the  lowest  read- 
ings of  the  month  during  the  27th-29th 
period.   Temperatures  moderated  ap- 
preciably on  the  31st  under  the  influ- 
ence of  southerly  winds. 

The  effects  of  excessive  topsoil  mois- 
ture and  frequent  freezes  during  the 
last  half  of  the  month  contributed  to 
a  decline  in  the  condition  of  winter 
grains,  cover  crops  and  pastures  to 
only  fair  condition  at  the  end  of  the 
month. 

According  to  the  U.  S.  Geological 
Survey,  ground-water  levels  in  the 
Louisville  area  were  at  or  near  record- 
low  levels. 

No  destructive  storms  were  reported 
during  the  month. 

J.  E.  Stork 
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Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  baals  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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36.3 

68 

5 

10 

29+ 

880 

0 

6 

24 

0 

1.37 

.64 

22 

4 

19 

5 

1 

0 

DIVISION 

33.7 

1.64 

4.7 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

AM 
AM 

43.1 
47.9 
43.1 
42.9 
42.6 

25.6 
25.9 
25.0 
23.3 
25.4 

34.4 
36.9 
34.1 
33.1 
34.0 

-U.4 
-  2.7 

65 
68 
66 
64 
65 

2  + 

3  + 
5 

4  + 
3  + 

7 
8 
8 
5 
4 

29 

29+ 

31 

31 

29 

939 
863 
953 
982 
954 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 

5 
5 
6 

25 
23 
28 
29 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

2.10 
E  2.01 
2.21 
2.83 
2.42 

-  1.89 

-  2.28 

.68 
.67 
.60 
.52 

.60 

5 
19 

19 
16 
19 

4.8 
10.4 

8.0 
22.5 
10.1 

2 

6 
7 
6 
5 

20 

19 

20 

19+ 

19 

9 
8 

7 
7 
7 

1 
1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  14 

AM 
AM 

R 

40.8 
44.1 
43.9 
42.5 
44.9 

22.1 
24.3 
23.9 
21.5 
24.1 

31.5 
34.2 
33.9 
32.0 
34.5 

-  1.2 

-  1.2 

62 
67 
65 
64 
65 

6 
6 
5 
6 

5 

-  2 
7 
0 
3 
2 

29 
31 
29 
29 
29 

1030 
948 
957 

1015 
936 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
6 
4 
5 
4 

28 
26 
26 
27 
26 

1 

0 

1 

0 
0 

E  1.67 
2.16 
2.49 
2.50 
2.01 

-  1.82 

-  2.50 

.39 
.59 
.69 

.51 
.45 

5 
5 
5 

5 
5 

7.5 

6.5 

10.2 

5.6 

7.9 

3 
6 
5 
2 
5 

13  + 
20 
20+ 
11  + 
20 

8 
8 
10 
9 
7 

0 

1 
1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 

MANCHESTER  4  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

AM 
AM 

43.0 
45.8 
42.4 
46.0 
39.9 

22.2 
24.5 
25.0 
23.7 
22.9 

32.6 
35.2 
33.7 
34.9 
31.4 

-  2.0 

66 
67 
56 
68 
63 

6 

5 
5 
5 
6 

2 

5 
3 

5 
1 

31 

31 

29 

29+ 

30 

999 
917 
963 
926 
1034 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
6 
3 

7 

28 
25 
25 
26 
27 

0 
0 
0 
0 

0 

3.07 
2.66 
2.09 
1.76 
2.40 

-  1.56 

.52 
.50 
.46 
•  50 
1^27 

11  + 

4 
21 
19 

5 

8.5 
6.2 

4.0 

6 
6 
4 
4 
2 

19 

19 

19+ 

19 

20 

11 
9 
5 
6 
6 

2 
1 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

MIDDLESSORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 
t  VANCEBUR6  DAM  32 

AM 

47.1 
42.2 
45.6 
41.0 
40.6 

27,1 
24.6 
28.5 
24.4 
21.7 

37.1 
33.4 
37.1 
32.7 
31.2 

-  1.0 

.0 
.2 

-  2.8 

68 
63 
68 
65 
64 

5 
5 
5 
6 
6 

9 
0 

10 
4 
0 

31 
29 
31 
29 
29 

856 
972 
857 
991 
1042 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
5 
3 
7 
S 

23 
24 
20 
25 
26 

0 

1 

0 
0 

1 

1.82 
3.18 
2.29 
2.54 
2.31 

-  2.51 

-  1.24 

-  1.34 

-  1.77 
-1.58 

•  53 
.80 

•  53 

•  65 
.95 

19 
10 

4 
5 

5 

6.7 
15.0 

9.3 
3.0 

6 

6 
4 
2 

19 

19 

19+ 

13+ 

4 
8 

7 
11 

7 

1 

3 
2 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

AM 

42.4 

21.5 

32.0 

65 

3 

2 

30 

1018 

0 

7 

28 

0 

E  2.44 

•  39 

5 

13.0 

6 

20 

9 

0 

0 

DIVISION 

33.9 

2.33 

9.2 

STATE 

3*. 4 

-  1.7 

1.75 

-  2.80 

5.8 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


S««  Reiarenc*  Notes  Following  Station  Index 
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ms^inm^ 


DAILY  PRECIPITATION 


H 

Day  of  month 

station 

1  1  2  I  3 

4  1 

5  1 

6 

7  1  8 

1  ^ 

10  1 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16  1  17  1  18 

19 

20 

21 

22   23   24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AOftlSON  DAM  45 

lira 

T 

.19 

.07 

.70 

.10 

.09 

.19 

•  10 

.05 

■  01 

•  31 

T 

T 

T 

■  S2 

ADOLPHliS  I  N 

li»* 

.02 

T 

.05 

.27 

T 

.28 

T 

.15 

■  30 

T 

•  40 

•  02 

•  OS 

ALBANY 

laM 

T 

•  92 

.10 

.20 

.08 

•  20 

•  04 

.11 

.18 

•  44 

•  05 

•  94 

ALLEN 

2>5« 

.29 

•  22 

.11 

.10 

.05 

.09 

•  59 

•  20 

.08 

,»* 

•  10 

•u 

•  OS 

■  13 

•  OS 

ANCNODACE 

2^02 

.20 

.61 

•  1> 

.09 

.04 

.16 

•  2« 

•  05 

•  03 

.02 

,U 

•  2* 

T 

•  •4 

T 

T 

T 

T 

T 

ASHCAMP 

RECORD  MISSING 

ASHLANO  DAM  20 

2*10 

.09 

•  06 

•  08 

.27 

.14 

.01 

.12 

•  12 

•  13 

T 

■  12 

T 

■  24   T 

T 

T 

•  12 

T 

T 

BAKBOURVILLE 

E2i01 

T 

.02 

.12 

.10 

.09 

.01 

•  29 

T 

•  12 

E>«T 

.05 

■  IT 

E^13 

E^09 

£■10 

E,»t 

BAaDSTOW  S  J  PREP  SOI 

1.41 

.03 

•  21 

.36 

.08 

.02 

•  27 

•  02 

•  01 

.U 

.23 

•  01 

•  04 

BAXTER 

2.21 

.27 

.10 

.05 

T 

.09 

•  39 

•  10 

•  05 

.10 

.60 

•  09 

■  39 

■  SI 

•  07 

•  01 

■  09 

BEAVER  MM 

1.22 

.14 

.95 

.08 

.05 

•  37 

•  04 

.07 

.03 

.35 

•  SI 

•  SI 

BENHAM 

2. S3 

.01 

.02 

•  39 

.94 

.11 

T 

•  42 

•  05 

.07 

•  01 

•  06 

.52 

■  IS 

.03 

T 

■  92 

•  42 

•  01 

■  03 

•  50 

8EREA  COLLEGE 

2.42 

.32 

.36 

.06 

.08 

•  IS 

•  M 

.07 

•  09 

.60 

.29 

•  IS 

•  05 

■  04 

6EREA  HATER  HOCKS 

2.»4 

T 

T 

T 

.78 

.16 

.03 

.12 

T 

■  49 

.11 

•  09 

.12 

•  13 

■  21 

T 

•  M 

T 

BOHLINS  WEEN 

1.20 

.05 

•  03 

.03 

.03 

.0* 

.09 

.19 

•  12 

•  17 

•  37 

T 

.10 

BOHLING  SREEN  SUBSTA 

1.2* 

•  10 

.01 

.11 

.01 

.98 

.09 

.M 

•  08 

•  06 

■  41 

•  S3 

•  04 

T 

BOHLING  GREEN  CAA  AP 

.ai 

.07 

T 

•  02 

.02 

.01   .11 

.19 

T 

T 

T 

•  07 

T 

•  05 

.37 

T 

T 

T 

BRENT  DAM  M 

2.0> 

•  23 

.30 

•  63 

.20 

.01 

.08 

T 

•  24 

.09 

T 

T 

•  83 

■  U  T 

•  01 

•  09 

•  02 

.09 

T 

BROWNSVILLE  LOCK  t 

1|4S 

.03 

•  00 

•  01 

•  12 

.10 

•  » 

.02 

•  11 

T 

•  07 

■  » 

T 

■  06 

BUROINE  2  NE 

2.47 

•  38 

•  15 

■  62 

•  39 

•  13 

•  72 

•  10 

•  09 

T 

T 

■  15 

BURKESVILLE 

1.93 

T 

T 

T 

.10 

T 

.19 

■  03 

•  2« 

.03 

■  12 

T 

•  25 

•  40 

•  08 

.04 

T 

CAOIZ  LOCK  E 

1.60 

.07 

■  04 

.21 

•  76 

T 

T 

■  23 

•  29 

CAMP8ELLSVILLE 

1.00 

.03 

.02 

.04 

.10 

.09 

■  89 

•  a 

.02 

T 

■  08 

•  06 

.27 

•  04 

•  03 

T 

■  02 

CARROtLTON  LOCK  1 

2.0S 

T 

•  20 

.40 

.55 

■  10 

.06 

•  20 

■  U 

■  04 

T 

•  10 

•19   ^09 

•  05 

•  03 

•  02 

T 

CLERMONT  1  SSE 

2.25 

.13 

,13 

.64 

.11 

.11 

■  09 

•  51 

■  08 

•  19 

.28 

T 

T 

•  01 

T 

•  01 

T 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

l.M 

T 

.47 

T 

■  12 

.04 

■  27 

■  10 

•  05 

•  20 

•  08 

•  20        T 

•  08 

.04 

•  04 

COLUMBIA 

l.«l 

.07 

.14 

■  10 

.24 

•  37 

•  1* 

T 

•  30 

.10 

.13 

T 

COVINGTON  H  B  AIRPORT   R 

2.«1 

.20 

•  08 

•  46 

•  52 

•  10 

■  09 

.14 

.40 

.06 

■  02 

•  03 

•  17 

T 

.19 

•  02   T     ^02 

•  07 

•  01 

•  04 

T 

.02 

•  01 

CUMBERLAND  PALLS  ST  PK 

1.77 

•  08 

■  19 

.22 

•  16 

•  94 

•  27 

.15 

.16 

CYNTHIANA 

1.5« 

•  04 

•  22 

•  48 

•  04 

T 

.33 

.12 

T 

T 

•  06 

•  07 

.17 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

CYNTMIANA  2 

El.«7 

•  09 

•  26 

•  39 

•  08 

.10 

E.20 

E.IO 

E.20 

•  04 

E^15E 

•  10 

DANVILLE 

1.92 

•  01 

•  59 

.02 

.01 

.07 

.01 

.3S 

.07 

T 

•  08 

.17 

•  10 

•  32 

•  01 

•  06 

.02 

.04 

DELPHIA  1  E 

2.23 

.39 

.22 

.05 

.30 

.13 

•  80 

•  05 

•  45 

.08 

DEMA 

2.«0 

•  15 

.30 

■  62 

.17 

•  15 

.46 

■  22 

• 

•  20 

.49 

.12 

DEWEY  DAM 

2.1« 

T 

•  18 

.59 

T 

.08 

T 

.15 

■  29 

.20 

T 

■  22 

•  23 

•  16 

T 

T 

•  OS 

.02 

T 

DIX  DAM 

1.99 

•  03 

.58 

.11 

.10 

.20 

■  03 

.03 

T 

•  09 

■  09 

•  05 

•  21        T 

•  07 

T 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

1.45 

.05 

•  19 

.05 

.15 

.10 

■  34 

.07 

•  08 

•  05 

T 

.04 

•  32 

.02 

.03 

DUNMOR 

1.55 

.21 

•  08 

.59 

•  09 

.08 

.06 

•  38 

.06 

DUNNVILLE 

l.Sl 

.18 

« 

« 

•  6S 

.25 

•  70 

T 

T 

EODYVILLE  LOCK  F 

.71 

.02 

•  03 

.07 

•  08 

.45 

T 

•  06 

T 

T 

EDMONTON 

El. 09 

•  10 

•  15 

.34 

.10 

•  19 

.10 

•  20 

•  4> 

•  10 

E.IO 

ELKHORN  CITY 

- 

_ 

- 

- 

- 

•" 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

_    -    - 

• 

■ 

- 

-     ■     - 

- 

.14 

FALMOUTH 

2. •2 

•  0< 

•  28 

.89 

•  12 

•  07 

T 

.61 

.19 

T 

T 

.03 

•  13 

•14   ^02   T 

1 

•  U4 

•  02 

T 

.02 

T 

FARMERS 

2<4« 

T 

•  49 

•  6« 

•  07 

.10 

•  10 

.29 

.14 

T 

•  02 

.21 

•  19 

•  18 

•  01 

T 

•  11 

.03 

T 

T 

FLEMINGSBURG 

E2.52 

T 

•  34 

•  71 

•  04 

.23 

•  3S 

T 

.21 

T 

T 

.05 

•  26 

E.09 

•  21   T 

T 

T 

.0* 

T 

FDRD  LOCK  lu 

1.92 

T 

1 

T 

•  41 

•  07 

T 

.06 

.09 

.26 

.08 

T 

.16 

•  11 

•  21 

•  01 

•  06 

T 

.04 

FORDS  FERKY  DAM  9u 

.30 

T 

T 

•  03 

•  07 

.02 

.U 

•  02 

T 

•  01 

T 

•  02 

T 

T 

T 

T 

T 

FRANKFORT  LOCK  A 

1.49 

•  Oi 

•  03 

•  38 

•  02 

.05 

.02 

.41 

.11 

T 

.06 

•  11 

•  19 

T 

T 

T 

.01 

FRANKLIN  HATER  HORKS 

1.01 

T 

.32 

.13 

•  5« 

T 

FREEBURN 

RECORD  MISSING 

FRENCH8URG 

2.74 

.20 

.12 

•  92 

•  10 

.02 

.22 

T 

.33 

.21 

.19 

•  03 

.28 

•  13 

■  37 

.02 

T 

T 

SEORSETOHN  HATER  HORKS 

El.*3 

.08 

.01 

.47 

.01 

.09 

.37 

E.15 

T 

.01 

.12 

.07 

.23 

T 

T 

.01 

.01 

GEST  LOCK  3 

1.14 

T 

.08 

.51 

•  14 

.01 

.12 

.09 

T 

T 

.05 

•  14 

T 

T 

T 

T 

GLASGOH 

l.BO 

.00 

.10 

.25 

■  47 

.03 

.19 

.03 

•  63 

.04 

.84 

GLASGOH  HKAY 

1.51 

.00 

T 

T 

.07 

■  20 

.29 

■  09 

T 

.02 

•  01 

.14 

•  02 

.59 

•  02 

T 

T 

T 

T 

GLENOALE 

1.49 

•  12 

•  12 

.09 

.09 

■  32 

.08 

.09 

•  15 

T 

•  41 

T 

T 

T 

.06 

GOLDEN  POND  S  N 

1.37 

.04 

T 

•  46 

•  25 

•  36 

T 

•  25 

101 

r 

GRANT  DAM  38 

2.43 

.23 

.25 

1^03 

.30 

.02 

•  03 

■  31 

.05 

T 

.08 

•  13   T 

T 

T 

T 

T 

GRAYSON 

2.90 

T 

.33 

.51 

.16 

•  13 

T 

.33 

.32 

T 

T 

•  08 

.10 

•  25 

•  03 

•  02 

•  21 

.02 

.01 

GREEN5BURG 

1>2« 

T 

T 

T 

.06 

T 

•  12 

.39 

•  07 

•  15 

T 

•  40 

.03 

.04 

GREENS6URG  HIHAY  61  BR 

1.33 

•  16 

.41 

•  08 

•  13 

•  44 

.06 

.05 

GREENUP  DAM  30 

1.7* 

T 

.03 

.67 

•  10 

■  15 

T 

.07 

.14 

.07 

T 

T 

.11 

•  21   T 

T 

T 

.07 

T 

.01 

T 

T 

GREENVILLE  2  H 

1.10 

.08 

.03 

•  IS 

•  12 

.20 

.20 

•  25 

•  04 

HARTFORD  6  NW 

1.33 

.06 

.03 

•  20 

•  12 

.44 

T 

.16 

T 

•  04 

•  24        T 

T 

T 

T 

.04 

HAZARD  WATER  WORKS 

2.1B 

T 

T 

.32 

•  06 

.03 

•  03 

.02 

.37 

•  05 

T 

.09 

.01 

•  57 

•  12 

•  28   T 

T 

.13 

.03 

.07 

T 

HEIDELBERG  LOCK  I*      R 

2.91 

T 

T 

.45 

•  03 

.04 

•  10 

.05 

.25 

T 

•  10 

T 

•  05 

.01 

•  27 

•  17 

•  33 

T 

T 

.08 

T 

.93 

.05 

T 

HENDERSON  *  SW 

.90 

.04 

.01 

.09 

•  08 

.20 

.29 

.02 

.01 

•  08 

T 

•  06 

•  02 

T 

T 

T 

T 

T 

HICKMAN  1  E 

1.43 

•  08 

T 

T 

•  31 

.03 

.45 

T 

•  35 

•  21 

HICKSVILLE 

.47 

.38 

T 

■  09 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

1.B3 

•  03 

•  04 

.02 

.59 

•  14 

T 

•  04 

.07 

•  17 

.06 

T 

•  04 

•  06 

•  08 

■  22 

•  10 

•  12 

.02 

.03 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3.07 

.05 

.48 

•  03 

.14 

•  07 

.52 

.17 

•  23 

•  52 

•  16 

■  24 

•  20 

.12 

.14 

HOPKINSVILLE 

1.41 

•  06 

•  11 

.32 

•  23 

T 

•  21 

T 

•  01 

■  31 

•  91 

.15 

T 

HYOEN 

El  .48 

T 

.51 

T 

.32 

T 

T 

E.50 

T 

T 

E^IS 

E.09 

T 

INEZ 

2.M 

.50 

.26 

•  19 

•  13 

.27 

.23 

•  02 

.44 

•  02 

.23 

•  27 

•  07 

.03 

IRVINGTON 

1.07 

•  14 

T 

.19 

.45 

•  07 

.29 

.23 

•  06 

.09 

•  02 

•  01 

.10 

.27 

•  07 

T 

.02 

JACKSON 

2.7« 

T 

.28 

.37 

•  11 

.11 

.38 

•  18 

.U 

T 

•  11 

.06 

•  60 

.09 

•  27   T 

T 

.03 

.07 

•  07 

JEREMIAH 

2.17 

.12 

.33 

•  10 

•  12 

.42 

.18 

.10 

.55 

T 

.19 

.10 

KEENE  2  N 

1.54 

T 

.67 

.14 

.07 

■  20 

T 

•  05 

.10 

•  26 

T 

•  03 

T 

T 

KENTUCKY  DAM 

.02 

T 

•  92 

.01 

.07 

•  08 

.32 

.26 

•  06 

T 

T 

T 

LANCASTER 

2.21 

T 

.59 

.16 

•  10 

.46 

.21 

.20 

•  03 

•  27 

•  12 

.01 

.06 

LAURA 

2.90 

.18 

.60 

.14 

.10 

.42 

.29 

T 

.26 

•  16 

•  20 

T 

T 

•  10 

T 

T 

T 

LEITCMFIELO 

1.10 

.01 

•  07 

T 

.03 

.10 

.92 

•  14 

.20 

.07 

•  03 

.04 

T 

•  38 

.01 

T 

LEXINGTON  HB  AIRPORT    R 

1.57 

.06 

T 

.44 

.05 

.01 

T 

•  11 

.31 

•  03 

•  07 

T 

•  01 

T 

•  21 

T 

.20 

T          T 

T 

•  03 

•  01 

.02 

.01 

T 

LIBERTY 

2.5* 

.30 

.10 

•  12 

.05 

.49 

.09 

•  20 

•  47 

•  05 

.45 

•  20 

.05 

.05 

LITTLE  HICKMAN  L^CK  B 

l.M 

T 

•  61 

•  06 

•  14 

.39 

.09 

•  05 

•  17 

•  11 

•  27 

•  01 

.09 

T 

.07 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.72 

.14 

•  06 

•  52 

•  13 

•  07 

.27 

.18 

.03 

T 

•  06 

•  23 

T 

T 

.02 

.01 

LONDON  CAA  AP 

2.09 

.02 

•  40 

•  01 

•  09 

•  19 

.26 

.01 

•  02 

.01 

T 

.05 

.08 

•  33 

T 

.46 

T 

•  00 

.04 

•  04 

.05 

.01 

LOUISA  2 

2.2S 

•  20 

■  65 

•  10 

T 

•  10 

.40 

.15 

•  15 

•  05 

■  48 

T 

T 

LOUISVILLE 

- 

« 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

_ 

« 

.     -    - 

•  10 

.23 

T          T 

•  03 

T 

T 

.02 

T 

T 

LOUISVILLE  HB  AP        R 

1.80 

.20 

.02 

•  49 

•  04 

•  02 

T 

•  09 

.33 

.02 

•  07 

T 

•  07 

•  09 

.30 

T          ^04 

T 

•  01 

T 

T 

.04 

•  01 

T 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.75 

T 

.32 

•  05 

•  44 

•  13 

•  04 

.26 

•  01 

T 

.07 

•  03 

T 

■  34 

•  03 

T 

.01 

•  02 

LOUISVILLE  H8  CITY      R 

- 

.27 

•  02 

•  57 

•  09 

•  06 

T 

■  03 

.24 

.•1 

•  09 

T 

.07 

•  08 

- 

. 

- 

_ 

. 

_ 

LOVELACEVILLE 

.77 

.12 

T 

•  19 

.50 

T 

MACISONVILLE  X    SE 

.99 

.07 

•  06 

.05 

•  09 

■  09 

.36 

■  03 

T 

T 

•  24 

T 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

!.»« 

•  07 

T 

T 

■  10 

.15 

.32 

T 

■  05 

.10 

.12 

.60 

•  02 

T 

•  02 

.01 

MANCHESTER  A  SE 

1.7« 

■  26 

.21 

■  19 

.07 

.90 

•  09 

•  31 

.10 

T 

.02 

•  05 

T 

MAYFIELD  SUBSTA 

1.01 

•  05 

■  23 

T 

.42 

T 

.24 

.03 

•  04 

MAYFIELD  2  S 

.72 

.02 

T 

.41 

T 

.22 

T 

.05 

T 

MAYSVILLE  0AM  n 

2.*0 

•  05 

•  16 

1.27 

•  IS 

■  09 

.94 

.08 

■  10 

•  12 

•  29   T 

•  08 

•  02 

T 

T 

T 

T 

MC  KEE 

2.79 

T 

.70 

•  09 

T 

■  10 

.41 

T 

•  10 

.08 

.02 

.36 

.02 

•  55 

.22 

.03 

•  09 

T 

MIOeLESBORO 

1.82 

•  «4 

.02 

.18 

.02 

.04 

.03 

■  3S 

T 

•  07 

T 

.05 

T 

.93 

T 

•  40 

.02 

T 

•  04 

T 

MIDHAY 

1.4« 

•  07 

•  02 

.38 

.04 

.09 

■  3« 

•  09 

.01 

.10 

.04 

•  23 

T 

T 

T 

MILLERSTOHN 

1.11 

•  04 

T 

T 

.04 

•  09 

■  32 

•  04 

•  S3 

.01 

•  04 

MONTICELi.0 

1.4« 

.01 

.07 

.02 

•  10 

.03 

■  22 

•  04 

.15 

.01 

•  36 

.04 

•  26 

.10 

.02 

•  01 

MOIWT  STERLING 

3.18 

T 

•  60 

.15 

.16 

.80 

•  60 

T 

.15 

•  27 

.31 

•  03 

•  09 

•  02 

T 

T 

MUNFORDVILLE 

1.54 

T 

•  08 

•  11 

.09 

.07 

T 

■  29 

T 

.07 

•  04 

T 

T 

.71 

.10 

T 

T 

MURRAY 

1.24 

T 

T 

T 

.22 

.61 

T 

T 

T 

•  08 

.39 

T 

T 

OLWEY 

1.01 

.05 

T 

.19 

.07 

.38 

.19 

•  17 

T 

ONEONTA  0AM  35 

1.80 

•  18 

•  16 

.83 

.20 

.10 

T 

.11 

•  05 

T 

.02 

T 

T 

.02 

•  08  T 

•  02 

T 

.01 

T 

•  02 

T 

T 

OHENSBORO  2  W 

El. 37 

•  08 

.09 

.13 

.03 

E.35 

.49 

•  03 

.06 

•08       ^02 

•  05 

OHENSBORO  DAM  A* 

1.28 

.01 

•  10 

•  10 

.26 

.04 

.27 

•  10 

T 

.10 

T 

T 

.03 

•  11 

•  09 

T 

•  02 

•  03 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

.71 

•  07 

T 

•  10 

T 

T 

.04 

.36 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

•  11 

T 

PAOUCAH 

.81 

T 

.02 

T 

T 

.12 

T 

.05 

.39 

T 

.01 

.01 

T 

•  01 

PAINTSVILLE 

2.95 

T 

•  71 

T 

T 

.21 

•  32 

■  22 

T 

T 

•  40 

.26 

•  32 

T 

.11 

T 

T 

T 

PIKEVILLE 

2.29 

T 

•  93 

•  13 

.14 

.11 

.04 

.44 

■  07 

T 

.03 

T 

•  90 

.02 

.07 

•  06 

T 

.U 

T 

•  02 

•  02 

PINEVILLE 

2.22 

.03 

.22 

.14 

.03 

.03 

.36 

T 

■  14 

T 

.06 

■  03 

•  98 

.07 

•  27 

T 

.12 

•  07 

•  04 

■  01 

PRINCETON 

E  .81 

•  25 

.40 

•  11 

T 

E«05 

RAVENNA  LOCK  12 

2.98 

•  64 

.25 

.12 

•  22 

T 

•  28 

.14 

•  29 

•  06 

■  12 

RICHMOND 

2.94 

T 

.55 

.15 

•  15 

•  35 

•  10 

.10 

•  33 

.10 

•  40 

•  02 

.14 

■  03 

■  10 

T 

ROCMESTER  LOCK  3 

1.14 

•  03 

.04 

.03 

.10 

.05 

•  36 

•  01 

.10 

•  04 

•  39 

•  02 

■  01 

S—  B*f«r«iic»  NolM  FoUowlBg  Stallon  Indax 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

-3 

Day  of  month 

g 

1 

2  1  3 

4 

5 

6 

7  1  8 

1  ^ 

10  1 

11   12 

13  1  14   15 

16   17   18 

19 

20 

21 

22   23  1  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUMSEY  LOCK  2 

•«i 

.03 

.05 

.06 

•  07 

.25   .06 

•  05 

.03 

.27 

T 

T 

RUSSELLVILLE 

i.ti 

•  25 

.66 

•  10 

•  15 

T 

.61 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

1>*4 

.05 

.10 

T 

.30 

•  30 

■  10 

.54 

.05 

ST  JOHN  8ETHLENEM  ACAD 

1.9S 

.02 

.13 

.50 

.14 

•  10 

.15 

•11        •OJ 

.01 

.33 

T 

T 

■  03 

SALVISA  LOCK  6 

1>7« 

T 

.02 

T 

.47 

.05 

T 

.06 

' 

.45 

.19   T     .04 

.14 

.05 

.24   T 

T 

T 

.02 

■  03 

SALYEkSVIllE  2  iE 

1.62 

.16 

.39 

.19 

.27 

.13 

•  49 

.17 

■  01 

■  01 

SCOTTSVlLLE 

1<7'> 

.03 

.07 

.23 

•  43 

.13 

T         .12 

.22 

.43 

.02 

.06 

T 

SEBREE 

•  96 

T 

•  03 

.05 

•  10 

.05 

.56 

.02        .07 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

.a 

.05 

•  12 

.03 

.29 

.02        .05 

T 

.04 

.U3 

T 

■  03 

SHELBYVILLE  2  W 

l.V, 

T 

.08 

.01 

.57 

•  02 

.05 

.35 

.10       T 

.03 

.03 

.17   T 

T 

T 

T 

■  03 

SMEPHEROSVILLE 

2>14 

.16 

.02 

•  74 

•  12 

.05 

.78 

.10        .02 

ilO 

.03 

.01 

T 

T 

.01 

SOMERSET  1  N 

1.76 

•  03 

T 

.05 

•  16 

• 

01   .16 

.33 

.06 

•03        •lO 

■  10 

•  39 

.03 

.15 

.01 

.05 

.10 

SPRINGFIELD 

1.1<> 

T 

•  46 

.05 

.10 

•  31 

T         •OS 

■  09 

T 

T 

T 

T 

.05 

STEARNS 

1.27 

T 

.06 

T 

.13 

•  33 

•  06       T 

■  39 

.26       T 

.06 

T 

T 

SUMMER  SHADE 

1.6'> 

.02 

.02 

.04 

.26 

.31 

.04 

T         .07 

■  21 

.42 

.16 

.09 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.06 

T 

.05 

T 

•  03 

.15 

T 

.24 

.05 

.39 

•  13 

.10 

.06 

.02 

.47 

•  20 

•  19 

TAYLORSVILLE 

1.59 

.06 

T 

•  50 

.13 

.11 

.32 

•  Oil   .04 

.05 

.03 

T 

.25 

.02 

TOMPKINSVILLE  2 

El. 47 

T 

.06 

.25 

.06 

.20 

E.40 

.40 

T 

E.IO 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

1.51 

.05 

.01 

.06 

.20 

.69 

•01        ^22 

.01 

.22 

•  03 

T 

TYRONE  LOCK  5 

1.56 

.05 

T 

•  56 

.05 

T 

.03 

T 

.35 

•07        ^04 

.08 

.05 

.23 

T 

T 

.04 

.03 

UNIONTOWN  DAM  49 

.51 

T 

.04 

T 

•  06 

.07 

T 

.01 

.19 

•02   T     •Oi 

.01 

.01 

.03 

T 

T 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.45 

T 

T 

T 

•  50 

.04 

T 

.10 

T 

.22 

•  05   T     ^02 

.10 

.07 

•  27 

T 

•  OS 

T 

.03 

T    ', 

VANBUREN 

1.90 

.65 

.07 

T 

T 

.46 

•  09   T     T 

.22 

T 

T 

•  33 

T 

.04 

.04 

VANCEBURG  DAM  32 

2.31 

.02 

.12 

.95 

.40 

.03 

.08 

.10 

.15   T     T 

.13 

.26   T 

T 

T 

.07 

T 

.01 

WAYNESBURG  6  £ 

2.66 

1.33 

•  06 

.13 

.03 

.43 

.40 

.31 

•  10 

.02 

.05 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

E2.44 

.29 

.39 

.12 

.14 

.38 

E^13   ^24   T 

.33 

.08 

.28 

.06 

WESTPORT 

2.09 

.20 

.01 

.54 

.26 

T 

.32 

T 

.12 

.07 

T 

.54   .02 

T 

T 

T 

T 

T 

WILLIAMSBURG 

RECORD  MISSING 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

1.76 

.13 

.32 

.74 

.07 

T 

.21 

•  14   T     T 

T 

.03 

.14   T 

T 

T 

T 

T 

WILLOW  LOCK  13 

2.51 

.60 

.14 

.23 

.24 

.10 

.34 

.24 

.40 

T 

T 

■  IS 

.07 

WOLF  CREEK  DAM 

1.37 

T 

T 

.02 

•  07 

•  03 

.11 

•  07 

.21 

T 

.17 

.94 

.13 

■  02 

T 

WOODBURY  LOCK  4 

.90 

.02 

.01 

•  05 

.05 

.31 

•  04 

■  04 

T 

.37 

T 

■  01 

T 

S**  R*f«r«nc«  NoIm  Following  St&tlon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY  1955 


Day 

Of  Month 

1 

Station 

■ 
1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

52 

37 

55 

31 

58 

31 

5« 

53 

63 

56 

62 

31 

39 

21 

48 
23 

47 
31 

36 

28 

40 
16 

35 

20 

33 

18 

32 

12 

41 
28 

43 
19 

40 
21 

35 

24 

33 

25 

32 

24 

39 
24 

42 
26 

33 

16 

37 

15 

37 
20 

92 

16 

42 

6 

30 
9 

20 

1 

30 
10 

40 
12 

41  •4 
22.7 

ASHLANO  0AM  29 

MAX 
MIN 

5« 

31 

65 

42 

53 

30 

54 
44 

65 

48 

61 
38 

42 
32 

46 
26 

52 
33 

44 
32 

39 

32 

37 

33 

36 

23 

31 
22 

46 
29 

44 
21 

42 

20 

37 
20 

32 
25 

36 

21 

39 

20 

46 
32 

38 
22 

34 
15 

31 
26 

53 
22 

51 
12 

29 

10 

27 

7 

30 
17 

38 
9 

43(1 
29i6 

BARBOURVILLE 

MAX 

MIN 

53 
34 

64 
37 

68 
32 

64 

40 

68 
56 

68 
42 

50 
22 

48 
23 

50 
39 

39 

30 

40 
32 

40 
33 

44 
24 

38 

20 

40 
34 

49 
26 

55 
12 

44 
21 

41 
24 

42 
24 

46 
16 

47 
32 

49 
24 

43 
14 

41 
28 

96 

22 

92 

19 

39 

10 

32 

8 

31 
16 

48 
8 

47.9 
25.9 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

54 
32 

56 

33 

59 
33 

59 
56 

64 
56 

63 

34 

42 
22 

43 
24 

43 
31 

39 
26 

39 

21 

36 

21 

34 

18 

35 
14 

44 
30 

45 
20 

46 
19 

36 
23 

34 
23 

33 

23 

40 
24 

39 

30 

39 
16 

40 
15 

42 

17 

92 
19 

47 
6 

29 
9 

21 

1 

31 

10 

41 
11 

42.6 
23.1 

BAXTER 

MAX 
MIN 

4« 
26 

56 

38 

60 

31 

61 

31 

60 

53 

66 

54 

60 
28 

43 
23 

46 

27 

46 
30 

43 
32 

36 
32 

42 
29 

30 
20 

35 

20 

40 
26 

46 
18 

48 

18 

46 
21 

30 
24 

38 

18 

41 
30 

43 
27 

34 
16 

36 
16 

37 

20 

49 

20 

30 
12 

33 
14 

29 

12 

28 

8 

43.1 
25.0 

BEAVER  DAM 

MAX 

MIN 

54 
38 

60 
32 

66 
36 

6} 

57 

68 
56 

65 

40 

46 
25 

53 
26 

47 

41 

43 
29 

40 
19 

36 

21 

35 
17 

37 
16 

44 
32 

47 
23 

51 
23 

42 
28 

34 
25 

37 
25 

40 
27 

40 
30 

35 

19 

42 

18 

41 
21 

66 
22 

50 

7 

30 
13 

22 

-  I 

30 
16 

90 
15 

45.3 
25.7 

BENHAM 

MAX 

MIN 

45 
25 

58 
32 

61 
26 

64 
30 

58 
50 

64 
56 

61 

27 

47 
18 

44 
23 

50 
28 

42 
32 

43 

30 

41 
26 

26 
18 

39 
21 

36 

18 

40 
18 

46 
18 

46 
22 

27 
22 

40 
15 

43 
26 

40 
30 

3* 
15 

38 

15 

37 
16 

45 
22 

26 

9 

34 
11 

26 

18 

29 
5 

42.9 
23.3 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

58 

42 

57 
36 

65 
33 

59 

57 

65 

57 

62 

35 

41 
24 

50 
24 

48 

35 

36 
27 

33 
27 

35 

27 

32 

19 

35 

17 

44 
33 

42 
22 

46 
21 

38 
23 

30 
22 

35 

21 

42 
25 

44 
30 

30 

21 

39 
16 

35 

27 

53 

26 

41 
10 

29 

8 

22 

4 

27 
9 

48 
10 

42.6 
25.4 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

55 

44 

60 
34 

67 
36 

63 

57 

68 

54 

62 

33 

45 
26 

48 
25 

60 

33 

35 
32 

40 
26 

40 

31 

34 
18 

36 
16 

47 
27 

45 
26 

50 
21 

40 
27 

32 
26 

35 
26 

40 
29 

44 
27 

34 
21 

40 
18 

40 
24 

65 
24 

30 
11 

32 

9 

23 
2 

30 
18 

48 
15 

44.2 
26.3 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

54 

40 

62 

40 

62 

40 

60 

58 

66 
58 

63 

41 

42 
28 

50 
25 

60 

42 

43 
31 

36 

36 

36 

36 

47 

46 

50 

39 

33 

38 

41 

45 

41 

40 

40 

53 

50 

29 

27 

32 

45 

44.8 

CARROLLTON  LOCK  I 

MAX 
MIN 

52 

34 

53 
37 

57 
29 

59 
47 

63 
55 

62 

38 

40 
26 

48 
24 

48 
39 

42 
32 

40 
26 

36 
23 

34 
21 

31 
19 

42 
31 

43 
20 

38 

20 

36 

23 

32 
26 

33 

23 

38 
26 

41 
29 

33 

20 

37 

14 

20 

47 
13 

47 
3 

30 
10 

24 
-  1 

27 
15 

35 

9 

41.4 
24.2 

CLERMONT  I  SSE 

MAX 

MIN 

52 

32 

59 
30 

64 
29 

60 
55 

64 
55 

64 
39 

44 
18 

60 
20 

50 
40 

46 
22 

42 
18 

38 
23 

35 
18 

34 

10 

42 
30 

46 
17 

46 
17 

42 
23 

34 

24 

40 
21 

43 
29 

39 

13 

40 
11 

40 
19 

50 
14 

51 

5 

30 

4 

27 
-  2 

32 

7 

42 

7 

44.6 
21.6 

COVINGTON  W  S  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
34 

51 

35 

56 
36 

55 

48 

61 
50 

59 
30 

39 
25 

45 
26 

44 
34 

36 

30 

41 
22 

32 

21 

31 

20 

34 
19 

35 
25 

40 
19 

34 
24 

32 
22 

28 

22 

31 
21 

38 

26 

36 
22 

29 

19 

35 

16 

30 
19 

43 

13 

19 

I 

24 

6 

16 

-  2 

23 

12 

42 

13 

37.7 
22.8 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

45 
31 

56 

38 

55 

26 

56 

31 

59 

54 

62 

43 

44 
21 

44 
20 

49 

31 

49 
26 

37 
28 

42 
30 

34 
24 

25 

20 

37 
21 

43 
17 

41 
18 

39 
22 

35 
24 

30 
15 

32 

20 

39 
30 

43 

21 

33 

14 

37 
14 

43 
13 

49 
6 

28 

7 

29 

-  2 

20 
6 

30 
17 

40.8 
22.1 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

42 
31 

54 
41 

57 
35 

64 

38 

59 
56 

64 
54 

54 
25 

43 
25 

90 

31 

49 
26 

33 
29 

37 
26 

34 
21 

26 
16 

36 
15 

45 
22 

44 
22 

47 
23 

38 
23 

31 
22 

35 
22 

42 
33 

45 
21 

31 

17 

39 

18 

36 
23 

91 

8 

21 

8 

28 
2 

19 
2 

41.8 
24.4 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

45 
25 

61 

34 

61 
28 

60 

34 

59 
49 

67 

50 

62 

31 

4« 

24 

53 

26 

54 
27 

37 
29 

35 
33 

36 
30 

31 

23 

49 
22 

46 
22 

43 

17 

SO 
19 

40 
25 

30 
24 

40 
11 

47 
32 

48 
26 

33 

16 

40 

3« 
22 

55 

20 

25 

9 

31 

10 

24 

10 

29 

7 

44.1 
24.3 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

53 

35 

56 

39 

63 
34 

58 
53 

64 
55 

62 

38 

41 
25 

48 
26 

48 
37 

38 
26 

30 
26 

34 
24 

33 
18 

33 

14 

43 
30 

42 
22 

42 
22 

41 
22 

32 
22 

31 
21 

40 
22 

43 
32 

3* 
18 

39 
14 

37 
20 

51 
21 

4« 
6 

29 

11 

21 

0 

28 

9 

39 
11 

42.4 
24.4 

FARMERS 

MAX 
MIN 

to 

28 

57 
44 

60 
28 

59 

44 

69 

53 

64 
38 

4i 
25 

SO 
20 

50 
33 

45 
25 

3« 
31 

39 

32 

39 

23 

31 
22 

44 
30 

42 

19 

44 
17 

40 
20 

33 
23 

31 

18 

15 

49 

30 

40 
20 

39 

11 

38 

25 

92 

16 

90 

10 

30 
9 

29 

0 

30 
16 

4« 
17 

43.9 
23.9 

FMBS  FERRY  DAM  SO 

MAX 
MIN 

55 

44 

57 
32 

64 
37 

57 

67 
56 

69 

39 

44 
28 

53 

30 

4« 
41 

41 
32 

38 

21 

37 
26 

37 
16 

40 
20 

42 
33 

4« 
27 

51 
28 

44 
30 

35 

26 

36 

21 

43 
30 

41 
26 

35 

19 

44 
22 

45 
21 

94 

24 

47 
6 

31 

13 

24 
5 

28 
12 

93 

17 

49.5 

27.1 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

45 
30 

54 
32 

57 
30 

60 
30 

60 

54 

63 

57 

59 
25 

45 
24 

4« 
28 

48 
26 

30 

27 

41 
22 

3» 

26 

28 

20 

38 

19 

42 

21 

46 
21 

41 

20 

35 

24 

31 
23 

33 

24 

40 
31 

44 
21 

34 
15 

39 

14 

38 
18 

90 

8 

24 
6 

30 
1 

21 

1 

33 

10 

41.9 
Z2«0 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

55 
41 

58 
29 

6« 
36 

64 
57 

67 
57 

67 

39 

45 
24 

48 
24 

60 
38 

41 
31 

34 

30 

39 
32 

39 
20 

37 
16 

46 
34 

45 
26 

51 
22 

43 
28 

34 
25 

36 

24 

40 
29 

43 
34 

37 
20 

40 
15 

38 
24 

94 
21 

90 
14 

2» 

13 

26 

-  1 

39 
20 

48 
14 

4S.2 
27.0 

GOLDEN  PMIO  6  N 

MAX 
MIN 

56 
42 

61 
28 

69 
35 

67 

57 

68 
56 

67 
40 

48 
20 

52 
22 

5» 

42 

47 
30 

37 

20 

49 
26 

44 
14 

41 
24 

49 
36 

60 
24 

SI 
23 

52 

30 

38 
26 

36 
26 

42 
27 

43 
25 

38 
14 

45 

17 

45 
23 

97 
23 

92 

9 

32 
14 

27 

-  1 

33 
19 

98 

14 

40.1 
24.0 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

60 
25 

55 

37 

57 
25 

55 

41 

64 
47 

63 
36 

44 
25 

48 
20 

49 
30 

42 
28 

37 
3S 

35 

30 

35 
20 

30 
20 

44 
27 

42 

17 

41 
15 

35 
15 

31 
23 

34 
19 

37 
11 

46 
25 

36 

12 

3S 
9 

35 

25 

91 
12 

48 

10 

29 

8 

27 

3 

30 
17 

30 
9 

42.9 

21.5 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

4« 
35 

55 

34 

62 
32 

65 

33 

61 
56 

67 

54 

59 

22 

42 
22 

53 

30 

52 
28 

36 
31 

39 

30 

31 

28 

29 

14 

39 

18 

49 
23 

44 
19 

50 
19 

41 
25 

34 

26 

40 
26 

42 
36 

49 
19 

33 

13 

42 
13 

39 

19 

99 

13 

29 
11 

29 

1 

22 

2 

31 
11 

43.9 

24.0 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

54 
42 

61 

30 

67 
36 

64 
57 

66 

54 

64 

39 

46 
23 

51 
26 

49 
38 

45 

30 

49 
19 

40 
28 

3« 

15 

37 
14 

46 
33 

48 
23 

50 
22 

47 
28 

34 

24 

36 

25 

40 
27 

41 
28 

37 

16 

45 
16 

43 
19 

54 

23 

51 

6 

30 
11 

29 

3 

29 
15 

91 

13 

44.0 
25.3 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

57 
30 

59 

37 

62 
29 

59 
45 

65 
51 

64 
41 

45 
26 

S3 

22 

51 

37 

48 
26 

35 
32 

36 

32 

36 
22 

32 
21 

46 
32 

43 
20 

48 
15 

37 
19 

35 
25 

35 

24 

44 
16 

46 
32 

45 

20 

39 

10 

39 
26 

93 

20 

51 

13 

31 
8 

29 
2 

29 
11 

41 

4 

44.9 
24<1 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

56 
41 

57 
33 

61 
39 

61 

58 

65 
56 

64 
37 

45 
25 

62 

29 

47 
40 

40 
30 

39 

15 

39 
23 

34 
16 

39 

17 

42 
33 

49 
25 

51 
26 

43 
28 

34 
27 

34 
20 

41 
29 

39 
29 

34 
19 

45 
21 

43 
19 

91 

23 

42 

4 

30 

10 

19 
3 

31 
14 

92 
17 

44.1 
24.0 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

52 

36 

58 
31 

64 
30 

66 

54 

76 
55 

69 

44 

49 

27 

48 
30 

92 

36 

54 
32 

34 
25 

39 
26 

44 
16 

34 
18 

40 
26 

48 
29 

49 
30 

55 

34 

41 

27 

36 

28 

40 
28 

47 
27 

42 

20 

36 

22 

48 
24 

47 
20 

99 

10 

28 
14 

39 

7 

32 

10 

37 
19 

44.9 
27.2 

MJNOMAN  SETTLEMENT  SCM 

MAX 
MIN 

42 
20 

61 

33 

56 

28 

62 
30 

61 
53 

66 

48 

62 

30 

42 

20 

62 

25 

47 
26 

37 
29 

38 

31 

39 
28 

34 
19 

38 

21 

43 
23 

39 

15 

44 
16 

43 

19 

30 
23 

31 

12 

48 
23 

49 
25 

39 

13 

37 

13 

37 
21 

90 

19 

27 

7 

33 
8 

26 

8 

27 
2 

43.0 
22.2 

HO^KINSVILLE 

MAX 
MIN 

48 
31 

54 
30 

61 

29 

69 

46 

63 

52 

67 

45 

48 
25 

48 
26 

58 
34 

51 
32 

36 

20 

40 

20 

39 
17 

28 
15 

40 
17 

47 
26 

46 
25 

52 
27 

41 
26 

33 

24 

38 
26 

41 
26 

43 
17 

30 

17 

49 
19 

44 
20 

97 

8 

24 

7 

33 

1 

26 

2 

32 
14 

44.8 
23.4 

INEZ 

MAX 
MIN 

58 

32 

61 
36 

56 

27 

57 
42 

67 

48 

64 
48 

46 

30 

54 
20 

50 
37 

37 
25 

35 

34 

35 

32 

34 
30 

30 
22 

46 
30 

44 
19 

48 
15 

47 
17 

37 
20 

38 
23 

90 
10 

47 
31 

40 
22 

47 

14 

«7 
22 

95 

10 

91 
14 

31 

7 

31 

11 

20 

IS 

41 
9 

49.0 
24.9 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

53 

38 

58 
35 

61 

35 

60 
55 

64 
57 

62 

34 

47 
22 

51 
26 

91 

36 

37 
27 

42 
17 

36 

26 

33 

19 

34 
13 

43 
31 

47 
23 

46 

24 

38 

25 

33 

24 

35 
25 

39 
28 

39 

30 

34 

19 

40 
18 

38 

18 

M 

18 

49 
6 

30 
12 

19 

3 

33 

12 

49 
14 

43.4 
24.8 

LEITCHFIELO 

MAX 
MIN 

53 
38 

58 
38 

62 

38 

62 
56 

65 
57 

64 
40 

40 
25 

52 
26 

48 

41 

41 
30 

38 

20 

35 

30 

39 

19 

35 
16 

45 
32 

43 
24 

49 
24 

41 
26 

33 

24 

35 
25 

38 
28 

42 
32 

35 

19 

40 
18 

40 
20 

92 

22 

92 

8 

30 

12 

23 

0 

30 
U 

44 
14 

43.9 
24.3 

LEXINGTON  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
35 

55 

3« 

58 
38 

57 
55 

62 

56 

59 

30 

44 
24 

47 
26 

48 
30 

39 

26 

39 
22 

33 

24 

31 
20 

35 

15 

42 
25 

41 
23 

43 
23 

33 
22 

30 
22 

30 
21 

38 

24 

40 
26 

30 
18 

37 
17 

39 

20 

49 
19 

27 

7 

27 
11 

U 

1 

27 
U 

41 
14 

40.2 
24.0 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

55 

37 

6« 
33 

63 
33 

54 

54 

66 

56 

60 

34 

47 
25 

48 

24 

4* 
32 

3« 

30 

34 

31 

39 

31 

33 

20 

35 

19 

44 
29 

43 
23 

48 
19 

38 
25 

39 
23 

32 

20 

41 
21 

43 
29 

31 

20 

30 

14 

37 
26 

90 
23 

39 

12 

30 
U 

22 

3 

29 
11 

42 

• 

42.4 
2S.0 

LOUISVILLE 

MAX 

MIN 

32 
26 

34 
25 

40 
28 

42 
31 

35 

21 

40 
20 

39 

19 

92 
23 

44 

7 

31 
IS 

21 

6 

31 

44 
M 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

54 
37 

55 

34 

6« 
34 

59 

57 

64 
57 

62 
33 

41 

27 

60 
30 

46 
33 

37 
31 

38 
26 

35 
32 

32 

19 

37 
17 

40 
28 

43 
24 

41 
25 

35 

26 

31 

25 

34 
26 

39 

27 

41 
25 

33 

20 

39 

18 

38 

20 

9* 

21 

23 

8 

29 

9 

19 
3 

29 

M 

44 
14 

41.3 
2S.9 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

53 

39 

53 

40 

60 
37 

59 

56 

64 
57 

61 
34 

37 

28 

49 
32 

46 

37 

30 
31 

37 
2C 

39 

32 

32 

19 

37 
10 

39 

30 

42 
28 

39 
2« 

34 
27 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

56 

43 

61 
29 

63 

39 

*• 

56 

08 
55 

64 
42 

47 
25 

60 
28 

♦7 

41 

44 
32 

39 

10 

40 
31 

38 

16 

39 

19 

46 
34 

49 
25 

92 

31 

4« 
31 

35 

27 

37 
23 

45 
31 

44 
22 

34 

15 

47 
19 

47 
22 

99 

23 

90 

9 

>4 
10 

20 
9 

32 

19 

94 

14 

47.2 
27.3 

Sm  BatvMic*  NotM  FoUowliia  Station     Ind«x 
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u 

Ai 

LI 

1 

tiv 
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^m 

\i 

un 

£.£ 

t 
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KENTUCKY 
JANUARY  1955 

Day 

Of  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
29 

30 

31 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

54 
43 

61 
32 

65 
35 

63 
58 

66 

55 

66 

41 

49 
24 

53 

27 

49 
42 

43 
30 

40 
20 

36 

30 

36 
16 

37 
16 

43 
35 

49 
24 

62 
22 

46 
29 

36 

27 

35 
27 

40 
28 

40 
28 

36 

18 

45 
17 

43 
22 

55 

22 

60 
S 

30 
14 

22 

2 

31 
18 

92 
14 

45  (9 
2«i6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

54 
43 

54 
35 

63 
34 

61 
36 

67 

57 

64 
42 

46 

1  21 

49 
23 

49 
42 

42 
27 

35 
26 

37 

31 

37 
19 

35 
10 

46 
32 

48 
22 

52 

17 

45 
27 

35 
25 

35 
25 

40 
28 

44 
32 

36 

16 

40 
12 

39 
22 

52 
20 

62 

10 

32 
9 

25 
-  2 

31 
15 

46 

11 

44t9 
25 14 

MANCHESTER  <■  SE 

MAX 
MIN 

56 

30 

61 
31 

64 
29 

61 
46 

68 

53 

65 
40 

47 
25 

51 

21 

48 
39 

45 
27 

37 

31 

38 
32 

40 
21 

35 

19 

46 
33 

40 
24 

51 

H 

42 

19 

38 
24 

38 
23 

47 
13 

47 
32 

43 
22 

40 
12 

39 
26 

52 

19 

51 

11 

32 

7 

32 

5 

30 
6 

43 

5 

46.0 
23.7 

MAYFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

35 
42 

61 
36 

66 
42 

66 
54 

67 
54 

65 

40 

48 
25 

51 
30 

48 
40 

43 

30 

37 
18 

42 
29 

41 
14 

42 
19 

45 
32 

47 
28 

53 

33 

51 
31 

36 
25 

35 

21 

45 
29 

43 
27 

37 

18 

46 
22 

45 

20 

56 

27 

51 

7 

36 

16 

28 

6 

33 

18 

54 
19 

47.5 
27.5 

MAYSVILLE  0AM  33 

MAX 
MIN 

45 
30 

59 
31 

53 

30 

58 
29 

52 

46 

63 

46 

48 

27 

41 
24 

49 
28 

49 
36 

38 

33 

38 
31 

39 
31 

31 
23 

37 
23 

43 
19 

42 
19 

37 
19 

34 
19 

30 
16 

34 

20 

38 

28 

43 
21 

30 
16 

38 
14 

36 

IS 

38 

10 

19 
S 

29 

5 

18 

1 

28 

9 

39.9 
22.9 

MtODLESeORO 

MAX 

MIN 

49 

40 

63 

37 

64 

31 

64 
45 

68 

55 

65 

44 

51 
24 

46 
22 

48 
40 

47 
31 

41 
33 

44 
31 

41 
25 

35 

21 

46 
32 

46 
26 

52 

17 

48 
19 

43 
26 

41 
26 

39 
20 

46 

33 

44 
23 

39 
14 

42 

30 

50 
21 

49 
23 

38 
11 

34 
13 

32 
20 

44 
9 

47.1 
27.1 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

58 
33 

55 
41 

60 
32 

58 
51 

63 
55 

60 
36 

42 
25 

48 
23 

60 
38 

39 
26 

39 
29 

33 
28 

33 
19 

31 
19 

43 
29 

41 
21 

43 
22 

36 
21 

30 
22 

35 
20 

40 
21 

44 
33 

38 
19 

40 
15 

35 
22 

50 
20 

45 
8 

28 
10 

24 

0 

30 
14 

37 

10 

42.2 
24.6 

MURRAY 

mAa 
MIN 

56 

45 

63 
30 

68 

37 

66 
57 

67 
53 

67 
43 

48 
26 

53 
29 

53 

43 

45 
32 

36 
24 

43 
29 

42 
17 

38 
18 

49 
35 

49 
29 

55 
30 

48 
33 

37 
28 

35 
28 

43 
31 

44 
27 

39 
19 

46 

21 

47 
23 

56 
26 

62 

11 

36 

17 

27 
6 

35 

20 

56 

18 

48.3 
28.6 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

53 
37 

61 
32 

61 
37 

62 

54 

66 

54 

94 
36 

45 
26 

52 
28 

46 

41 

40 

30 

40 
20 

36 
23 

33 

19 

35 
17 

40 
31 

45 

25 

60 
27 

40 
27 

33 

25 

38 
22 

39 
29 

38 

27 

34 

18 

43 

20 

40 
19 

54 
23 

37 

5 

29 
13 

19 

4 

32 
15 

48 
16 

43.6 
25.9 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 

42 

61 
35 

61 
43 

66 

56 

69 

56 

58 
32 

47 
26 

48 

34 

48 

34 

36 

31 

37 
18 

40 
31 

34 
16 

39 
23 

43 
28 

49 
28 

52 

30 

41 
32 

32 
27 

37 
22 

45 
30 

38 
22 

34 
19 

45 
24 

46 
22 

S5 

23 

24 
8 

31 
13 

28 

e 

31 
19 

55 

20 

44.7 
27.5 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

52 

34 

56 

32 

59 

31 

65 

58 

67 

57 

69 

45 

48 
29 

46 
30 

50 
35 

48 
34 

36 
23 

39 
21 

39 

20 

30 
21 

40 
21 

44 
27 

47 
27 

53 

33 

40 
28 

32 
22 

37 
26 

46 
28 

41 
20 

35 

19 

47 
23 

♦7 
21 

96 

9 

24 
9 

31 

7 

28 

8 

46.0 
26.6 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
33 

65 

44 

60 
32 

54 

45 

68 
53 

62 

41 

50 
34 

52 

27 

49 

40 

43 

31 

36 

35 

39 

33 

39 
24 

34 
24 

45 
34 

45 
27 

50 
20 

42 
22 

30 
27 

40 
23 

46 
16 

47 
33 

36 

28 

42 
22 

40 
29 

57 
26 

50 
22 

34 
13 

28 
16 

28 
21 

43 

10 

45.6 
28.6 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

54 

41 

61 

28 

68 

35 

w 

68 

51 

66 

41 

47 
24 

52 

26 

50 
42 

44 

31 

40 
16 

38 
28 

37 

16 

39 
15 

46 
36 

50 
24 

54 
23 

47 
29 

36 
26 

35 

27 

42 
26 

41 
21 

39 
16 

47 
15 

45 
21 

68 
20 

50 

8 

33 

15 

29 

1 

33 

19 

94 
21 

47.2 
25.5 

RICHMOND 

MAX 

MIN 

43 
32 

55 

42 

57 
32 

60 
35 

58 
56 

65 

54 

55 
26 

43 
24 

49 
36 

49 
24 

33 
30 

33 

24 

34 
22 

24 
15 

36 

17 

44 
20 

43 
19 

46 
23 

36 

24 

31 
24 

37 
22 

38 
33 

44 
20 

29 

17 

38 
23 

39 
19 

90 
10 

22 

11 

29 

4 

22 

7 

29 

11 

41.0 
24.4 

RUSSELLVILUE 

MAX 
MIN 

54 
42 

56 
32 

67 
42 

69 

54 

69 
56 

65 

39 

45 
25 

50 
25 

50 
40 

42 
31 

38 
22 

42 
31 

43 
16 

44 
25 

48 
34 

46 
26 

51 
22 

43 

30 

35 

26 

38 
25 

41 
27 

43 
30 

35 

IS 

42 
17 

42 
22 

98 
23 

42 

10 

31 
14 

23 

1 

29 

18 

49 
14 

46.1 
27.0 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

4S 

30 

52 

34 

57 
33 

61 
38 

60 

57 

64 

47 

48 
25 

44 
24 

50 
30 

48 
28 

35 
20 

40 
22 

36 
23 

25 

14 

37 
16 

42 

21 

45 
22 

46 
25 

36 
24 

26 

24 

38 

24 

38 

30 

41 
16 

35 
15 

40 

18 

38 

19 

51 

6 

20 

5 

20 

1 

IS 
3 

27 
13 

40.7 
22. S 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

55 

41 

60 
37 

65 
38 

62 

58 

69 
55 

66 

41 

47 
25 

50 
26 

50 
35 

39 
32 

36 
29 

42 
31 

43 
21 

38 
17 

48 
34 

46 

27 

52 
21 

43 
29 

36 

25 

34 
25 

40 
27 

45 
33 

40 
21 

42 
19 

41 

19 

57 
26 

53 

13 

30 
14 

26 
3 

29 

19 

49 
16 

46.2 
27.6 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

52 
34 

55 
36 

58 

34 

58 
53 

62 
55 

62 

38 

39 
25 

47 
24 

47 
39 

41 
29 

39 

19 

36 

18 

34 
18 

32 

13 

40 
30 

42 
21 

40 
23 

37 
23 

32 
26 

32 
22 

38 
22 

41 
31 

34 
18 

37 
16 

37 
20 

50 
17 

48 
5 

28 

11 

26 

0 

38 

11 

38 
13 

41.9 
24.0 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

54 
34 

60 

37 

63 
32 

59 
52 

66 

56 

61 
38 

47 
23 

47 
23 

51 
40 

41 
29 

34 
30 

37 
31 

36 
22 

36 
16 

45 
33 

44 
26 

50 
18 

42 
26 

39 

23 

34 
21 

40 
21 

47 

33 

35 

21 

40 

12 

36 
26 

93 

24 

49 

15 

32 

10 

26 

-  3 

30 
9 

46 

11 

44.6 
25.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

54 
41 

57 
33 

65 
36 

61 
54 

66 

55 

62 

37 

46 
23 

48 
26 

51 
37 

38 
32 

33 

29 

40 
31 

36 

20 

37 
14 

46 
30 

45 
26 

51 
22 

40 
28 

30 
24 

34 
23 

39 
27 

45 
33 

34 

19 

41 
16 

39 
23 

53 

23 

48 
13 

30 

13 

25 

-  2 

29 

18 

47 
16 

44.2 
26.4 

VANCE8UR0  DAM  32 

MAX 
MIN 

60 
28 

56 
39 

56 
28 

53 

40 

63 
42 

64 
34 

41 
23 

47 
21 

49 
32 

40 
29 

35 
29 

37 
27 

32 
20 

28 
19 

45 
26 

40 
17 

39 

18 

35 

18 

30 
24 

34 
14 

37 
18 

38 

30 

32 
17 

36 

13 

31 
21 

45 
16 

39 
5 

28 
6 

26 
0 

27 
12 

36 
6 

40.6 
21.7 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

40 
35 

62 
32 

65 
28 

64 
28 

58 
50 

64 
55 

60 
30 

47 
21 

54 
28 

50 
30 

36 
32 

37 
32 

34 
20 

27 
20 

38 

21 

42 
22 

46 
15 

50 
16 

45 
20 

35 

18 

34 
13 

40 
17 

41 
19 

31 

10 

32 

IS 

39 

12 

50 

10 

28 

S 

28 

4 

20 
2 

22 

3 

42.4 
21.5 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

43 

30 

52 

36 

51 
34 

58 
35 

58 

53 

60 

42 

44 
24 

41 
24 

46 
27 

45 
29 

36 
25 

38 

21 

32 

21 

23 

18 

36 

17 

39 
21 

40 
23 

44 
20 

32 

20 

27 
20 

33 

21 

38 
28 

40 

17 

30 
17 

36 

16 

33 

16 

4« 
8 

18 
2 

28 

-  1 

18 

-  2 

25 

11 

38.4 

21.7 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

48 
30 

60 
39 

60 
39 

63 

40 

64 
59 

68 

58 

64 
29 

30 

27 

50 
34 

47 
32 

39 
32 

39 
32 

43 
29 

30 
17 

42 
17 

48 
30 

44 
21 

45 
21 

42 
29 

32 
26 

40 
26 

44 
39 

49 
23 

32 

15 

43 
15 

40 
23 

58 
IS 

28 

15 

33 

10 

24 
10 

32 
15 

49.2 
27.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIHD 

.03 
6 

.01 

36 

.01 
6 

.05 
27 

.02 
8 

.01 
56 

56 

• 
4 

• 
9 

• 
20 

* 
60 

.07 
33 

59 

68 

43 

22 

13 

IS 

62 

58 

27 

45 

49 

6 

59 

49 

71 

30 

♦♦ 

8 

12 

1061 

S«*  R«l»r«nc«  NotM  Followlcg  Station     lnd*x 
.  8  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
JANUAHY  195S 


ASHLAND  DAU  29 
BEAVER  QAM 
BENHAM 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 
COVINGTON  WB  AIRPORT 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEKENT  SCHOOL 

HOPKINSVILLE 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  CAA  AP 
LOUISVILLE  BB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAYSVILLE  DAM  33 

HIDDLESBORO 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

WOLF  CREEK  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


3.0      T 
3        2 


Day  ol  month 
16 


1.0 

1 

3.1 
2 

.1 

3.0 
4 


1.0 

T 


1.0 
1 


2.0 
2 


2.0 
5 


T 
2 
.3 

T 
3 

T 

T 


3.0 
2 


6.0 
6 

T 


.7 

T 


1.0 
2 


.5 

1 


1.2 

1 


.3 

T 


.6 

T 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

i 

County 

I 

^ 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

0. 

1 

& 

1 

1 

1 

1 

tables 

ADDISON  DAM  *5 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

ADOLPHUS  1  N 

00*3 

ALLEN 

36  39 

86  16 

600 

7A 

IDELL  H.  DEARING 

3 

c 

ALBANY 

0063 

CLINTON 

36  41 

85  06 

960 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

3 

ALLEN 

0095 

FLOYD 

37  33 

82  43 

650 

BA 

NANNIE  AUXIER 

3 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

7P 

^^ 

C.  E.  BARRET 

2  1  5 

ASHCAMP 

02  A6 

PIKE 

37  16 

82  26 

1100 

BA 

MARY  S.  RATLIFF 

3 

ASHLAND  DAM  Z9 

025* 

BOYD 

36  27 

82  36 

951 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9   7 

BARBOURVILLE 

0381 

KNOX 

36  52 

83  93 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5 

c 

SAHDSTOWN  S.J.  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

37  4B 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

BAXTER 

0*50 

HARLAN 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3  9 

c 

BEAVER  DAM 

0A90 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  19   7 

BENHAM 

0595 

HARLAN 

36  58 

82  57 

1980 

8A 

8A 

C.  C.  WMITEAKER 

2  3  9   7 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

399 

MID 

JAMES  H,  MILLER 

c 

BEREA  COLLEGE 

MADISON 

37  34 

84  IB 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  9 

c 

BEREA  MATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  33 

84  15 

1010 

7A 

MRS. LAURA  B.GABBARD 

3 

BOWLING  GREEN 

090* 

WARREN 

37  00 

86  26 

936 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BOWLING  GREEN  SuBSTA 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

7A 

TVA-639 

3 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

86  26 

539 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM, 

2  19   7 

BOWLING  GREEN  WTR  WKS 

WARREN 

37  00 

86  26 

90S 

MID 

CITY  BOWLING  GREEN 

c 

BRENT  DAM  36 

0978 

CAMPBELL 

39  03 

84  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

10*6 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

7A 

STIN50N  SKAOGS 

3 

BUROINE  2   NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

EDWIN  E.  JOHNSON 

3 

c 

•URKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  47 

B9  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

3 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

97  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3  9 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9 

c 

CENTRAL  CITY 

1*39 

MUHLENBERG 

s 

37  17 

87  07 

493 

MID 

JAMES  F.  RICE 

c 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

g 

37  5S 

85  40 

474 

9P 

9P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  9 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

370 

MID 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

c 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

85  18 

729 

7A 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 

9 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

1801 

WHITLEY 

36  58 

84  08 

1173 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

CLOSED  10/94  | 

COVINGTON  wa  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  19   7 

c 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

8*  19 

1070 

5P 

KY  DEPT  OF  CONS. 

3 

CYNTMIANA 

1998IMARR1S0N 

38  23 

84  18 

684 

7A 

MARSHALL  HILL 

9 

CYNTMIANA  2 

2003 IMARRISON 

38  23 

8*  17 

719 

BA 

BA 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

2  19 

DANVILLE 

20A0IBOYLE 

37  39 

84  46 

999 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

2  16   7 

DAVELLA 

2053  MARTIN 

37  48 

62  32 

718 

MID 

BERTHA  DE  LONG 

c 

DELPH1A  1  E 

2132  IpERRY 

37  02 

83  07 

1647 

7A 

GENE  T.  HILTON 

3 

DEMA 

2139  KNOTT 

1 

37  25 

82  48 

850 

5P 

HATTIE  i.  BARNEY 

1 

DEWEY  DAM 

2160 

FLOYD 

37  45 

82  47 

653 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  15  6  7 

c 

DIX  DAM 

221* 

MERCER 

37  48 

84  43 

917 

4P 

7A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  15  6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2358 

OHIO 

37  33 

86  43 

490 

7A 

J.  L.  HUFF 

1 

c 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  06 

87  00 

610 

7A 

N.  D.  GIVENS 

1 

DUNNVILLE 

237*iCASEY 

37  13 

84  58 

- 

BA 

LIMNIE  L.  TARTER 

1 

DYER 

2391  BRECKENRIDGE 

37  43 

86  13 

793 

MID 

LENA  BLAIR 

c 

EDOYVILLE  LOCK  F 

2**5  LYON 

37  03 

88  OS 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1 

EDMONTON 

2*69  METCALFE 

37  00 

85  37 

865 

7A 

JOHN  E.  MORAM 

1 

c 

ELIIMORK  CITY 

2528  PIKE 

37  IB 

82  21 

800 

8A 

THOMAS  HC  FADDEN 

1 

FALMOUTH 

2775  PENDLETON 

38  40 

8*  20 

960 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

1 

FARMERS 

2791  1  ROWAN 

38  09 

83  33 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  9   7 

FLEMINGSBURG 

2903 IfLEMING 

38  25 

85  *J 

870 

7A 

M)S.  JEAN  FLEMING 

1 

FLEMINGSBURG  2 

Z90B:FLEMING 

38  25 

83  *5 

830 

HID 

MAURICE  B. CARPENTER 

c 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  DAM  30 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  15   7 

c 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

691 

7A 

HERMAN  D.  NEAL 

1 

c 

FREEBURN 

30*6 

PIKE 

37  3* 

8!  08 

727 

8A 

JOHN  E.  TANNER 

1 

FHENCMBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

1 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

319* 

SCOTT 

38  12 

84  33 

680 

8A 

JOE  W,  ATKINS 

9 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

64  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

37  00 

89  55 

780 

EMILY  M.  BEAN 

1 

GLASGOW  WKAY 

32*6 

BARREN 

37  00 

85  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WICAY 

2  19 

GLENOALE 

3252 

KARDIN 

37  36 

85  55 

700 

7A 

DAVID  W.  BELL 

9 

GOLDEN  POND  B  N 

3295 

TRIGG 

36  5* 

88  00 

393 

4P 

4P 

FISH  6  WLFLF  REFUGE 

2  15 

GRANT  DAM  38 

3368 

BOONE 

36  59 

8*  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391 

CARTER 

38  19 

82  57 

589 

SHIRLEY  1.  STATEN 

2  3  9 

GREENSBURG 

3*30 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

2    1  9 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

3*35 

GREEN 

85  30 

990 

MRS.  ADA  L.  COX 

3 

GREENUP  DAM  30 

3443 

GREENUP 

38  37 

82  51 

938 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1 

GREENVILLE  2  W 

1451 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

9P 

C.  R.  LOVELL 

2  19 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

67  20 

740 

MID 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

c 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

66  54 

429 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

1 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

63  12 

869 

MID 

H.  A.  BAILEY 

c 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  19 

83  11 

84  0 

BURCHELL  MUNCY 

1 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

37*1 iLEE 

37  33 

83  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  19   7 

c 

HENDERSON  4  SW 

3762  (HENDERSON 

37  47 

87  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  1  9 

HEfiNDON 

3798!CMBISTIAN 

36  44 

87  34 

512 

MID 

C.  W.  KEATTS 

c 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

36  34 

B9  10 

- 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  19 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36  48 

SB  30 

440 

7A 

TVA-»79 

1 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3887 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1 

HINDMAN  SeTTLEME^^■  SCH 

3899 

KNOTT 

37  20 

82  99 

1080 

ELIZABETH  WATTS 

2  15   7 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

37  32 

89  44 

788 

MID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

c 

HOPKINSVILLE 

3994 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

540 

7A 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

2  19   7 

MYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  22 

890 

6P 

MRS. FOREST  CAMPBELL 

1 

INEZ 

413* 

MARTIN 

37  62 

82  12 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  19 

IRVINGTON 

*165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

646 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  19   7 

JACKSON 

*196 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

749 

7A 

MRS.  MAE  JETT 

1 

JEREMIAH 

*255  iLETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

9P 

HOBART  I  SON 

1 

KEENE  2  N 

*369  JESSAMINE 

37  58 

84  38 

950 

HUGH  J.  CARROLL 

1 

KENTUCKY  DAM 

**1*  LIVINGSTON 

37  01 

88  16 

362 

6A 

TVA-S7»-A 

1 

LANCASTER 

*620  iGARRARO 

84  35 

1032 

KENTUCKY  UTIL  CO 

1 

LAURA 

46*2 

MARTIN 

37  45 

82  26 

8A 

JAMES  A.  FIELDS 

1 

LEITCHFIELD 

47  OJ 

GRAYSON 

37  2« 

86  18 

639 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  19 

LEXINGTON  HB  AIRPORT 

♦74* 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

HID 

HIP 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  19   7 

c 

Static 


LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 

LONDON  1  SW 

LOUISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAIMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 
jMAYFlELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 
JMC  KEE 

Jmc  KINNEYSBURG 
MIDDLESBORO 
MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 
MIDWAY 

MILLER5BURG 

[MILLERSTOWN 

MONT  I  CELLO 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 
'mount  STERLING 

MUNFORDVILLE 

HURRAY 

OLIVE  HILL 

OLMEY 

ONEONTA  DAM  35 

0WENS60R0  t  W 

OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PADUCAH  ARMORY 
PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUHSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOT^SVILLE 

SE8REE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  H 

SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELD  *  S 
SOMERSET 
SOMERSET  I  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
lATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
T0MPKIN5VILLE 

TONPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN  BUREN 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LieCRTY  WATER  WKS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 
WILL lAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  * 

NEW  STATIONS 


County 


CASEY 

JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAWRENCE 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

DAVIESS 

DAVI ESS 
MC   CRACK  EN 
MC   CRACKEN 
MC    CRACKEN 
JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 


MC  LEAN 
LOGAN 
LOCUN 
SCOTT 

HARDIN 

MARION 

MERCER 

MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
BULL  IT 

SHELBY 
PULASKI 

PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 

METCALFE 

METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

MONROE 
TRIGG 
ANDERSON 

UNION 
JESSAMINE 

ANDERSON 
LEWIS 

LINCOLN 
MORGAN 
OLDHAM 


8*  55 
64  15 

84  58 
84  02 
64  08 

82  37 
62  17 
89  40 

69  44 
69  48 


19  85  46 

58   88  50 

86  02 

87  2f 
86  06 

81  43 

88  19 
88  18 

83  42 

84  00 


B4  09 

66  03 

84  90 
83  26 
89  96 

85  53 


87  0« 

87  OB 

88  46 
88  37 
88  59 
82  48 

82  31 

83  42 

87  53 
83  57 


86  53 

86  54 
84  33 

89  99 

89  21 
84  49 
83  OS 
83  03 

86  12 


B5  16 
84  37 
84  37 
89  14 

84  29 

85  41 

85  40 
85  09 
85  21 
65  41 


83 

15 

B5 

29 

6* 

10 

8* 

3B 

63 

"iO 

86 

09 

86 

38 

8* 

09 

85 

46 

Obser- 
vation 
time 


Observer 


PALLIA  F.  HANKLA 
CORPS  OF  EMGINEERi 
CORPf  OF  ENGINEERS 
MRS.  H.  BUROHER 
U.S.  FOREST  SERVICE 

JULIUS  H.  RAJHCIN 
EDDIE  L.  YOUNG 
CORPS  OF  EHGIMEERB 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
BLAINE  HALONE 
WILLARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN,  JR. 
NATIONAL  PARK  SVC 


Refer 

to 
tables 


2  1  S   7  C 


1  1  9 


2  3  9 

1 
2  3  9 

3 
2  3  9 


TAiNORA  S.  WHITE 

7a!tVA-9-A 

9P  HRS.  JOE  PAYNE      !  2  3  9 

7a  CORPS  OF  ENGINEERS   2  3  9 

7A  HRS. WINNIE  W.  NOSAH 

EDWARD  C.  GIFFORD 
LON  L.  HERAELL 
CITY  OF  MIDDLESBORO 
CITY  OF  HIOWAY 
DAVID  C.  BAILEY 


OVA  H.  LAWLER 
ALTIN  L.  BCRTRAH 
H.  C.  HAGGAK 
FRED  CARTHILL 
HUBERT  E.  HOOGES 

HURRAY  WATER  SYSTEM 
IRII  SCHOOL 

ART  D.  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VIRGIL  0.  CLARK 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
WESTERN  P.  LACKKY 
CITY  OF  PADUCAH 
JESSE  FAIRCHILD 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
F.  PART  IN 
ALTON  M.  KARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS' 
THOMAS  C.  HERNOQN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WM.  B.  PORTER 
TVA-683 
STANLEY  WILSON 

SISTER  MAPY  B,  BUTZ 
ST  MARY  COLLEGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 

NOBLE  ALLEN 

GILBERT  I .  ASHBY 

TVA-709 

MRS. WILLIE  S.  RATTA 

OVID  K.  MAGRUDER 

F.  W.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 
WM.  H.  COATLEY 
HRS.  ALICE  N.  BALL 

CHAS.  H.  MC  MURTR6Y 

TVA-684 

R.  C.  DEDHAN 

DEWEY  HARRIS 

JAMES  T.  PHILPOTT 

ORVILLE  F.  HALL 

TVA-680 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  BRADLEY  LOVE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  HOECK 
JOHN  W.  TURNER 
GEORGE  T .  JOHNSTON 

GEORGE  W.  WARREN 
HENRY  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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aXFERKMCE  NOTBS 
The  fotiT  digit  Ideatlf Ic&tloo  ouabera  lo  tbe  Index  Dumber  coluan  of  the  station  Index  are  ■.sslgned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  nuBbers  within  a  state. 
riBures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSI,  Indicate  distance  in  slles  and  direction  fros  the  post  office. 
Observation  tlses  glTso  in  tbe  Station  Index  are  la  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Konthljr  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  12  nonths  will  be  carried  in  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alBSlng  or  received  too  late  to  be  Include  in  this  Issue. 

nits  used  In  this  bulletin  are:   tesperature  la  "P.,  precipitation  and  evaporation  la  Inches,  and  wind  sovesent  in  siles.   Degree  days  i 

Evaporation  Is  Measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  tbe  Statio 


for  observation  tli 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  i 
Table  7  means  the  water  equlvi 
taken  from  different  points  tc 


tlmi 


for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.  C.3.T.  and  7:30  A.H.  E.S.T.   WTB  BQDIV  In 

ground.   It  la  neasured  at  selected  stations  wben  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  sore.   Water  equivalent  samples  are  necessarily 
atlons;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  tbe  record. 


Index.   No  record 


Tables  2  and  S  is  indicated  by  i 
of  Days  ,10  • 


'  more  effe 


live  January  1,  1954. 


-  Ko  record  In  Tables  3.  6,  7  and  the 

■»■  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measureseDt,  time  dlsl 

<L  Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01 

//  Cage  ia  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  tbe  "Refer  to  Tables"  columo  la  the  Station  Index  tbe  let1 

Bourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  iochea  of  new  snowfall. 

H  One  or  sore  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 
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KENTUCKY  -  FEBRUARY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


Excessive  rainfall  which  caused  moderate  floods 
claiming  one  life  and  set  up  potentially  dis- 
astrous flood  conditions  at  the  month's  end  was 
the  outstanding  feature  of  February.   Precipi- 
tation averaged  7.10  inches,  or  3.58  inches 
above  normal,  and  has  been  exceeded  in  February 
only  four  times  since  records  began  in  1889, 
the  latest  being  the  8.03  inches  in  1939.   This 
was  distributed  over  the  state  with  the  Central 
Division  averaging  8.14  inches,  the  Eastern 
Division  6.82  inches,  and  the  Western  Division 
5.73  inches.   The  greatest  monthly  amount, 
10.46  inches,  was  recorded  at  Munfordville  in 
the  Central  Division,  and  the  least  amount, 
2.67  inches,  at  Shawnee  Steam  Plant  in  the 
extreme  western  end  of  the  state.   Columbia 
recorded  the  greatest  daily  amount,  3.05  inches, 
on  the  6th.   Snowfall  averaged  3.1  inches, 
slightly  under  the  long-term  average  of  3.4 
inches  but  considerably  more  than  the  sparse 
falls  of  the  past  three  Februarys.   Temperature- 
wise,  there  were  two  unusually  cold  periods  in 
the  first  half  and  two  very  mild  periods  in 
the  last  half  supplemented  by  several  single 
days  of  unseasonable  warmth  at  intervals  through- 
out the  month.   The  average  of  38.2°,  although 
0.7°  above  normal,  makes  this  the  coldest  Febru- 
ary since  1947.   The  highest  during  the  month 
was  79°  at  Pikeville  on  the  20th  which  exactly 
equals  the  February  maximum  recorded  several 
times  during  the  past  23  years.   Dewey  Dam 
recorded  -19°  on  the  13th,  the  coldest  reading 
in  the  state,  which  has  been  surpassed  in  Febru- 
ary only  by  the  readings  of  -32°  in  1951  and 
-33°  in  1899,  and  was  equalled  in  1934.   Availa- 
ble records  indicate  that  sunshine  was  much 
below  normal  in  areas  along  the  Ohio  River  from 
Louisville  westward  to  Evansville,  Ind. ,  and 
was  near  normal  in  most  other  areas  of  the 
state. 

The  month  began  mild  and  wet  as  two  low  pressure 
centers  merged  over  the  state.   Rainfall  was 
moderate  and  continued  until  about  noon  of  the 
2nd  in  the  east  portion  of  the  state.   Cold  air 
of  Canadian  origin  pushed  across  the  state  on 
the  2nd  as  the  Low  moved  northeastward,  reducing 
temperature  to  well  below  normal  in  most  areas 
during  the  2nd-4th  period.   Heavy  rains  fell 
on  the  5th  and  6th,  mixed  with  snow  in  the  ex- 
treme north,  as  an  extensive  precipitation  area 
reached  the  Ohio  Valley.   The  supply  of  moisture 
was  reinforced  by  the  formation  of  a  small  Low 
center  in  Texas  on  the  5th  which  then  moved 
rapidly  northeastward,  crossing  eastern  Kentucky 
during  the  6th.   Temperatures  moderated  appreci- 
ably during  the  rainy  period  and  remained  near 
normal  through  the  8th  -  the  fresh  air  mass 
followed  the  Low  passage  being  rather  temperate 
in  character.   Brisk  southerly  winds  ahead  of 
an  approaching  low  pressure  center,  aided  by 
sunshine,  brought  temperatures  considerably 
above  normal  on  the  9th  over  the  entire  state 
and  continued  in  the  east  portion  through  the 
10th.   The  moisture-laden  winds  caused  precipi- 
tation to  begin  as  rain  late  on  the  10th  then 
changed  to  snow,  accumulating  several  inches 
on  the  ground  in  some  areas  on  the  11th,  as 
much  colder  air  flowed  in  behind  the  cold  front, 
ushering  in  the  coldest  temperatures  of  the 
month  during  the  llth-14th  period.   Temperatures 
plunged  from  maxima  near  60°  on  the  10th  to 
minima  of  0°  or  lower  at  many  stations  on  the 
12th  and  13th.   The  intensely  cold  nature  of 
the  air  mass  prevented  maximum  temperatures 
from  rising  above  freezing  over  a  large  portion 
of  the  state  on  those  dates.   Moderation 


of  the  cold  spell  began  on  the  14th  as  the 
cold  air  mass  drifted  eastward  and  was  gradually 
replaced  by  an  area  of  weak  pressure  and  nearer 
temperatures.   Scattered  light  snowfall  occurred 
on  the  14th  in  central  and  eastern  areas.   Con- 
tinued moderation  brought  temperatures  up  to 
seasonable  mild  levels  in  the  western  two-thirds 
of  the  state  on  the  16th,  accompanied  by  state- 
wide light  rains  as  two  low  pressure  centers 
merged  in  the  lower  Great  Lakes  region  and  moved 
eastward.   Slightly  cooler  and  mostly  cloudy 
weather  marked  the  17th  and  18th  as  the  southern 
part  of  a  large  High  crossed  the  state.   Southerly 
winds  following  the  High  and  preceding  a  Low 
approaching  from  the  Plains  region  caused  con- 
siderable warming  during  the  19th  to  21st  period. 
Rains  began  on  the  20th  and  continued  into  the 
23rd  as  the  Low  center  moved  northeastward  and 
its  frontal  zone  moved  very  slowly  across  the 
state.   Rainfall  amounts  for  the  period  were 
generally  heavy  and  added  considerably  to  the 
already  swollen  streams.   Cooler  air  began  flow- 
ing into  the  western  part  of  the  state  on  the 
21st  resulting  in  seasonable  temperatures  and 
gradually  diminishing  cloudiness  during  the 
21st  to  25th  period.   On  the  26th  warm  air  and 
precipitation  associated  with  a  disturbance 
approaching  from  the  west  reached  the  state. 
Temperatures  reached  the  highest  levels  of  the 
month  and  rainfall  was  heavy  again  during  the 
last  three  days  of  February.   The  heavy  rain- 
fall contributed  greatly  to  the  developing 
flood  situation  in  Kentucky  and  neighboring 
states . 

Winter  grains  and  pastures  which  had  been  in 
only  fair  condition  early  in  the  month  suffered 
freeze  damage  during  the  severe  mid-month  cold 
spell.   With  ample  topsoil  moisture,  slow  recovery 
to  fair  condition  was  accomplished  by  the  return 
of  mostly  mild  temperatures  during  the  15th-28th 
period. 

There  were  no  severe  storms  during  the  month. 

FLOODS  -  Several  periods  of  heavy  precipitation 
during  the  month  brought  many  rivers  and  smaller 
streams  to  high  stages.   Heavy  rains  during  the 
last  three  days  of  the  month  set  up  conditions 
favorable  for  widespread  flooding  which  was  more 
severe  after  the  end  of  February  in  Kentucky 
and  other  states  in  the  Ohio  River  Basin.   At 
the  end  of  February,  the  Ohio  River  showed  the 
highest  stages  since  1952  at  most  gaging  sta- 
tions . 

The  Rolling  Fork  of  the  Salt  River  exceeded  the 
flood  stage  of  38  feet  by  a  small  margin  on  the 
24th  and  again  on  the  28th.   Brashears  Creek  at 
Taylorsville  three  times  during  the  month  slightly 
exceeded  the  flood  stage  of  20  feet.   On  both 
streams  only  minor  flooding  of  lowlands  occurred 
with  no  appreciable  damage  resulting. 

The  Green  River  overflowed  into  lowlands  during 
the  month,  affecting  only  crops  planted  in  low 
ground . 

Flood  stage  of  29  feet  at  Jackson  on  the  Ken- 
tucky River  was  reached  on  the  27th  and  the  crest 
stage  of  37.28  feet  occurred  on  the  night  of 
the  28th.   It  was  reported  that  one  boy  drowned 
when  a  boat  being  used  to  transport  students 
from  a  school  was  capsized.   Several  homes  were 
evacuated  and  it  was  reported  that  possessions 
in  many  others  were  moved  to  upper  floors. 
J.  E.  Stork 
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m.  p.  b. 

Relative    humidity   averages  * 
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Temperature 

Precipitation 

Yui 
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1 

i2 

1 

3 

1 
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1889 

34.1 

74 

3 

1.91 

1890 

45.6 

86 

16 

7.98 
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1891 

42.2 

76 

0 

4.72 
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1892 

42.2 

70 

11 

2.92 

_ 

1893 

37.7 

70 

3 

4.40 

- 

1894 

34.6 

74 

2 

4.66 

_ 

1895 
1896 

25.9 
37.4 

80 
81 

-18 
-12 

0.66 
3.06 

- 

1897 

39.8 

76 

8 
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1.2 

1898 
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1.61 

2.6 
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26.2 

71 
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3.97 
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32.5 

76 
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4.68 

7.0 

1901 
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71 

1 
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2.1 

1902 

27.9 

69 

-   3 

1.30 

2.8 
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37.5 

75 

-16 

7.28 

6.1 
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35.2 

75 

-   2 

2.32 

2.6 

1905 

27.9 

67 

-16 

2.44 

3.9 

1906 

34.7 

75 

-12 

1.81 

5.9 

1907 

35.7 

73 

-10 

3.06 

7.6 

1908 

35.6 

70 

2 

5.56 

3.1 

1909 

42.4 

75 

-   8 

8.17 

1.0 

1910 

32.9 
42.0 

66 

-12 

11 

4.70 
3.25 

11.9 
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80 
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29.7 

68 
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32.2 
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4.14 
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41.9 

75 

13 
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35.0 
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2.99 
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1917 

34.8 
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3.51 

4.7 
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39.3 

83 

-   8 

2.04 
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1919 

38.6 

69 

12 

1.79 

1.1 

1920 

35.7 

71 

0 

2.27 

3.8 

1921 

41.3 

77 

11 

3.20 

8.9 

1922 

41.3 

76 

4 

3.58 

0.8 

1923 

34.6 

74 

-    4 

4.67 

1.6 

1924 

36.0 

71 

9 

2.56 

1.9 

1925 

44.0 

76 

8 

3.91 

0.6 

1926 

41.1 

70 

4 

3.14 

1.4 

1927 

45.6 

81 

15 

2.65 

4.2 

1928 

38.1 

72 

5 

2.48 

1.0 

1929 

31.2 

68 

-14 

3.58 

12.6 

1930 

45.1 

80 

2 

3.49 

0.5 

1931 

41.6 

76 

12 

3.20 

0.3 

1932 

46.7 

82 

15 

3.36 

T 

1933 

37.5 

75 

-   9 

4.25 

4.4 

1934 

31.8 

72 

-19 

2.20 

8.0 

1935 

40.1 

73 

5 

2.35 

0.6 

1936 

32.1 

79 

-14 

1.95 

5.5 
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38.3 

78 

11 

2.40 

4.2 
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47.6 

77 

8 

2.37 

0.6 

FEBRUARY 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

> 
< 

1 

1 

1 

11 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

1954 
1955 

40.3 
36.1 
33.1 
34.1 
40.1 

42.4 
38.9 
40.8 
28.9 
38.8 

43.0 
40.0 
38.3 
41.4 
41.4 

44.7 
38.2 

79 
68 
68 
67 
73 

78 
78 
75 
66 
79 

79 
79 
76 
74 
69 

79 
79 

-  5 
2 
3 
2 

-  5 

-  2 

-  9 

-  3 

-  3 

-  5 

0 

-  1 
-32 

10 
11 

9 
-19 

8.03 
4.56 
0.66 
2.62 
1.81 

4.59 
6.37 
5.23 
0.54 
5.01 

5.35 
5.30 
4.53 
2.64 
2.09 

2.23 
7.10 

4.0 
5.6 
2.1 
3.2 
1.3 

2.7 
1.6 
2.6 
5.0 
9.5 

0.1 
0.3 
5.5 
0.9 
0.4 

0.5 
3.1 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  15  _ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


KENTUCKY 
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Temperature 


|2 


No.  ot  Days 


Precipitation 
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iS  o 
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Snow,  Sleet,  Hail 


Q  2 


No.  of  Days 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  «  SW 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

MUI?RAY 

OWENSBORO    2    W 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 


AM 
AM 


SSE 
B  AIRPORT 


CLERMONT  1 
COVINGTON 
DANVILLE 
DIX  DAM 
FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHEL8YVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  1* 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

LONDON  CAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
T  MAYSVILLE  DAM  33 

MIOOLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 
VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 
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50.0 
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47.9 
48.5 
50.1 
49.4 
49.9 

51.4 
47.8 
47.7 


50.9 
46.9 


51.0 

47.2 
50.7 
50.3 
42.4 
49.7 


48.7 
55.0 
47.8 
48.5 
49.0 

45.5 
49.6 
50.2 
49. 9M 
52.0 

49.3 
51.8 
48.2 
52.6 

44.6 

53.3 
48.8 
51.5 
45.0 
47.4 


29.6 
29.9 

30. IM 

30.1 

29.9 

28.4 
25.2 

30.2 
30.4 
30.3 

31.4 
29.2 
30.2 
27.9 
29.3 

30.4 


26.9 
27,5 
28.9 

28.4 

26.9 
26.7 
25.1 
27.9 
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30.5 
24.4 
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38.9 


35.3 
38.2 
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40.7 
36.0 
38,9 


40.9 

37.8 
39.3 
39.7 
32.5 
38.9 

37.7 


38. 7M 

41.9 

36.5 

37.0 

38.6 

35.0 
36.9 
38.1 
39. 5M 
39.2 

36.4 
38.4 
38.0 
39.5 
34.0 

41.3 
38.0 
40.8 
35.2 
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1.5 


1.1 
2.0 
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28 
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689 

654 
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697 
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808 

826 


6.83 
3.94 
6.73 
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6.19 
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7.25 
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7.30 
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6.72 
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7.26 
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6.37 
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8.82 
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4.98 
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6.01 
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6.69 
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6.5 

6.44 


3.39 
.82 
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1.63 
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3,73 


6.82 
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4.64 
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3.94 
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2.92 

3.46 


3.45 

1.99 
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4.35 
5.16 
3.15 


1.47 

.84 

1,49 

1.53 

.78 

•  83 

1.91 

.85 

1.58 
1.04 

1.90 

1,38 
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1,69 
1,78 
2,52 
2,05 
2,03 

1.59 
1.22 

1.75 
1,30 
1,76 

1,60 
2,42 
1,64 
2,22 
1,59 

1.60 
1.49 
1,66 
2.12 
1,88 

1.42 
2.23 
1,77 
2.32 
2,19 


1.24 
1.49 
1.25 

1.41 
1.59 


.65 


1 

1 

1.46 

1.26 

1.95 

2.43 
1.33 
1.37 
2.30 
2.15 

1.48 
1.57 
1.80 
1.70 
2.00 

1.55 


T 

1.5 

T 

.0 
.5 


1.6 
1.4 
2,2 

4,0 


2,0 
1,4 
4,1 
5.0 


4.5 

5.5 
1.0 
2.0 
4.6 


4.5 


1.9 
5.5 
1.0 
1.0 
.0 


2.6 


6.5 

12.0 

3.5 

3.0 
6.0 
6.3 


3.4 
5.0 

5.0 

3.0 
4.5 

5.0 
4.5 


5.6 
3.1 


0 
1 
0 
0 
0 
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2      11 
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t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN   STATE   AVERAGES 


See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11       12       13       14       15 


25      26      27 


28      29      30 


AODISOM  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASMCAMP 

ASHLAND  0AM  29 
SARBOURVILLE 
BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

8EREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUHDINE  2  NE 

8URKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELL5VILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CVNTMIANA  2 

DANVILLE 
DELPHIA  1  E 
OEMA 
DEWEY  DAM 

OIX  0AM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNHOR 

OUNNVILLE 

EDOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 
FRANKFORT  LOCK  *. 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 

GLENOALE 

GOLDEN  POND  6  N      * 

GRANT  DAM  36 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  0AM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  1*.      R 

HENDERSON  K    SW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  0AM 
LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *.  SE 

MAVFIELO  SUBSTA 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 
MIOOLESBORO 

MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLF. 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 


.16  1 
.27  1 
.33    1 


53 

2 

59 

1 

07 

2 

07 

1 

13 

1 

63 

1 

T     ! 


*16  1*46 
1*26 
1.15 

.05    1.59 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


"o 

Day  of  month 

Station 

^ 

1  1 

2  1  3 

4   5   6 

7  1  8  1  9 

10  1  11 

12 

13   14  1  15 

16 

17   18 

19  1  20 

21 

22 

23  24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

RUSSELLVILLE 

ei83 

■  63 

•54  2.31 

.30 

.31 

T     .24 

.11 

.10 

1.43 

1.44 

1.11 

•  31 

RUSSELLVILLe  SU6STA 

7.96 

•  60 

.70  1.85 

.20 

T 

T 

.45 

1.15 

1^40 

•15   .92 

•  34 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

8.96 

.95 

•44  2.12 

.28 

•  25 

.03 

.25 

1.27 

1^30 

.20  1.30 

.55 

SALVISA  LOCK  6 

8.98 

.59   .01 

.17  1.97 

.57 

•  56 

T 

T     .02 

.22 

T 

.51 

1^44 

•  02 

.04  1.81 

1.06 

SALYERSVILLE  2  SE 

7.77 

.91 

.94 

•  46 

.02 

.28 

•  06 

•  48 

.53 

.44  1.63 

2^02 

SCOTTSVILLE 

a. 12 

.51 

.03 

.93  1.68 

.53 

.02 

•  13 

1^55 

1^40 

.12   .82 

•  20 

SEBREE 

5*83 

•  56 

.38   .73 

.20 

•  10 

.24 

.03 

.10 

1.25 

•  28 

.14   .98 

•  84 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2.67 

.44 

•31   ^22 

.06 

•  05 

.30 

.39 

.43 

•  15 

.10   ^22 

SHELBYVILLE  2  M 

6.30 

.40 

•34  1.25 

.30 

•  05 

•02   •Ol 

.03 

•  13 

.87 

•  80 

.16  1.42 

•  52 

SHEPHEROSVILLE 

6.45 

.24 

.32  1.45 

.21 

.20 

.10 

.95 

•  80 

.07  1.65 

•  46 

SOMERSET  I  N 

9.31 

.07 

.76 

.50  2.23 

.05 

T     .55 

•  20 

.15 

.05 

1.02 

1^09 

.02 

•67  1^46 

•  49 

SPRINGFIELD 

8.65 

.50   T 

•19  2.16 

•  34 

.42 

T 

T 

.22 

.73 

1.45 

T 

T    1.58 

1^06 

STEARNS 

6.32 

.51 

1.21 

.69   T 

.66 

T 

.05 

.10 

.18 

1.38 

.53 

T     ^79 

•  20 

SUMMER  SHADE 

8.37 

.49 

.12 

.86  1.77 

T     .10 

.37   T 

.05 

1.25 

1.11 

•  71  U07 

•  47 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

8.68 

.68   T 

T    2.20 

.52 

.43 

T 

.10 

.09 

.63 

1.82 

.04 

T    l^87 

.30 

TAYLORSVILLE 

8.19 

.54 

.46  2.00 

.42 

.24 

.07 

.04 

.05 

.95 

1.21 

■05  1.91 

.25 

TOMPKINSVILLE  2 

E7.28 

.79 

T    1.95 

.42 

E.40 

T 

.06 

.82 

2.00 

.04 

•  74 

■  06 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

7.68 

.38   .01 

1.00  1.25 

.15 

.25 

.01 

.16 

.17 

.14 

1.61 

.70 

•07   ^66 

1^12 

TYRONE  LOCK  5 

7.17 

.53   T 

.10  1.75 

.62 

.47 

T 

T     T 

.22 

T 

.47 

1.42 

T 

•05  1^40 

UNIONTOWN  DAM  49 

3.63 

.67 

.19   .16 

.17 

.05 

T 

T 

.24 

.02 

.02 

•  54 

.18 

.19  1.12 

■  08 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8.60 

T 

.43   T 

.07  1.58 

.62 

.44 

T 

T     .02 

•  29 

•  29 

1.37 

.01 

T    1.95 

1.63 

VANBUREN 

8.71 

.68   T 

.50  1.90 

.35 

.50 

T 

.01 

T 

•  30 

•  75 

1.27 

.05  1.70 

.70 

VANCEBURG  DAM  32 

6.53 

.02 

•41   .02 

1.35 

.53 

.46 

T 

.42 

•  04 

.95 

.07 

.01       2.00 

.25 

WAYNESBURG  6  E 

7.82 

•  46 

1.68 

.80 

•  40 

T 

•  20 

•  34 

2.02 

.06 

1.68 

.16 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6.44 

•30   •Ol 

1.55 

.80 

•  53 

.05 

•  25 

.73 

.23 

1.23 

.76 

WESTPORT 

8.07 

. 

.36 

.25   .75 

.69 

.35 

.60 

.10 

.10 

1.69 

.76 

.70  1.46 

.26 

WILLIAMSBURG 

RECORD 

MISSING 

W1LLIAM5T0WN  5  WSW 

6.71 

.36   T 

T    1.65 

.28 

.17 

T     T 

T 

.41 

.37 

.88 

T 

2.32 

.27 

WILLOW  LOCK  13 

8.90 

.41 

1.27 

.72 

.63 

.35 

.35   .12 

.19 

.11 

•  90 

.14 

2.40 

1.22 

WOLF  CREEK  DAM 

8.82 

.85 

1.75 

•  84 

.25 

•  09 

.13 

.45 

2^19 

.11 

2.04 

■  12 

WOODBURY  LOCK  4 

7.71 

.71 

.60  2.09 

.22 

.19 

.03 

.15 

1.23 

1^17 

•06  1^08 

■  18 

• 
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DAILY 

Tl 

EM 

PE 

:Ri 

\T1 

JR 

ES 

KENTUCKY 
FEBRUARY  1955 

Table  5 

Day  Ol  Month 

1 

StaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ANCHORAGE 

MAX 

53 

48 

29 

38 

37 

41 

40 

40 

61 

54 

34 

19 

29 

40 

51 

52 

45 

51 

63 

59 

50 

38 

47 

53 

56 

46 

71 

65 

46  >e 

MIN 

34 

27 

14 

15 

32 

36 

28 

24 

28 

34 

3 

3 

1 

24 

19 

36 

29 

26 

30 

47 

32 

31 

22 

30 

22 

32 

46 

49 

26ig 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 

50 

43 

31 

38 

40 

44 

45 

45 

62 

62 

60 

18 

24 

34 

50 

47 

45 

50 

64 

72 

63  I 

47 

46 

52 

64 

46 

71 

61 

48  •? 

MIN 

34 

31 

12 

14 

31 

35 

31 

28 

26 

31 

12 

1 

16 

32 

30 

30 

24 

29 

35 

43  1 

38 

33 

33 

26 

28 

43 

46 

2ea7 

BARBOURVILLE 

MAX 

63 

57 

38 

49 

47 

49 

47 

47 

65 

62 

52 

15 

36 

36 

56 

61 

50 

64 

64 

72 

72 

60 

50 

68 

63 

63 

72 

72 

55.0 

MIN 

32 

34 

26 

18 

38 

42 

35 

23 

22 

32 

13 

4 

-  9 

16 

24 

30 

36 

20 

36 

41 

38 

38 

35 

33 

23 

28 

42 

56 

28«8 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

55 

47 

30 

39 

39 

41 

38 

42 

62 

56 

33 

18 

30 

33 

52 

53 

43 

55 

63 

57 

56 

38 

43 

47 

59 

50 

71 

63 

46  (9 

MIN 

31 

26 

14 

16 

32 

35 

29 

21 

27 

32 

3 

5 

5 

20 

25 

40 

34 

24 

39 

38 

33 

31 

23 

26 

26 

36 

48 

49 

27.5 

BAXTER 

MAX 

40 

52 

40 

35 

46 

48 

51 

40 

44 

59 

56 

26 

14 

32 

32 

60 

66 

48 

52 

60 

70 

62 

53 

44 

55 

60 

49 

65 

47.8 

MIN 

8 

33 

27 

17 

17 

37 

38 

25 

22 

22 

26 

4 

-  7 

-  7 

21 

21 

32 

22 

22 

33 

40 

50 

37 

31 

24 

24 

41 

47 

25.2 

BEAVER  DAM 

MAX 

60 

50 

34 

38 

42 

42 

39 

49 

63 

57 

33 

20 

32 

61 

57 

56 

47 

56 

62 

60 

46 

39 

48 

54 

68 

57 

72 

67 

49.6 

MIN 

39 

32 

18 

21 

31 

33 

29 

25 

32 

33 

2 

7 

6 

30 

21 

40 

34 

24 

44 

45 

32 

30 

24 

31  1 

26 

35 

60 

57 

29.6 

8ENHAM 

MAX 

47 

54 

47 

39 

48 

43 

50 

37 

45 

60 

55 

23 

13 

35 

36 

49 

58 

44 

46 

65 

70 

62 

58 

42 

55 

60 

66 

60 

48.5 

MIN 

5 

42 

22 

13 

14 

35 

36 

28 

22 

27 

21 

-  1 

-  9 

0 

23 

25 

38 

16 

22 

42 

44 

51 

35 

30 

22 

26 

36 

50 

25.5 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

57 

55 

31 

40 

41 

44 

37 

43 

62 

59 

36 

18 

32 

36 

49 

50 

40 

59 

62 

70 

55 

63 

46 

60 

59 

48 

71 

66 

49.0 

MIN 

40 

27 

15 

15 

35 

36 

28 

22 

22 

26 

3 

0 

-  2 

17 

24 

30 

34 

26 

39 

42 

48 

35 

29 

31 

25 

35 

48 

66 

26.1 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 

60 

47 

34 

42 

42 

44 

40 

46 

60 

55 

22 

21 

36 

45 

54 

51 

42 

60 

63 

69 

42 

38 

47 

55 

61 

56 

74 

75 

46.9 

MIN 

41 

29 

22 

23 

34 

36 

25 

25 

28 

22 

2 

0 

1 

29 

24 

38 

29 

25 

42 

42 

33 

32 

26 

29 

26 

39 

52 

57 

28.9 

CAMPBELL5VILLE 

MAX 
MIN 

58 

56 

31 

40 

42 

45 

41 

38 

61 

56 

55 

19 

32 

46 

57 

58 

53 

59 

62 

62 

51 

39 

48 

68 

62 

65 

71 

70 

50.9 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

53 

46 

30 

37 

37 

40 

39 

37 

59 

56 

53 

20 

28 

39 

46 

50 

49 

49 

59 

60 

54 

37 

44 

61 

53 

53 

66 

67 

46.9 

MIN 

35 

29 

14 

15 

32 

35 

25 

25 

31 

43 

7 

3 

2 

24 

20 

37 

34 

26 

35 

51 

34 

32 

25 

32 

23 

33 

44 

46 

28.4 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

53 

52 

34 

39 

40 

42 

38 

42 

62 

60 

55 

20 

29 

44 

53 

53 

62 

54 

64 

64 

57 

37 

46 

54 

59 

56 

72 

70 

50.1 

MIN 

39 

30 

14 

16 

32 

36 

28 

19 

27 

44 

3 

-  2 

-  5 

24 

17 

40 

32 

19 

37 

51 

32 

31 

20 

30 

20 

26 

43 

60 

26.9 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 

50 

34 

25 

36 

38 

38 

39 

38 

56 

53 

28 

16 

25 

35 

43 

44 

42 

46 

57 

62 

48 

37 

44 

49 

52 

45 

63 

65 

43.1 

MIN 

34 

16 

12 

14 

31 

31 

24 

27 

30 

28 

1 

0 

1 

25 

20 

35 

29 

25 

37 

48 

32 

30 

25 

32 

28 

39 

45 

49 

26.7 

CYNTHIANA  2 

MAX 

45 

52 

34 

28 

40 

39 

43 

40 

43 

60 

57 

15 

16 

30 

36 

40 

46 

47 

52 

62 

67 

59 

39 

46 

57 

55 

56 

70 

*5.5 

MIN 

19 

31 

13 

14 

19 

33 

30 

29 

29 

31 

13 

-  5 

-11 

4 

16 

24 

34 

25 

31 

40 

36 

34 

26 

31 

21 

25 

39 

51 

24.4 

DANVILLE 

MAX 

48 

55 

33 

30 

40 

39 

42 

34 

44 

62 

57 

14 

17 

33 

36 

50 

48 

43 

66 

60 

67 

43 

36 

48 

52 

68 

55 

70 

45.4 

MIN 

13 

33 

15 

15 

15 

33 

30 

25 

28 

34 

12 

1 

-  1 

2 

23 

24 

33 

23 

24 

46 

41 

34 

28 

28 

26 

26 

40 

52 

25.1 

DEWEY  DAM 

MAX 

49 

56 

49 

29 

45 

49 

47 

41 

45 

63 

62 

28 

14 

32 

39 

62 

61 

40 

56 

63 

76 

58 

47 

48 

56 

58 

55 

71 

49.6 

MIN 

7 

40 

16 

11 

11 

37 

36 

25 

22 

22 

26 

3 

-19 

-  8 

24 

28 

30 

19 

19 

36 

39 

46 

37 

29 

24 

26 

41 

50 

24.1 

01 X  DAM 

MAX 

51 

52 

32 

39 

39 

41 

41 

41 

61 

60 

54 

15 

29 

35 

47 

48 

46 

54 

61 

67 

63 

37 

44 

51 

66 

54 

69 

67 

48.4 

MIN 

38 

29 

13 

14 

32 

34 

28 

26 

29 

40 

5 

-  3 

-  2 

22 

22 

36 

32 

24 

39 

48 

35 

32 

26 

31 

25 

33 

42 

52 

27.9 

FARMERS 

MAX 

50 

49 

32 

39 

38 

45 

45 

43 

63 

62 

59 

16 

30 

37 

48 

60 

46 

54 

61 

70 

68 

45 

48 

53 

58 

67 

71 

69 

50.2 

MIN 

31 

31 

13 

14 

32 

32 

31 

26 

23 

31 

9 

0 

-13 

15 

19 

28 

35 

21 

30 

40 

41 

36 

29 

32 

22 

27 

42 

50 

26.0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

55 

53 

34 

37 

49 

49 

37 

49 

64 

55 

26 

21 

43 

53 

59 

54 

44 

55 

63 

60 

38 

41 

46 

51 

68 

58 

71 

70 

49.6 

MIN 

35 

32 

21 

23 

33 

35 

29 

24 

39 

24 

2 

7 

11 

35 

24 

40 

34 

28 

41 

38 

31 

28 

24 

28 

31 

39 

52 

46 

29.9 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

45 

52 

35 

30 

38 

40 

40 

36 

42 

60 

56 

20 

29 

33 

38 

47 

49 

42 

50 

60 

65 

40 

39 

45 

54 

56 

63 

73 

45.3 

MIN 

10 

34 

15 

14 

16 

32 

30 

27 

28 

31 

17 

0 

-  6 

-  4 

22 

20 

33 

26 

26 

35 

37 

34 

27 

25 

23 

21 

33 

51 

23.5 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

60 

52 

33 

38 

46 

45 

41 

41 

62 

60 

56 

18 

34 

42 

53 

52 

54 

61 

63 

63 

63 

37 

48 

64 

69 

63 

73 

73 

50.9 

MIN 

42 

32 

21 

21 

37 

37 

30 

21 

34 

46 

3 

-  7 

-  3 

28 

20 

37 

37 

28 

45 

52 

36 

33 

26 

33 

25 

32 

50 

58 

30.5 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

53 

37 

38 

40 

42 

39 

49 

64 

62 

32 

24 

43 

53 

58 

58 

49 

58 

61 

64 

41 

41 

47 

54 

60 

60 

72 

72 

50.6 

MIN 

34 

3 

7 

9 

32 

20 

34 

35 

25 

46 

40 

33 

30 

20 

29 

28 

36 

53 

57 

30.1 

GRAYSON 

MAX 

49 

42 

30 

37 

37 

43 

41 

44 

51 

63 

71 

58 

44 

45 

48 

56 

52 

70 

68 

49.9 

MIN 

33 

29 

12 

11 

27 

33 

31 

27 

20 

27 

34 

33 

38 

33 

29 

20 

25 

41 

50 

29.1 

GREENSBURG 

MAX 

48 

60 

38 

33 

43 

42 

46 

42 

41 

63 

53 

15 

22 

36 

41 

53 

50 

43 

60 

65 

66 

42 

38 

49 

55 

60 

56 

74 

47.6 

MIN 

13 

37 

19 

19 

20 

35 

31 

22 

24 

27 

10 

-  4 

-  4 

-  2 

18 

19 

35 

23 

26 

43 

40 

35 

27 

28 

23 

25 

40 

55 

24.4 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

61 

54 

32 

36 

40 

41 

38 

50 

63 

57 

31 

20 

37 

54 

57 

57 

50 

57 

60 

60 

47 

38 

46 

54 

69 

58 

73 

71 

50.0 

MIN 

42 

31 

19 

24 

33 

36 

28 

21 

35 

31 

1 

6 

9 

31 

21 

42 

33 

25 

45 

45 

31 

29 

24 

30 

23 

42 

51 

56 

30.1 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

56 

56 

32 

43 

43 

46 

42 

46 

63 

61 

58 

17 

33 

36 

51 

53 

45 

57 

63 

70 

69 

54 

48 

55 

59 

69 

72 

68 

52.0 

MIN 

32 

32 

18 

15 

31 

36 

33 

22 

21 

25 

10 

4 

-10 

16 

26 

27 

34 

18 

28 

36 

47 

37 

32 

31 

21 

26 

41 

50 

26.4 

HENDERSON  4  SW 

MAX 

57 

50 

33 

35 

37 

37 

38 

47 

62 

55 

25 

21 

36 

52 

55 

52 

44 

52 

60 

67 

41 

42 

47 

48 

56 

53 

70 

69 

47.5 

MIN 

40 

31 

18 

21 

33 

35 

27 

25 

36 

25 

2 

6 

10 

34 

24 

41 

33 

28 

46 

40 

30 

29 

22 

27 

30 

41 

62 

52 

29.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 

58 

56 

36 

34 

40 

42 

42 

37 

52 

59 

56 

24 

27 

40 

48 

60 

60 

47 

54 

63 

46 

36 

36 

47 

49 

57 

63 

73 

47.9 

MIN 

25 

34 

25 

24 

28 

36 

26 

24 

29 

33 

4 

5 

12 

22 

28 

30 

35 

30 

33 

41 

29 

25 

25 

23 

27 

28 

54 

60 

28  »4 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

48 

55 

47 

29 

45 

50 

47 

39 

43 

59 

60 

30 

14 

31 

37 

60 

60 

39 

62 

67 

74 

61 

52 

44 

57 

59 

51 

70 

49.3 

MIN 

3 

41 

21 

13 

15 

39 

35 

27 

21 

22 

24 

1 

-12 

-  8 

23 

26 

30 

18 

19 

27 

39 

46 

35 

29 

21 

22 

32 

49 

23.5 

HOPKINSVILLE 

MAX 

55 

62 

35 

32 

40 

42 

43 

38 

51 

65 

56 

17 

24 

39 

55 

60 

65 

47 

57 

61 

54 

36 

38 

48 

56 

59 

60 

74 

48.5 

MIN 

20 

32 

19 

20 

24 

33 

27 

21 

24 

32 

2 

1 

2 

10 

23 

24 

33 

26 

27 

47 

31 

27 

23 

24 

27 

27 

45 

65 

25.2 

INEZ 

MAX 

57 

50 

32 

46 

48 

47 

47 

46 

64 

63 

58 

15 

35 

36 

52 

58 

40 

58 

65 

74 

70 

50 

48 

55 

58 

50 

63 

65 

51.8 

MIN 

30 

31 

15 

9 

23 

37 

35 

25 

20 

22 

14 

2 

-10 

15 

20 

21 

36 

16 

34 

34 

45 

40 

35 

28 

20 

24 

38 

37 

24.9 

IRVINGTON 

MAX 

52 

51 

32 

38 

39 

41 

37 

45 

61 

54 

34 

23 

32 

46 

56 

66 

46 

56 

62 

58 

50 

38 

46 

58 

58 

49 

72 

65 

48.3 

MIN 

40 

32 

11 

18 

33 

36 

28 

25 

32 

34 

2 

4 

3 

27 

22 

41 

33 

27 

44 

50 

35 

31 

24 

31 

26 

35 

48 

54 

29.5 

LEITCHFIELD 

MAX 

58 

52 

33 

37 

40 

43 

39 

46 

62 

55 

40 

20 

32 

46 

54 

53 

45 

57 

62 

60 

60 

36 

47 

54 

68 

53 

73 

69 

49.1 

MIN 

39 

33 

17 

18 

34 

38 

29 

24 

31 

40 

1 

2 

2 

28 

24 

42 

34 

26 

45 

49 

33 

31 

25 

31 

27 

37 

49 

57 

30.2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

47 

47 

26 

37 

37 

41 

34 

42 

59 

56 

26 

16 

30 

35 

44 

45 

41 

61 

59 

66 

48 

37 

44 

51 

57 

49 

69 

65 

44.9 

MIN 

40 

21 

14 

14 

33 

33 

29 

27 

31 

26 

0 

-  4 

-  2 

26 

20 

38 

29 

25 

40 

46 

36 

32 

27 

32 

26 

37 

49 

64 

27.8 

LONDON  CAA  AP 

MAX 

58 

46 

30 

41 

46 

46 

38 

43 

60 

56 

31 

13 

30 

33 

51 

61 

40 

60 

60 

67 

55 

53 

45 

64 

58 

48 

69 

68 

46.2 

MIN 

37 

28 

19 

16 

36 

38 

28 

19 

25 

31 

4 

-  5 

-  9 

24 

16 

35 

30 

25 

37 

44 

47 

36 

31 

31 

24 

31 

46 

65 

27.8 

LOUISVILLE 

MAX 

53 

50 

32 

39 

38 

41 

37 

43 

63 

55 

36 

20 

32 

43 

62 

54 

46 

53 

64 

60 

63 

39 

48 

64 

58 

61 

72 

66 

48.3 

MIN 

42 

31 

16 

18 

33 

36 

29 

28 

33 

36 

4 

2 

7 

26 

26 

42 

33 

28 

43 

50 

34 

33 

27 

34 

31 

38 

43 

55 

30.6 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

53 

41 

29 

38 

40 

40 

34 

41 

61 

55 

21 

18 

32 

41 

52 

62 

45 

62 

62 

58 

42 

38 

47 

52 

57 

53 

71 

67 

46.1 

MIN 

41 

22 

16 

17 

34 

33 

27 

27 

33 

21 

3 

5 

5 

31 

25 

38 

31 

27 

41 

42 

34 

33 

27 

32 

29 

36 

52 

53 

29.1 

LOVELACEVILLE 

MAX 

55 

53 

33 

38 

39 

40 

38 

51 

64 

60 

27 

25 

41 

54 

60 

57 

45 

54 

64 

61 

36 

44 

47 

66 

60 

66 

74 

70 

50.1 

MIN 

44 

32 

23 

26 

34 

36 

25 

21 

36 

27 

3 

8 

12 

34 

21 

41 

34 

28 

47 

35 

29 

23 

21 

25 

30 

33 

63 

60 

30.2 

MADI50NVILLE  1  SE 

MAX 

59 

53 

34 

37 

39 

40 

38 

49 

63 

59 

30 

20 

36 

51 

57 

56 

48 

57 

60 

57 

43 

41 

47 

54 

58 

69 

71 

68 

49.4 

MIN 

42 

32 

21 

23 

35 

36 

27 

22 

35 

30 

3 

8 

7 

34 

21 

37 

35 

25 

46 

42 

32 

30 

24 

29 

26 

36 

56 

58 

30.4 

S—  R*lemc9  NoMi  Following  StatioD     Index 
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Table  5 -Continued 

L 

»A1 

LY 

TJ 

tiv 

u>t 

:hi 

\T 

u« 

hb 

» 

KENTUCKY 
FEBRUARY  1955 

Station 

Day 

Of  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

59 

41 

52 
32 

33 
19 

38 
19 

42 
33 

44 
39 

40 
30 

45 
20 

62 
32 

63 

40 

55 
3 

21 

-  I 

34 
-  5 

43 
29 

53 
19 

51 
39 

49 
27 

58 

24 

64 
47 

60 
52 

54 

34 

37 
32 

49 
26 

65 
31 

59 
21 

57 

30 

73 
49 

73 
52 

50.8 
29.0 

MANCHESTER  <.  SE 

MAX 
MIN 

59 

30 

53 
33 

34 
23 

44 

14 

48 
32 

46 
38 

47 
34 

45 
20 

63 

20 

61 
28 

55 
10 

15 
-  1 

36 
-12 

35 
12 

52 
22 

61 
27 

45 
35 

63 
18 

62 

31 

70 
35 

68 

47 

57 
38 

45 
34 

66 
31 

60 
21 

55 
21 

70 
42 

68 
52 

52.6 
26.3 

MAVFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

61 
42 

55 

30 

34 
21 

39 
25 

40 
34 

41 
35 

38 
25 

47 
23 

62 
36 

58 
26 

28 
2 

24 
7 

41 
13 

54 
31 

59 
27 

57 

45 

51 
32 

54 
27 

62 

46 

62 

35 

37 
29 

41 
28 

46 
23 

53 
28 

58 
26 

57 
44 

71 
52 

68 

57 

49.9 
30.3 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

44 
9 

50 
34 

34 

14 

28 
13 

37 
9 

40 
32 

41 
31 

39 
30 

41 
25 

59 
33 

59 

20 

25 

-  1 

16 
-  6 

29 
-  5 

38 
26 

49 
22 

46 
34 

40 
21 

49 
21 

61 
31 

69 
43 

44 
35 

40 
30 

44 
29 

50 
23 

55 
23 

51 

33 

71 
45 

44.6 
23.4 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

56 

38 

52 

36 

39 
28 

48 

16 

46 

37 

50 
42 

50 
37 

51 
21 

61 

20 

58 

31 

56 
15 

21 
5 

33 
-  3 

32 

15 

52 
15 

51 
28 

52 
40 

64 
20 

61 
35 

68 

37 

66 

49 

59 
43 

43 
36 

59 
30 

62 
22 

59 
26 

67 
42 

72 
68 

53.3 
29.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

46 
27 

45 
27 

29 
13 

41 
12 

37 
32 

41 
34 

40 
29 

41 
21 

60 
30 

59 
42 

55 
4 

16 
-  2 

30 
0 

36 

21 

45 
23 

46 
32 

43 
33 

56 
24 

60 

35 

72 

45 

66 

34 

41 
34 

46 
28 

52 

31 

60 
30 

67 
26 

70 
43 

67 
53 

48.6 
27.1 

MURRAY 

MAX 
MIN 

61 
44 

55 
33 

40 
24 

40 
27 

40 
35 

42 
38 

38 

27 

49 
23 

65 
36 

57 

30 

35 
6 

29 

5 

37 

10 

51 
33 

60 
24 

55 
46 

48 
34 

57 
27 

63 

48 

62 

38 

47 

30 

42 
30 

47 
24 

57 

30 

61 
26 

69 
36 

72 
52 

69 

61 

51.4 
31.4 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

52 

38 

50 
31 

34 
16 

36 
20 

38 
31 

39 
36 

41 
25 

46 
25 

62 

33 

53 
28 

28 

1 

20 

5 

33 
7 

50 
30 

54 
23 

52 

40 

49 
32 

55 
27 

60 
44 

56 
42 

42 
32 

40 
29 

51 
24 

52 
28 

56 

28 

62 

40 

70 
50 

67 
50 

47.8 
29.2 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
35 

35 
31 

32 
23 

38 
26 

39 
36 

39 
31 

33 
25 

49 
25 

63 

40 

55 
13 

20 
4 

23 

8 

39 
15 

53 
29 

58 
25 

56 
36 

46 

30 

54 
30 

62 
52 

55 
34 

35 
30 

41 
27 

47 
24 

54 
26 

57 
29 

57 
45 

73 
57 

66 
60 

47.7 
30.2 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

55 
24 

56 
33 

35 
24 

33 
22 

38 
27 

40 
37 

39 
28 

34 
22 

51 
26 

63 

43 

51 
4 

21 
3 

24 

e 

40 
15 

53 

24 

60 
24 

56 
36 

46 
29 

55 
30 

63 
50 

51 
31 

37 
28 

43 
26 

48 
24 

53 
26 

58 

31 

59 

47 

73 
58 

47.7 
27.9 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

53 
33 

49 
33 

34 
23 

42 

13 

50 
37 

52 
42 

41 
38 

51 
33 

66 
25 

63 
28 

29 
12 

18 

7 

35 

-  4 

37 
18 

55 
31 

59 

31 

40 
38 

62 
24 

65 
30 

79 
40 

60 
54 

54 
42 

48 
29 

67 
32 

62 
27 

45 
30 

71 
43 

64 
54 

51.5 
30.1 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

60 

43 

53 
31 

35 
20 

38 
23 

40 
34 

41 
37 

39 
27 

52 
20 

64 
29 

58 
29 

30 
2 

25 
6 

41 
8 

55 
32 

60 
21 

59 

37 

50 
34 

56 
24 

63 
46 

58 
39 

41 
31 

43 
29 

50 
24 

66 
27 

60 
27 

60 
32 

74 
52 

73 
56 

51.2 
29.3 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

44 
20 

54 
32 

32 

15 

30 
15 

40 
18 

42 
35 

43 
30 

38 
24 

44 
28 

61 
27 

57 
16 

16 

1 

14 

-  1 

32 

8 

36 
20 

47 
27 

48 
33 

41 
24 

52 
25 

62 

39 

68 

44 

47 
33 

38 
28 

46 
31 

51 
23 

57 
22 

52 
41 

69 
62 

45.0 
25.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

60 
41 

54 

33 

35 
21 

38 
23 

42 
34 

44 
38 

40 
20 

48 
25 

63 
36 

56 

33 

34 
4 

22 
6 

35 
8 

49 
31 

56 
22 

64 
43 

49 
35 

58 
27 

61 

45 

56 
45 

47 
32 

39 
30 

49 
23 

55 
29 

59 
23 

59 
37 

74 
51 

73 
57 

50.3 
30.4 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

46 
17 

55 
32 

33 
16 

29 

15 

40 
IS 

40 
33 

41 
29 

35 
24 

43 
25 

59 
35 

54 
5 

10 

1 

20 

0 

34 
5 

32 

20 

51 
22 

51 
33 

42 
27 

56 
27 

63 
45 

57 
34 

37 
3! 

36 
25 

45 
26 

51 
26 

56 

24 

57 
40 

70 

51 

44.4 
24.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

60 
41 

50 
32 

33 
23 

37 
22 

44 
36 

46 

39 

41 
31 

42 
23 

62 
32 

57 
45 

55 

4 

20 

-  1 

36 

1 

43 
28 

55 
24 

52 

40 

49 
36 

62 
25 

64 
46 

62 
51 

54 
34 

37 

31 

47 
25 

54 
28 

61 
24 

65 
38 

74 
46 

76 
58 

51.0 
30.8 

SHELBYVILLE  2  tf 

MAX 
MIN 

52 
36 

46 
29 

33 
14 

37 
15 

37 
33 

40 
35 

39 
28 

38 
25 

59 
30 

55 

40 

53 
3 

18 

2 

29 

-  1 

37 
22 

48 
20 

50 
37 

48 
31 

50 
25 

60 
40 

60 
47 

54 
34 

37 
32 

48 
26 

51 
31 

55 
27 

50 
36 

70 
44 

67 
62 

47.2 
28.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

60 

37 

51 
30 

33 

20 

40 
16 

43 

35 

48 
38 

41 
31 

42 
22 

64 
26 

59 

41 

52 

7 

18 
0 

38 

-10 

35 
19 

50 
13 

52 
32 

46 
33 

62 
25 

62 
35 

68 
44 

63 

34 

43 
35 

47 
29 

56 
34 

59 
23 

47 
30 

70 
45 

70 
55 

50.7 
27.8 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

60 
39 

50 
30 

35 
22 

40 
20 

44 
35 

46 
38 

39 
29 

40 
21 

62 
30 

55 
41 

53 
5 

18 
-  5 

35 
-  1 

40 
23 

52 

19 

50 
29 

51 
30 

61 
26 

62 

42 

65 

50 

53 
36 

38 
32 

47 
28 

53 
33 

60 
26 

53 
33 

72 
42 

74 
58 

50.3 
29.0 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

50 
29 

44 
25 

29 
8 

33 
10 

35 
28 

39 

31 

43 
28 

40 
25 

60 
23 

55 
40 

61 

4 

17 
-  5 

28 
-  4 

36 

18 

44 
26 

47 
26 

44 
31 

51 

21 

62 

28 

69 

38 

65 
35 

40 
33 

47 
26 

50 
29 

56 
20 

47 
27 

69 
39 

66 

42 

♦7.4 

24.3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

40 
12 

54 
35 

50 
20 

35 
12 

50 
15 

46 
25 

41 
25 

44 
20 

45 
22 

60 
20 

59 
21 

20 
3 

22 

10 

32 

4 

40 
24 

45 
26 

50 
26 

40 
17 

45 
20 

65 
26 

70 
35 

65 

30 

40 
33 

43 
32 

60 
22 

53 
25 

62 
30 

73 
42 

47.8 
22.6 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

45 

14 

50 
29 

33 

11 

25 

11 

36 

12 

39 
31 

39 
25 

37 
19 

41 
28 

58 
33 

54 
11  ■ 

11 
■  1 

16 

0 

29 
4 

35 
21 

46 
21 

44 
32 

41 
24 

48 
24 

59 
36 

62 
31 

36 

31 

35 
24 

43 
24 

48 
23 

64 
27 

56 
38 

67 
50 

42.4 
22.6 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

50 
15 

62 

39 

39 
28 

36 
24 

47 
23 

50 
42 

50 
35 

42 
22 

44 
23 

64 
25 

60 
18 

18 
5 

22 

3 

37 
2 

40 
22 

54 
22 

55 
40 

44 
30 

60 

30 

61 

40 

63 
48 

51 
38 

41 
32 

50 
31 

57 
26 

64 
27 

66 
38 

73 
57 

49.7 
28.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

VOLF  CREEK  DAM 

BVAP 
WIND 

49 

46 

* 
71 

* 
71 

50 

.02 
14 

.04 
50 

* 
16 

* 

20 

25 

35 

30 

40 

9 

23 

74 

4 

* 
40 

.02 
10 

.03 
15 

.15 
23 

60 

.02 
29 

.11 
27 

21 

.15 
2 

.09 
14 

.13 
23 

891 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
FEBRUARY    1955 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND  DAM  29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

3 

; 

- 

_ 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.5 
6 

2.5 
6 

6 

3 

1.0 
3 

2 

T 

T 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

.2 
2 

2 

1 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

.2 

T 

.3 

T 

.4 

.1 

1 

T 

1 

1 

.4 

1 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

3 

3 

1 

.1 

1 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

3.0 
5 

5 

1 

T 

1 

FARUERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.3 
6 

T 
6 

4 

4 

T 
3 

T 

T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.2 

5 

2.2 
3 

T 
3 

3 

T 

1 

T 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

6 

- 

- 

- 

- 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

T 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

3.0 
3 

1.3 
4 
.5 

T 
4 
.5 

3 
.4 

.3 
3 

.4 

3 

.5 

T 

T 

LONDON  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.2 
3 

T 
3 

2 

.2 
2 

1 

T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1.5 

T 
2 
.2 

1 

T 

1 

.4 

1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
5 

3 

3 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 
3 

2 

1 

T 
1 

MiniRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1 

1 

T 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

5 

4 

3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4 

1 

.5 
T 

T 

WILLIAMSTOWH  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

T 

1 
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STATION  INDEX 


Obser- 

StatioQ 

i 

Coimty 

I 

■s 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

0. 

i 

1 

& 

i 

1 

1 

tables 

ADDISON  DAH  45 

0011 

BRECKINRIDGE 

■  7  99 

86  3* 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

ADOLPHUS  1  N 

00A3 

ALLEN 

36  39 

86  16 

600 

7A 

IDELL  M.  DEARIHG 

3       C 

ALiANY 

006t 

CLINTON 

36  41 

89  06 

960 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

3 

ALLEN 

009S 

FLOYD 

37  35 

62  43 

650 

NANNIE  AUXIER 

3 

AMCMORAGE 

0199 

JEFFERSON 

36  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  3  5 

ASMCAMP 

02  A6 

PIKE 

37  16 

62  26 

1100 

BA 

MARY  S.  RATLIFF 

3 

ASHLAND  DAM  29 

02  9A 

BOYD 

38  27 

82  36 

951 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

tARBOURVlLLI 

0581 

KNOX 

36  52 

63  93 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5     C 

■ARDSTOVN  S.J.  PREP  SCH 

NELSON 

37  48 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

BAXTER 

0*50 

HARLAN 

>k  51 

63  20 

116* 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3  5     C 

BEAVER  DAM 

0A90 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6R 

E.  G.  YOUNG 

2  3  9    7 

BENHAM 

059S 

HARLAN 

36  58 

62  97 

1980 

8A 

6A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3  5    7 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

88  30 

395 

HID 

JAMES  H.  MILLER 

C 

BEREA  COLLCGE 

0619 

MADISON 

37  34 

84  IS 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  5     C 

BEREA  WATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  33 

84  15 

1010 

7A 

MRS. LAURA  B.GA8BARD 

3 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

7A 

TVA-639 

3 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

BOWLING  GREEN  WTR  WKS 

0914 

WARREN 

37  00 

66  26 

505 

MID 

CITY  BOWLING  GREEN 

C 

BHENT  DAM  36 

0978 

CAMPBELL 

39  03 

64  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1046 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

7A 

STIN50N  SKAGGS 

3 

BUROINE  2  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

62  39 

16*3 

8A 

EDWIN  E.  JOHNSON 

3       C 

BURKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  47 

69  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

3 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

«T  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3  5 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

38  41 

65  11 

460 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5     C 

CENTRAL  CITY 

14S9 

MUHLENBERG 

37  17 

67  07 

493 

MID 

JAMES  F.  RICE 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  59 

85  40 

474 

5P 

9P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

69  00 

370 

MID 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

C 

COLLEGE  MILL  LOCK  U 

1704 

ESTILL 

37  47 

6*  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

69  16 

729 

7A 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 

3 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

ISOl 

WHITLEY 

36  58 

8*  06 

1173 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

CLOSED  10/5* 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

8*  40 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

6*  19 

1070 

5P 

KY  DEPT  OF  CONS. 

3 

CYNTHIANA 

1998 

HARRISON 

38  23 

8*  16 

664 

7A 

MARSHALL  HILL 

3 

CYNTMIANA  2 

2003 

HARRISON 

38  23 

8*  17 

719 

8A 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

2  3  5 

BANVILLE 

2040 

BOYLE 

37  39 

6*  *6 

999 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

2  3  5    7 

DAVELLA 

2  05) 

MARTIN 

37  *8 

82  32 

718 

MID 

BERTHA  DE  LONG 

C 

DELPHI A  1  E 

21»2 

PERRY 

37  02 

83  07 

1647 

7A 

GENE  T.  HILTON 

3 

DEMA 

2159 

KNOTT 

37  25 

82  48 

650 

5P 

HATTIE  B.  BARNEY 

3 

DEMCY  DAM 

2180 

FLOYD 

37  *5 

82  47 

453 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

DIX  DAM 

2214 

MERCER 

37  *e 

8*  43 

917 

*P 

7A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3  9  4 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2356 

OHIO 

37  33 

86  43 

490 

7A 

J.  L.  HUFF 

a      C 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

610 

7A 

N.  D.  GIVENS 

9 

DUNNVILLE 

237* 

CASEY 

37  13 

84  58 

- 

8A 

LINNIE  L.  TARTER 

3 

DYER 

2391 

BRECKENRIDGE 

37  *3 

86  13 

793 

HID 

LENA  BLAIR 

C 

EDDYVILLE  LOCK  F 

24*9 

LYON 

37  03 

88  09 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5 

EDMONTON 

2469 

METCALFE 

37  00 

89  37 

865 

7A 

JOHN  E.  MORAN 

9        C 

ELRHORN  CITY 

2928 

PIKE 

37  18 

82  21 

800 

THOMAS  MC  FADDEN 

1 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  *0 

84  20 

560 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

2  3  5 

FAKMEIIS 

2791 

ROWAN 

38  09 

83  93 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  3    7 

FLEMIHGSBURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  43 

870 

7A 

MRS.  JEAN  FLEMING 

» 

FLEMIN6SBURG  2 

2908 

FLEMING 

98  25 

83  *9 

830 

MID 

MAURICE  B. CARPENTER 

C 

FORD  LOCK  10 

2993 

MADISON 

37  54 

8*  16 

660 

4A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

-r 

37  28 

88  06 

154 

6P 

4A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

FRANKFORT  LOCK  * 

3028 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

50* 

6A 

4A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

691 

7A 

HERMAN  D.  NEAL 

3       C 

FREEBURN 

3046!pIKE 

37  3* 

82  08 

727 

6A 

JOHN  E.  TANNER 

3 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

37  97 

63  39 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

3 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

98  12 

64  33 

680 

6A 

JOE  W.  ATKINS 

3 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

64  93 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

37  00 

69  95 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAN 

9 

GLASGOW  WKAY 

32*6 

BARREN 

37  00 

65  55 

606 

6P 

4P 

RADIO  STATION  WKAY 

2  3  5 

GLENDALE 

3292 

HARDIN 

87  3t 

89  95 

700 

7A 

DAVID  W.  BELL 

3 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

TRIGG 

36  5* 

88  00 

393 

4P 

4P 

FISH  6  WLFLF  REFUGE 

2  3  5 

GRANT  DAM  3B 

3998 

BOONE 

38  59 

84  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391 

CARTER 

38  19 

82  57 

689 

7P 

7A 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3  5 

GREENSBURG 

3430 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

2  3  5 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

3435 

37  15 

85  30 

590 

MRS.  ADA  L.  COX 

S 

GREENUP  DAH  30 

3443 

GREENUP 

38  37 

82  51 

536 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  2  W 

3451 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3  5 

MALEYS  MILL 

3539  CHRISTIAN 

37  03 

87  20 

7*0 

MID 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

C 

HARTFORD  6  NW 

3652  OHIO 

37  32 

86  5* 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

3 

HAZARD 

3709 'PERRY 

37  15 

83  12 

849 

MID 

H.  A.  BAILEY 

C 

HAZARD  WATER  WORKS 

S714IPERBY 

37  19 

83  11 

8*0 

7A 

8URCHELL  MUNCT 

3 

HEIDELBERG  LOCK  U 

3741  LEE 

37  33 

83  *6 

663 

9P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

HENDERSON  4  SW 

J762  HENDERSON 

37  *7 

67  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3  5 

HERNDON 

3798  CHRISTIAN 

36  ** 

87  3* 

512 

MID 

C.  W.  KEATTS 

C 

HICKMAN  1  E 

3816  FULTON 

36  3* 

69  10 

- 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3  5 

HICKSVILLE 

3821  IGRAVES        :  9 

36  *8 

88  30 

440 

7A 

TVA-679 

3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3637  'JESSAMINE    |  4 

37  *9 

8*  43 

944 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

3999  KNOTT 

37  20 

62  59 

1080 

8A 

8A 

ELIZABETH  WATTS 

2  3  5    7 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929  LARUE 

37  32 

89  44 

788 

MID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

C 

HOPKINSVILLE 

399*  CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

940 

7A 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

2  3  5    7 

HYDEN 

*093  LESLIE 

37  10 

83  22 

850 

6P 

MRS. FOREST  CAMPBELL 

3 

INEZ 

413*  MARTIN 

37  52 

82  32 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3  5 

IRVINGTON 

*165;BRECKINRI0GE 

37  93 

86  17 

646 

7P 

7P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  3  9    7 

JACKSON 

4196!eREATHlTT 

37  33 

83  23 

749 

MRS,  MAE  JETT 

3 

JEREMIAH 

*255|L£TCHEB 

37  10 

82  96 

1150 

5P 

HOBART  ISON 

9 

KEENE  2  N 

*369  JESSAMINE 

37  58 

8*  38 

950 

7A 

HUGH  J.  CARROLL 

> 

KENTUCKY  DAM 

4*14  LIVINGSTON 

37  01 

86  16 

362 

4A 

TVA-979-A 

3 

LANCASTER 

*620;GAH«AR0 

37  37 

8*  39 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

9 

LAURA 

*6*2  MARTIN 

37  *5 

82  26 

8A 

JAMES  A.  FIELDS 

3 

LEITCHFIELD 

*703  IGRAYSON 

37  29 

86  18 

635 

6P 

8A 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  3  5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746  FAYETTE 

98  02 

8*  36 

979 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

Station 


LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAIB40TH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  *  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  )3 
HC  KEE 

HC  KINNEYSBURG 

HIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

MILLEIISTOWN 

MONTICELLO 

HOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSeORO  I  W 

OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

paducah  armory 
paintsville 

pikeville 
pineville 
princeton 
ravenna  lock  12 

RICWOND 

ROCHESTER  LOCK  9 
RUMSEY  LOCK  2 
RUS5ELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTLSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHEL8YV1LLE  2  W 

SHEPHERDSVICLE 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATKAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN  eUREN 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  Witer  wKS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAHSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

NEW  STATIONS 


County 


LAWRENCE 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 


BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

NAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 


DAVI ESS 
MC  CRACK EN 
HC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 

OHIO 
MC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 

HARDIN 

MARION 

MERCER 

MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 

SHELBY 
BULLIT 

SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARy 

METCALFE 

METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

MONROE 

TRIGG 

ANDERSON 

UNION 

JESSAMINE 

ANDERSON 

LEWIS 

LINCOLN 

MORGAN 

OLDHAM 


82  37 
62  36 
65  40 

65  44 


85  46 
88  90 

86  02 


B  36   64  16 
63  43 

6  38'  83  43 

8*  *1 
6*  09 


64  03 
6*  SO 
83  26 
83  56 
85  53 


83  11 
87  *7 
8*  18 


67  53 

83  57 

84  16 

66  54 

67  16 
86  53 
66  54 
64  33 


65  44 

65  16 
84  37 

64  37 

65  14 

84  29 

65  43 

85  40 
65  09 
65  21 


85  *1 
88  05 
8*  51 


Ifl 

19 

83  21 

37 

?? 

84  3* 

37 

59 

83  15 

3B 

29 

85  29 

36 
38 

38 

8*  10 

6*  38 

63  50 

If. 

1? 

85  09 

37 

11 

66  38 

OS 

8*  05 

38 

14 

65  *6 

Obser- 
vation 
time 


7A  PALLIA  F.  MANKLA 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
HID  MRS.  H.  BURGHER 
HID  iU.S.  FOREST  SERVICE 


8A  IJULIUS  H.  RANKIN 

8A  HAROLD  C.  FERGUSON   [    9 

D  CORPS  OF  ENGINEERS  ! 

DU.S.  WEATHER  BUREAU   2  3  5 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 


D  U.S.  WEATHER  BUREAU 
6P  BLAINE  NALONE 
MID  WILLARD  E.  FOSTER 
7A  HOMER  WELBORN,  JR. 
5P  NATIONAL  PARK  SVC 


Observer 


Refer 

to 
tables 


7A.N0RA  5. 


MITE 


9P|MRS.  JOE  PAYNE  2  3  5 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS  12  3  5 

7a|hRS. WINNIE  W.  MORAN  I  3 

udIedward  C.  GIFFORD 

7A:lON  L.  MERRELL  2  3  5 
tID'CITY  OF  MIDDLESBORO 

8A  CITY  OF  MIDWAY  3 
tlo'OAVID  C.  BAILEY 

7A  OVA  M.  LAWLER  3 


MURRAY  WATER  SYSTEM  |  2  3  9 
ERIE  SCHOOL         | 

ART  D.  WILLIAMS      '  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  '  3 

VIRGIL  D.  CLARK      I  2  3  9 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
WESTERN  P.  LACKEY 
CITY  OF  PADUCAH 
JESSE  FAIRCHILD 


).S.    WEATHER  BUREAU  I  2  3  5    7  C 
=  .  PART  IN  3 

^LTON  M.  HARVILL  2  3  5 
:ORPS  OF  ENGINEERS  I    3 

6A  THOMAS  C.  HERNOON   |  2  3  5 


CORPS  OF  ENGINEERS  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

WM.  B.  PORTER  ^  3  5 

TVA-6B3  3 
STANLEY  WILSON 


SISTER  MAPY  6.  8UTZ 
ST  MARY  COLLEGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 

FORREST  C.  WILLIS 


F.  W.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 
WM.  H.  COATLEY 
MRS.  ALICE  N.  BALL 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TVA-6B4 

R.  C.  DEDHAN 

DEWEY  HARRIS 

JAMES  T.  PHILPOTT 

ORVILLE  F.  HALL 

TVA-680 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  BRADLEY  LOVE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  HOECK 
JOHN  W.  TURNER 
GEORGE  T .  JOHNSTON 

GEORGE  W.  WARREN 
HENRY  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 


1-BIG  SAHDYi   2-CUMBERLANDi   3-GRE»i   *-KENTUCKYi   5-LICKINGi 


7-OHIOi      B-SALT, 


9-TENNESSEE 


I 


RSnRENCE  NOTES 
are  kBalgDed  on  a  8tat< 
nllea  and  direction  fro) 


basis.   There  vlll  be  i 


Tbe  four  digit  ideatlf ication  ouabers  in  the  index  number  coluan  of  the  statloi 
Plffures  and  letters  follovlDg  the  station  Doae,  such  as  12  331,  indicate  dlstai 
Observation  tiaes  given  In  the  station  Index  are  Id  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  In  the  June  and  Oeceaber  issues  of  tbla  bulletin. 

HoDtbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  tbe  June  issue  of  this 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  t< 
dinenslonal  units  used  In  this  bulletin  are:   temperature  in  'r. ,  precipitation  and  evaporation 


of  numbers  within 


BvaporatlOD  Is  measured  in  tbe 
Sleet  and  hall  were  included  ii 
Amounts  in  Table  3  are  from  noi 


standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless 
I  snowfall  averages  la  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
i-recordlng  gages,  unless  otherwise  indicated. 


wise  1 


by  footi 


llo 


Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall 


I  Table  7 


tbe  24  hours  ending  at  time  of  observatiOD.   See  tbe  Station  Index  for  observation  time. 


Snow  on  ground  la  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.H,  C.S.T.  and  7:30  A.U.  E.S.T.  VTR  EQUIV  in 
Table  7  means  tbe  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
taken  from  different  points  for  successive  observations i  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snowpack  result  la  apparent  iocoiislstencies  In  the  record. 


-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry, 
■f  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•   Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

O  Data  in  tbe  column  formerly  beaded  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  Jam 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  nooD. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
C   In  the  'Refer  to  Tables"  column  in  tbe  Station  Index  the  letter  ■'C"  Indicates  recorder  stations. 

Sourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  tbis  station,  have  been  adjusted  to  represe 
R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Disastrous  floods  early  In  the  month  and  killing  freezes 
in  the  last  week  were  the  outstanding  features  of  the 
month.   Other  highlights  during  the  month  were  heavy 
rains  and  flash  floods,  windstorms  which  included  two 
tornadoes,  and  the  unseasonable  warmth  of  the  first  two 
weeks . 

Precipitation  fell  mostly  as  rain  and  exceeded  normal 
for  the  statp  as  a  whole  by  nearly  2  1/2  inches.   Aver- 
age amounts  progressed  upward  from  5.39  inches  in  the 
Western  to  8.77  inches  in  the  Eastern  Division  where 
a  number  of  stations  measured  over  10  inches  for  the 
month.   The  greatest  monthly  amount  was  11.57  inches 
at  Stearns  in  the  southeastern  corner  of  the  state. 
Vanceburg  Dam  32,  in  Lewis  County  on  the  Ohio  River, 
measured  3.31  inches  on  the  16th  for  the  greatest  dally 
amount.   State-wide  precipitation  is  pictured  on  the 
map  on  page  27.   Snowfall  was  very  light,  averaging 
only  0.2  inch  as  compared  with  the  usual  March  expectan- 
cy of  1.8  inches. 

Temperature-wise  the  season  was  reversed  with  extreme 
warmth  prevailing  during  the  first  half  and  a  damaging 
cold  wave  in  the  last  week  of  the  month.   Despite  the 
cold,  temperatures  averaged  nearly  2°  above  normal. 
In  earlier  years  March  has  experienced  temperatures 
colder  than  the  10°  reading  at  two  stations  on  the  26th, 
but  few,  if  any,  years  have  had  such  severe  cold  so 
late  in  the  month.   The  state  maximum  of  81°  occurred 
at  Murray  on  the  11th. 

Although  cloudiness  averaged  somewhat  more  than  usual, 
the  percentage  of  possible  sunshine  was  moderately  more 
than  normal  in  the  Boone  County  and  extreme  western 
areas.   Elsewhere  in  the  state,  sunshine  was  near  the 
usual  expectancy,  according  to  available  records. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  five  days  of  the  month  were  characterized  by 
unseasonable  warmth,  thunderstorms,  and  general  rains 
while  the  state  was  under  the  influence  of  warm,  moist 
air  masses.  Extremely  heavy  rains  in  the  eastern  areas 
on  the  4th  and  5th  added  critically  to  the  high  waters 
resulting  from  the  late  February  rains.  A  tornado  was 
reported  in  Madison  County  on  the  4th. 

A  cold  front  crossed  the  state  late  on  the  5th  to  begin 
a  brief  cool  period  with  much  below  normal  temperatures 
on  the  7th  and  moderation  to  near  normal  on  the  8th, 
accompanied  by  fair  conditions  on  those  dates. 

The  9th  marked  the  beginning  of  a  prolonged  mild  period 
which  continued  through  the  15th  as  the  prevailing 
southerly  winds  circulated  warm  air  over  the  state. 
Light  to  moderate  showers  and  thunderstorms  featured 
the  11th  as  a  frontal  zone  approached  and  passed  south- 
eastward.  Another  rainy  period  with  thunderstorms 
began  early  on  the  15th  as  a  disturbance  approached 
from  the  central  part  of  the  country.   Rainfall  amounts 
were  mostly  heavy  and  this  storm  produced  a  tornado  in 
Muhlenburg  County  on  the  15th.   The  cold  front  passage 
early  on  the  16th  ended  the  warm  spell  but  precipitation 
continued  Intermittently  with  moderate  to  heavy  falls 
in  southern  areas  as  moist  Tropical  air  flowed  aloft 
above  the  cooler  surface  air. 

Warm  weather  returned  on  the  20th-21st  as  an  intense 
storm  moved  slowly  up  the  Ohio  Valley,  causing  heavy 
rains  over  the  entire  state  and  floods  in  some  areas. 
Following  the  storm,  cool  air  from  the  Central  Plains 
States  returned  temperatures  to  slightly  below  season- 
able levels  with  mostly  fair  weather  during  the  22nd 
to  24th  period. 

On  the  25th,  a  large  mass  of  very  cold  Arctic  air  which 
was  pushing  southeastward  from  central  Canada  entered 
the  state  behind  a  strong  cold  front  associated  with 
an  intense  low  pressure  center  which  passed  northeast- 
ward over  Kentucky.   Temperatures  plunged  to  the  lowest 
levels  of  the  month  at  all  stations  during  the  26th 
and  27th,  resulting  in  extensive  freeze  damage,  particu- 
larly in  the  southern  part  of  the  state  where  vegeta- 
tion had  been  more  advanced  by  the  earlier  warmth. 


The  cold  wave  was  preceded  by  mostly  light  rains  and 
accompanied  by  strong  winds.   Temperatures  remained 
well  below  normal  until  the  30th  and  then  climbed 
rapidly  to  seasonable  levels  on  the  31st. 

WEATHER  EFFECTS 

The  usually  variable  March  weather  was  extremely  so 
this  year,  producing  growth  stimulating  warmth  during 
much  of  the  month,  then  dealing  agriculture  a  disastrous 
blow  with  state-wide  killing  freezes  in  the  last  week. 
Minimum  temperatures  were  near  the  record-lows  for  so 
late  in  the  season.   Freeze  damage  was  most  severe  in 
southern  areas  of  the  state  where  vegetation  was  more 
advanced;  however,  the  full  extent  of  the  damage  could 
not  be  determined  by  the  end  of  the  month.   The  tree- 
fruit  crop,  except  some  late-blooming  apples,  was  be- 
lieved completely  lost.   Early  strawberries  in  southern 
areas  were  hit  hard  but  later  varieties,  though  hurt, 
were  expected  to  produce  with  the  first  picking  delayed 
about  two  weeks.   A  large  percentage  of  the  tobacco 
beds  were  killed  and  had  to  be  re-seeded.   Small  g:ralns 
received  a  severe  jolt  from  the  low  temperatures  after 
being  well  advanced  before  the  cold  wave.   Some  rye 
and  barley  had  started  to  Joint  and  may  be  ruined  for 
grain  production.   On  the  other  hand,  later  crops  and 
those  fields  that  had  been  pastured  closely  were  ex- 
pected to  survive.   Old  stands  of  alfalfa  and  red 
clover  were  burned  down  to  the  ground  but  were  expected 
to  re-grow.   Early  seedings  of  most  clovers  and  grasses 
suffered  severely  along  with  lespedeza,  of  which  old 
stands  were  considerably  damaged,  necessitating  much 
replanting. 

With  much  above  normal  precipitation  in  both  February 
and  March  topsoil  moisture  was  ample  to  excessive  with 
considerable  seepage  into  the  subsoil.  There  was  con- 
siderable farm  activity  during  the  last  week.  Farmers 
were  generally  behind  with  soil  preparation  due  to  wet 
weather  and  there  was  much  of  this  activity  as  well  as 
preparation  of  tobacco  beds  and  fence  building  and  mend- 
ing where  land  was  too  wet  to  work. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reports  that  water  levels 
were  high  in  wells  near  the  Ohio  River  at  Louisville, 
reflecting  the  high  river  stages,  but  elsewhere  ground- 
water levels  remained  relatively  low. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  following  report  was  furnished  by  the  State  Cllma- 
tologlst  at  Louisville:   "Storm  damage  in  Kentucky 
during  the  month  of  March  was  quite  serious.   Six 
persons  lost  their  lives,  directly  and  indirectly,  as 
the  result  of  these  storms.   The  estimated  total  proper- 
ty damage  exceeded  $1,500,000.   Strong  winds  were  the 
major  causes  of  the  damage,  and  heavy  rains  resulting 
In  flash  floods  contributed  to  the  total  loss.   Two 
tornadoes  were  reported  in  the  state  during  the  month. 
The  first,  on  March  4th,  hit  in  Madison  County,  injuring 
2  persons  and  causing  damages  estimated  at  $100,000. 
The  second  tornado  struck  Muhlenberg  County  on  the  ISth, 
injuring  9  and  causing  property  damage  of  about  $150,000." 

FLOODS 

Major  floods  occurred  in  the  Ohio  River  and  its  tribu- 
taries in  Kentucky  during  March.   Heavy  rains  over  the 
entire  watershed  late  in  February  on  already  saturated 
ground  caused  general  rises  to  high  stages  and  some 
severe  floods  on  tributaries.   Before  the  high  waters 
could  subside,  heavy  rains  March  4-6  renewed  the  flooding 
with  much  greater  severity  than  before  -  the  worst  in 
the  history  of  some  localities  in  the  extreme  eastern 
part  of  the  state.   The  Ohio  River  was  above  flood  stage 
at  Cincinnati  during  the  period  March  2nd-13th,  cresting 
at  61.0  ft.  on  the  10th,  which  was  9  ft.  above  flood 
stage,  while  at  Louisville,  Ky.,  the  highest  stages 
since  1948  were  recorded.   Jackson,  on  the  Kentucky 
River,  was  flooded  three  times  during  the  month,  the 
first  being  a  carryover  from  February,  and  the  others 
due  to  heavy  rain  periods  in  March.   Property  losses 
in  Kentucky  were  enormous,  running  into  many  millions 
of  dollars,  but  there  were  no  reports  of  loss  of  life. 
J.  E.  Stork 
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Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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2 
2 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
2 

RUSSELLVILLE 

61.6 

38.5 

50.1 

2.8 

79 

4 

13 

26 

463 

0 

0 

12 

0 

7.67 

2.72 

1.66 

21 

.0 

0 

10 

6 

3 

DIVISION 

49.3 

5.39 

T 

CENTRAL  DIVISION 

ANCH0RA6E 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROt-LTON  LOCK  1 

57.6 
59.5 
59.7 
61.2 
58.2 

35.6 
37.1 
37.5 
36. 3M 
35. S 

46.6 
48.3 
48.6 
48, 8M 
47,0 

2.2 
2,4 

76 
77 
78 
76 
80 

12 
3 
4 

11 

11 

12 

12 
14 
13 
14 

26 
26 
26 
26 
26 

56? 
510 
511 
518 
552 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

14 
11 
12 

10 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

6.76 
3.04 
7.41 
6.95 
6.42 

2.33 

1.75 
2.53 

1.83 
1.81 
1.49 
1.65 
1.85 

21 
5 
20 
21 
15 

T 
T 
T 
T 
.3 

0 
0 
T 
0 
T 

6 
26 

9 
4 

13 

10 
10 

5 
3 

7 
6 
5 

2 

1 
2 
2 

1 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 
01 X  DAM 
FRAMKFORT  LOCK  4 

R 

AM 

AM 

62.2 

54.3 
56.6 
59.4 
56.1 

35.4 
34.3 
35.5 
37.8 
33.6 

48.8 
44.3 
45.1 
48.6 
44.9 

2,6 

-  .1 

-  1,0 

78 
72 
75 
74 
74 

11 
1? 

5  + 

4 
13 

12 

13 
14 
12 
13 

26 
26 
27 
26 
27 

500 
633 
580 
501 
616 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
2 

15 
17 
10 
12 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

6.36 
5.05 
8.02 
8.29 
6.36 

1.01 
3.25 

1.94 

1.74 
1.19 
1.45 
2.17 
1.09 

5 
15 
22 

5 
1 

T 

2.1 

.5 

.5 
.0 

0 
T 
1 
0 
0 

26 

10 

a 

10 

9 

11 

5 
3 
8 
5 

7 

1 
1 
4 
4 
2 

GLASGOW  WKAY 
GREENSBUR6 
IRVINGTON 
LEITCMFIELD 
LEXINGTON  MB  AIRPORT 

AM 
R 

60.6 
58.8 
59.9 
61.0 

56.5 

39.5 
36.1 
37,9 
38,8 
36.4 

50.1 
47.5 
48.9 
49.9 
46.5 

.9 

2.0 
3.3 
4.1 

78 
77 
78 
77 
73 

3 

5 

12 

4+ 
12 

14 

15 
11 
12 
14 

26 

26+ 

26+ 

26 

26 

448 
543 
501 
470 
569 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

12 

12 
11 
10 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

8.84 
7.33 
4.46 
7.20 
7.03 

2.01 

-   .31 

2.38 

2.57 

2.60 
1.40 
1.35 
1.78 
1.63 

21 
22 
21 

16 
15 

T 

T 

.4 

T 

.3 

0 
0 
0 

T 
T 

26 
26-' 

14 

10 

9 

9 

10 

7 
8 

5 

5 

2 
2 
2 
2 
3 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

R 

AM 

59.7 
57.7 
62.2 
56.5 
62.3 

39.6 
37.0 
38.0 
35.0 
40.0 

49,7 
47,4 
50,1 
45.8 
51.2 

1,6 

3.0 

.3 

77 
75 
78 
77 
79 

12 

12 
4+ 
5  + 
4 

13 
12 

12 
11 
14 

26 
26 
26 
26 
26 

474 
542 
469 
593 
440 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

10 
13 
12 
14 
11 

0 
0 

0 
0 

0 

6.11 
5.96 
7.73 
4.60 
8.65 

1.29 

1.76 

-   .29 

1.93 
1.61 
2.14 
1.18 
2.86 

21 

15 
21 
21 
21 

I 
T 
T 
T 
.0 

T 
T 
0 
0 
0 

26-' 
26-' 

9 
9 

11 
8 

12 

4 
4 
6 

4 
7 

2 
2 

I 

1 
1 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHAOE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 

AM 
AM 

58.9 
60.8 
60.0 
53.0 

60.1 

36.9 

38.0 
38.2 
31.8 
36.6 

47.9 
49.4 
49.1 
42.4 
48.4 

3.1 
-  2.0 

74 
77 
76 
71 
79 

12 
4 

4  + 
13 
5 

12 
14 
14 
11 
16 

26 
27 
27 
27 
27+ 

521 
480 
496 
694 
511 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
3 

1 

12 
12 
13 
19 
12 

0 
0 
0 

0 
0 

6.59 
7.42 
8.38 
8.12 
9.49 

1.76 
3.66 

1.35 
1.70 
3.13 
2.22 

1.81 

16 
21 
21 
IS 
22 

.5 

T 
T 
T 
.0 

0 
0 
0 
T 
0 

26+ 

10 
10 
10 
9 
13 

6 
6 
6 

a 

7 

3 

2 

2 
4 
4 

DIVISION 

47.9 

6.90 

.2 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

AM 
AM 

60.0 
64. 7M 
59.1 
58.7 
58.5 

36.4 
39.1 
36.4 
36.6 
38.5 

46.2 
51, 9M 
47,8 
47,7 
48.5 

1.3 
1.4 

77 
79 
75 
75 
77 

12 

4 
12 
5+ 
4 

18 
16 
15 
12 
15 

27 

27 

27+ 

27 

26+ 

515 
414 
527 
529 
508 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

2 

1 

12 
10 
14 
13 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

5.67 

9.35 

10.93 

10.68 

7.61 

1.35 
2.67 

1.26 
1.51 
2.00 
1.61 
2.10 

5 
22 
16 
22 
16 

T 

.0 

T 

4.0 

.1 

0 

0 
0 

1 

T 

27 
26 

11 
11 
15 

15 

5 
S 

7 
9 

7 

1 
4 
4 
5 
2 

CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FALMOUTH 
FARMERS 
GRAYSON 

AM 

AM 

55.8 
59.8 
58.7 
60.8 
57. 5M 

33,7 
36,0 
34.9 
36.8 
33. 6M 

44.8 
47.9 
46.8 
48.8 
45. 6M 

3,4 

74 
75 
76 
76 

13 

6+ 
12 
21 

15 
18 
16 
17 

17 

26+ 

27+ 

26 

26 

27 

61P 
523 
555 
497 
594 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 
0 

1 

15 
13 
14 
13 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

E  4.69 
9.40 
7.21 
7.95 
7.63 

2.88 
3.38 

1.20 
1.83 
2.59 
2.79 
1.55 

15 

16 

16 

5 

5 

1.0 
T 
.5 

T 
T 

0 
0 

1 

T 
0 

26 
26+ 

8 
12 

a 

11 

13 

4 
8 
6 
6 
6 

2 

5 
2 
1 
2 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 

MANCHESTER  *  SE 

R 
AM 

61.9 
60.0 
61.4 
59.3 
62.4 

36,1 
35,8 
36,1 
37,4 
37,5 

49,0 
47,9 
48,8 
48,4 
50,0 

3.2 

78 
78 
78 
77 
79 

5 
6 
12 
4 
4 

14 
14 
17 
14 
14 

26 
27 
27 
27 
27 

492 
523 
499 
518 
470 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

0 

1 

0 

15 
12 
10 
13 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

9.52 

10.40 

8.49 

9.60 

10.44 

4.60 

2,36 
1,94 
1.54 
2.48 
1.78 

15 

6 

1 

21 

16 

.0 

T 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 

T 
0 

25 

11 
12 
10 
11 
12 

5 

6 

7 
8 

7 

4 
6 
4 
3 
5 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIOOLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 

AM 
AM 

55.5 
63.1 
59.5 
63.0 
56.8 

33,1 
38.8 
36.9 
40.0 
37.1 

44,3 
51,0 
48,2 
51.5 
47.0 

-   .5 
2.6 
3.6 
2.5 
1.0 

75 
77 
76 
78 
76 

13 
4 

12 
5 
5 

16 
15 
15 
20 
16 

27 
27 
27 
27 
27 

531 
438 
512 
419 
551 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
2 

16 
12 
12 
10 
11 

0 
0 
0 

°o 

8.02 
11.32 
7.11 
9.71 
8.32 

3,54 
6,02 
1,95 
5.39 
3.73 

2.79 
2.12 
1.99 
1.85 
1.82 

15 
22 

5 
16 

5 

.3 

T 
T 
T 
.5 

T 
0 
0 
0 
1 

26+ 
26 

11 
15 
12 

13 
10 

6 
8 

4 

7 
7 

2 
5 

3 

4 

3 

VANCEBUR6  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

AM 

58.4 

58.5 
63.0 

33,7 
33.5 
38.7 

45.1 
46.0 
50.9 

2.2 

71 
76 
79 

12 
13 
4  + 

14 
14 
16 

27 
27 
26 

579 
579 
448 

0 
0 
0 

1 

1 

0 

18 

17 
13 

0 
0 
0 

8.81 

7.79 
11.17 

4.18 
6.34 

3.31 

1.40 
1.65 

16 
22 
22 

.0 

.0 

0 
0 

9 
11 
13 

S 

6 

10 

3 
3 
6 

DIVISION 

48.1 

8.77 

.3 

STATE 

48.3 

1.8 

7.22 

2.42 

.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  29  - 
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Table  3 

KENTUCKY 
MARCH  1955 

Station 

tS 

Doy  ol  month 

1 

2 

3 

4  1  5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13   14  1 

i_ 

16] 

17  1 

18 

19  1 

20   21 

22 

23   24 

25 

26  i 

27 

28  1  29  1  30 

31 

AOOISON  OAH  45 

AOOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

4.41 
10>» 
10.49 

e.94 

6,76 

.30 
1.15 
■  68 
.80 
.51 

.10 

.16 

.07 

,15   ,05 
,15 
,58 

,10  1,45 
,76   .74 

.30 
2.00 
1.18 
1.62 

T 

T 
.45 

T 

.10 
T     .36 

.70 
1.03 
.24 

.20 

.14 

1 

.75 

.20 
.68 
.05 
.59 

.30 
.80 
1.08 
1.55 
.05 

T 
T 

.15 
1.30 
1.50 
.70 
.11 

.05 
.19 

1.70 
2.04 
1.41 
.10 
.44  1.83 

.68 
1.92 
1.69 
1.30 

.25 

T 
.03 

.03 
.05 

.03 
.05 
.27 
.20 

T 

T 
T 

T 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

8.47 
5.67 
9.35 

3.04 
10*93 

1.25 
.74 
.36 
.53 
.85 

.02 
.20 

.22 

.25   .70 
.03  1.26 

.05 
.03  1.81 
.35   .04 

1.40 
.24 
1.12 

1.50 

.30 
.25 

.52 

.03 

.40 
.34 
.60 

.45 

.12   .12 

T 

.09 

.15 

.20 

.20 
.86 

.15 

1.72 
.82 

1.51 

2.00 

.20 
.26 

.15 
.12 
1.28 

1.00 

.05 
.02 

.20 

T     .05 
.65 

T     .81 
.53 

.04   .37 

1.10 
.76 

1.61 
.11 

1.91 

.07 

T 

.17 

.05 

.46 
.15 

.65 

•  90 

T 
T 

T 

T     T 

BEAVER  DAM 

BENHAH 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  MORKS 

BOWLING  GREEN 

5.80 
10.68 
7.61 
9.03 
7.71 

.29 

1.27 
.50 
.97 
.85 

.05 

.51 
.18 

.34   .78 
.26   .34 
.40   .45 

1.07 
.44 

1.45 
.88 

.82 

.09 

T 

.02 
.10 

T 

.60 

.14 
.05 

.23 

T 

.03 
.04 

.22 

.70 
.50 
.67 
.35 

1.02 
1.51 
2.10 
2.22 
.65 

.10 
.20 
.07 
.03 
.05 

.38 
1.21 

.50 
.81 
.83 

.18 

.06 

.78  1.94 

.07   .10 

.29  1.10 

.62 

T    1.50 

.04 
1.61 

.73 
1.16 
1.23 

.02 
.03 

.48 
.31 
.02 

.22 

.04 
.93 

.09 
.19 
.16 

.02 

.02 

.03   T 

BOWLING  GREEN  SU6STA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 

8.12 
7.41 
5.81 
6.72 
10.12 

1.36 
.56 
.46 
.81 

1.25 

.05 

T 
.10 

.15 

.02  1.03 
.75   .07 
.31   .84 
.50 
.30   .49 

.66 
.62 
.05 
.28 
1.55 

.08 

.01   T 
.55 

.41 

.01 
.11 

T 

.96 

.01 
.10   T 

.10 

.14 
.82 
.72 
.33 
.55 

.65 

.22 
.63 

.95 

1.60 

.09 
.52 

.15 

.73 
.33 

.14 
.79 
1.02 

.06 
.03 

1.60 
1.49  1.32 

.91 
1.61 

.20 

1.41 
.09 
1.09 
1.26 
1.20 

.09 

T 

.15 
.11 

.08 
.05 

.06 
.01 
.22 
•  11 
■  06 

T 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

10.19 
6.41 
6.95 
6.42 
6.36 

1.47 
.60 
.49 
.12 

.34 

T 
.01 

.12 

.07 

,56   ,27 

T     ,85 

,02  1,74 

1.16 
.12 
.55 
.13 

.07 

.02 

.80 
.11 

.29 
.36 

T     .12 
.05 

T 

1 

.44 
.08 
.53 
85 
.92 

1.46 
.39 

1.18 
.95 
.66 

T 
T 
T 

1.24 
.98 
.73 
.10 
.30 

.13 
.06 

T 

T    1.54 

2.66 

.47  1.66 

•  70 

•36   .89 

2.05 
1.00 
.43 
.75 
.78 

.02 

.07 
.09 

.02 

•  13 

.07 

T 

.17 

.14 

T 
T 
T 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

8.85 

5.05 
8.95 
6.20 

.57 
1.20 
.41 
T 
.53 

.64 

.20 

.12  2.43 

.49   .07 

.02 

T     .43 

1.10 

T 

.30 

.32 

.07 

.02   T 
.75 

T     T 

T     .33 
.42 

.41 

.10 
.32 

1 
.40 

1 
.16 

.17 
55 
.19 
.71 
62 

.96 
1.62 

.04 
1.10 
1.06 

.45 

.08 

T 

.89 
.06 
1.36 
.11 

.26 
.13 

.62 

.45 

.84   .94 

.90 

1.40 

1.20 
2.50 
.07 
2.00 

.71 

.10 

T 

.20 
.29 
.15 

.06 
.40 
.02 
.31 
.30 

T 
T 

T 
T 

CVNTHIANA  2 
DANVILLE 
DELPHI  A  1  E 
DEMA 
DEWEY  DAM 

E4.69 
8.02 

9.46 
9.40 

.33 

.63        T 
RECORD  MISSING 

.80        .32 
1.05   .17 

.02   .50 
.70 

.06  1.12 
T    1.65 

.32 

1.12 

1.38 

1.03 

.03 
.57 

.80 
■  17 

.13 

.24 
.30 

1 
.01 

1 

20 
.68 

11 
55 

.25 

1.28 

1.63 
1.83 

T 

.12 

.51 

.93 

•  60 

T 

1.10 
T    1.20 

.26 

.14 

T 
1.45 

1.12 
1.19 

.01 

T 

.27 

•  32 
.32 

E.05 

T 

T 

T 

OtX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

OUNNV I LLE 

EDOYVILLE  LOCK  F 

8.29 
5.78 
7.27 
7.S4 
5.27 

.30 
.48 
.66 
1.18 
.15 

T 

2.17 
.10 

T     .37 
.22 

.42 
.45 
.20 
1.42 
.08 

.02 
.37 

1 
T 

40 
48 
62 

06 

.75 
1.20 

.90 
1.35 

.29 

•  34 
.28 
.92 
.19 
.90 

T 

1.15 
1.72 
2.63 
1.12 
.02  2.00 

1,32 
,95 

2,21 
,87 

T 

.99 
.10 

.44 

.12 

.33 

T 

.21 

EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 

9.11 
6.29 
7.21 
7.95 
7.22 

.88 

.50 
.38 
.50 
.78 

.01 
.06 

.20 
.19  1.02 
.11   .54 
.15  2.79 
.21   .64 

.88 
.81 
.09 
.91 
.65 

.05 

T 

.02   T 

.02 

.03   T 

.57 

T 

.37 

.15 

.63 

T 

.32 

.56 

.05 
1 

10 
15 
11 
41 
.65 

2.00 
.90 

2.59 
.60 

1.37 

•  97 

•  84 

•  08 

•  25 

•  12 

1,67 

•  91 

.70 
1.10 

2,06 
,91 
.72 
.85 
.68 

T 
.01 

T 

T 

.10 
.34 
.09 
.43 

T 

T 
T 
T 

T     T 
T     T 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  *. 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FREEBURN 

6.65 
4.29 
6.36 

8.41 

.53 

.35 

1.09 
1.05 
RECORD 

MISSING 

.02   .95 

.15   .65 
.68 

.43 
.32 
.57 

.64 

.07 

T 

T 
T 

.19 

T 

.62 

.71 

T 

.64 

.59 
.49 

r 

1.14 
.26 
.65 

.57 

T 

•  28 

•  31 

•  18 
1.31 

T 

.85 

.02  1.72 

1.05 

2.10 

1.21 
.68 
.61 

1.35 

T 
T 
T 

T 

.34 
.04 
.28 

T 
T 
.02 

T 

FRENCMBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6EST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 

6.96 

7.03 
5.56 
8.36 
8.84 

.72 
.45 
.36 
.84 
.55 

.01 

T 

.18 

.12   .98 
2.76 
.09   .94 
.02   .52 
.16   .51 

1.08 
,31 

,31 
,45 
,69 

.02 

T 

.28 

.19 

.26 

.18 
.17 

.10 
.06   .02 

79 

73 
91 
08 
26 

.64 

.90 
1.60 

1.41 

T 
■  16 

.01 
.26 

.37 

•  98 

•  90 

.06 
.03 

.67 
1.22 

1.08 

1.70 

.69  2.60 

.97 

■  74 

■  75 
1.62 

.10 

T 

T 
.01 

.38 

.17 
.22 

.13 

T 

.03 

.03 

.03 

T 

T 

GLENOALE 
GOLDEN  POND  S  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 
GREENSBURG 

6.45 
5.44 
6.21 

7.63 
7.33 

.40 
.36 

.50 
.74 
.75 

.15 

T 

.52 

.07   .09 
.33  1.42 
.25  1.55 
.30   .60 

.49 

.05 
.42 
.83 

T 
.22 

.27 

.08 

T 
1.35 

T 

T 

T 

51 
50 
35 
68 
52 

1.49 
.45 

1.00 
.26 
.78 

•  40 
.30 

.71 
.10 
.19 

.70 

1.09 

1.04  1.66 

.98 

.76 

1.32 

1.30 
.10 
.90 
.86 

1.40 

T 
T 

•  09 

T 

.26 

T 

.31 

.21 
.13 

T 

T 
T 

T 
T 

GREENS6URG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

6.88 
8.05 
6.40 
4.75 
9.03 

1.17 
.63 

.30 
.37 
1.30 

.08 
.02 

T 

.15   .44 
.10  1.56 
.08   .10 
.03   .45 
.14   .30 

.23 

.25 

.41 
1.72 

.09   T 
.21 

.04 
.05 

T 

.43 
.10 

.17 

.19 
.05 

41 
20 
30 
34 
55 

.77 
2.55 
1.41 

1.23 

.01 
.07 

.17 

.68 
.14 

•  85 

•  18 
1.19 

.02 

1.43 

1.01 

.90  1.93 

T    1.74 

.41 

1.47 
.67 
.03 
.94 

1.27 

.01 

T     T 

.11 

T 

.03 

.13 
.38 

.17 
.10 
.22 

T 

T 
.03 

T     T 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

9.52 

4.25 
5.52 

4.78 
8.97 

1.23 
.12 
.30 
.33 
.31 

.06 
.03 

.19 

T 

.10   .42 
T     .22 

T 

.14 
2.83 

1.65 
.05 
.43 

.22 

.04 

.06 

.29 
.22 
.25 

T     .03 
.06 

30 
63 
04 

60 

2.36 
.27 
.42 
.44 

1.16 

.05 
.02 

T 

.75 
•  19 
1^40 
1^02 
.29 

.02 
.03 

.46 
1.62   .95 

.44  1.57 

.16  1.84 

1.10 

1.66 
.02 
.79 
.41 

1.34 

T 

T 
.09 

T 

.17 
.02 
.04 
.22 
.59 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

10.40 
6.72 
9.42 
8.49 
4.45 

1.67 
.78 

1.54 
.41 

.05 

T 

.31   .31 
.28 

.24  1.25 
.14   .39 

1.94 
.24 
2.92 
1.23 

.10 

.02 

.38 

.41 
.59 

.02   .09 
.07 

79 
08 

72 
60 

1.60 
.64 

2.61 
.89 
.18 

.01 
.01 

1.18 
.91 

1.37 
.58 
•  18 

.06 
.08 

.41 
2.00 

.02 
1.01  1.35 

1.07 
.96 
2.07 
1.22 
.14 

.02 

T 

.02 

T 
T 

•  40 
.12 
.45 
.42 

.04 

T 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER 

9.97 
10.36 
7.16 
5.12 
8.74 

1.20 
1.22 
.52 
.72 
.57 

.02 
.36 
.15 

.02 

.02   .35 

1.55 

.03   .61 

.09 

.01   .67 

2.20 
1.60 
.71 
.05 
1.26 

.06        T 

T 
.05 

T 
.13 

.20 

.05 
.10 
.03 
.24 

.03   .38 

1 
T 
.01 

36 
79 
13 
05 
71 

2.15 
.98 
.35 
.36 

1.61 

.02 

1^00 
1.14 
.30 
.98 
.59 

.12 

T     .40 
.22 
1.18 

.02  1.93 
.92 

1.60 
1.54 
1.48 
.72 
1.86 

.12 
.05 

.42 

.60 
.12 

.20 

.12 

LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  W6  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

7.59 
7.20 
7.03 
9.19 
8.12 

1.29 
.45 
.23 

1.25 
.45 

.08 
.05 

1.52 
.94 

.84   .72 

.43   .45 

1.19 

1.05 
.83 
.02 
1.20 
1.02 

.25 

T 
.08 

T    .27 

.56 

.05 
.14 

T    1 

.05 

47 
20 
63 
43 
95 

1.30 
1.78 

T 
1.06 
1.23 

.15 

.01 

•  46 

•  13 

•  70 

•  40 

.02  1.49 

1.28  1.12 

1.12 

.99 

.90 
.78 
.06 
2.22 
1.40 

T 

.25 

.49 
.05 

T 
.25 

■  01 
.05 

■  36 

T 
T 
T 

T 
T 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

5.85 
9.60 
7,64 
6.11 
5.96 

.71 
.98 
1.55 
.38 
.35 

T 

.45 
.13 

.02   .63 

.01   .57 
.29  1.46 
.50   .44 
.67   .28 

.41 
1.09 
.95 

T 
T 

.20 

T 

T 

.44 
T     .22 

.08 
.66 

.03   T 

1 
1 

93 

61 
33 
54 
61 

.95 

1.23 

.55 

T 

.63 

T 
.08 

•  13 

•  75 
.33 
.10 
.07 

.07 

1.21 

.12  2.48 

.24 

.61  1.93 

1.65   .82 

.77 

T 
.82 

.14 

.14 

T 

.04 

.44 

.03 
.04 

.08 
.02 
.26 

T 
T 

.01 

T 
T 
T 
T 

T 
T 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

5.46 

5.41 
5.54 
7.73 
10.44 

.23 

.37 
.35 

.66 

1.34 

T 

.04  1.00 

.10 

.10 

.24   .92 

.31   .24 

.30 

.10 
.38 
1.70 

.17 

.10 
.03 
.10 

.07 
.42 
.02 

T     .02 
.04 

74 
37 
07 
49 
50 

.74 

1.55 
.92 
1.78 

.60 
.07 

.12 

.30 
.57 
.75 
1.28 

.01 
.09 

1.22 

1.80  1.40 

1.97 

.58  2.14 

.73 

.84 

.69 

.30 
1.67 

.01 

.05 

T 
.08 

.04 

.09 
.18 
.49 

T 

T 
T 

T 

MAYFIELO  SUBSTA 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

4.88 
4.94 
8.02 
10.61 
11.32 

.47 
.40 
.63 
1.79 
.63 

.04 
T 
.05  . 

.11 

.10 
•10   .89 
,41  1.00 
T     .15 

.05 

.48 
1.35 
1.24 

.03 
.15 

.50 

.14 

T 
T 

.03 
.11 

.47 

T 

.09 
T     .18 

13 
25 
57 
50 
31 

.34 
.20 
2.79 
1.42 
1.50 

.35 

.14 
1.02 

1.20 
.81 
.07 
.82 

1.52 

.02 

T 
.47 

1.89 

1.65   .91 

1.22 

.67 

.02   .45 

.75 
.16 
.69 
1.85 
2.12 

.02 

T 
T 

.02 

.14 

.05 

•  04 
.23 
.31 

•  56 

.01 

T 
T 

T 

MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDVILLE 

5.92 
6.95 
9.24 

7.11 
8.39 

.48 
.40 

1.32 
.21 

1.11 

.03 
.16 

T    1.08 
.36 
.22 

.05  1.99 
T'     .28 

.18 

.64 
1.35 
.54 
.54 

.10 
.06 

.48 
.32 

.23 

.12 

1 

90 
55 
56 
09 
38 

.46 
1.53 

.89 
T 
1.44 

.05 
.35 

■  17 
.67 
1.33 

.96 

.15 

1.12 
1.33 
.91 
.26  1.23 
2.05 

.69 

1.36 
1.73 
.46 

1.33 

T 

.10 
•  16 

.37 
.21 
.16 
.30 
.25 

T 

T 
T 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  0AM  35 

DWENSBORO  2  W 

0WENS60R0  0AM  46 

6.14 
5.14 
5.96 
3.92 
4.12 

.67 
.35 
.38 
.26 

.30 

T 

T     .20 

.12 

.54   .58 

.19   .05 

.18   .07 

.19 
■  08 
.05 
.44 
.45 

T 

T 

T 
.03 

.23 
.02 
.53 

.06 

28 
01 
55 
60 
67 

.26 
1.49 
.63 
.31 
.38 

•  40 

.80 
.70 

•  10 

•  20 

•  18 

.11 

.86  2.09 
.10  1.53 

.88 
1.40 
1.42 

.56 
1.40 
.44 
.45 

T 
T 

T 
•  08 

.03 

T 

.10 

.29 

T 

.02 

T 
T 
T 

T 
T 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEV1U.E 

4.44 
4.70 
9.24 
9.71 
9.94 

.26 
.28 
1.10 
.69 
.59 

.16 

.05 

T 
.14 

.13   .05 
.40 
.13  1.82 
.01  1.06 
.15   .16 

T 

.20 
1.05 
1.46 
1.04 

.48 
.02 
■  30 

T     .08 

.12 

T 

.01 
.26 
.40 
.23 

.03 

T 
.45   .04  1 
.12 

25 

39 
17 
30 

T 

.28 
1.45 
1.86 
1.89 

•  49 
.56 

•  04 

•  70 

•  58 

•  77 
1.23 

T 
T 
T 
T 
.23 

2.26   .75 

T    2.03 

.36 

T     .27 

.01   .40 

.02 
.75 

1.03 
.94 

2.13 

T 
T 

.08 
.02 

.05 
.06 

T 

.03 

.43 

.26 

.49 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 

5.06 
8.27 
8.32 
6.46 
3.71 

.20 

.51 
.62 
.30 

.22 

1.93 

T    1.82 

.18 

1.10 
.98 
.04 
.20 

T     T 

.35 

T    1 

25 

69 
00 
27 
40 

.20 
2.00 

.91 
1.44 

.25 

.29 

•  50 

•  72 

•  47 
.86 
.24 

T 

1.36  1.81 

.58 

T     .70 

1.93 

1.80 

1.25 

1.40 
1.02 
.40 

T 

.06 

.23 

T 

.18 
.04 
.03 

T 
T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Toble  3 -Continued 

MARCH 

1955 

Station 

Day  of  month 

1    1    2    1    3 

4 

5 

6 

7        8        9 

10   1    11    ]    12 

13  1    14  1    15 

16 

17 

18 

19 

20       21 

22 

23      24 

25 

26 

27 

28      2^      30 

31 

RUSSELLVILLE 

7,67 

.77 

.10 

.44 

.73 

.48      .06 

.92 

1.02 

1.66 

1.16 

.08 

.25 

RUSSELLVILLE    SUBSTA 

6.43 

.57 

.30 

.20 

.37 

.15 

.82 

1.05 

•  80 

.9! 

1.05 

.05 

.15 

ST    JOHN    BETHLEMeM    ACAD 

4i60 

.30 

.02 

.30 

.33 

.75 

.55 

.27 

l.K 

.90 

T 

SALVISA    LOCK    6 

6.30 

.21                   T 

.15 

.61 

.58 

T 

.03 

1.14 

.36 

.28 

1.36 

1.02 

T 

.54 

T 

T 

SALYERSVILLE    2    SE 

9.68 

.77                   .05 

•  58 

1.87 

1.48 

.10 

.43       .04 

1.53 

.63 

.32 

.35 

1.35 

.38 

SCOTTSVILLE 

8.65 

.76 

.29 

.72 

.62 

.18      .23 

.70 

.98 

.07 

.99    2.86 

.10 

.15 

SEBREE 

3*61 

.36 

.44 

T 

.63 

•  32 

.25 

1.28 

.32 

T 

.01 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

6.76 

.56 

.10 

.05 

.19 

.14 

.85 

.00 

1.31    2.33 

.63 

SMELBVVILLE    2   W 

6.»9 

.44 

.03 

1.16 

.36 

.50 

1.35 

.65 

.20 

i.oe 

.70 

.02 

.10 

SHEPHERDSVILLE 

5.35 

.24 

.75 

.58 

.02 

.95 

.20 

T 

■  25 

.08    1*21 

.95 

.01 

.12 

SOMERSET    I    N 

7.42 

.79      .02      .08 

.64 

.75 

.02 

.07      .05      .41 

1.34 

•  20 

.82 

.06 

*18    1*70 

.05 

.18 

.06 

SPRINGFIELD 

6.46 

.24 

.29 

.89 

1.02 

1.15 

.35 

1*15 

.95 

.42 

STEARNS 

11.57 

.45 

.47 

2.62 

.15 

.71 

.12      .48 

1.43 

•  21 

1.32 

.20 

*e5 

1.98 

.03 

.55 

T 

SUMMER    SHADE 

8.36 

.45 

•  60 

.63 

*32 

.07                   .08 

1.10 

•  34 

.74 

.04 

.74    3.13 

•  03 

.11 

T 

SUMMER    SHADE    SUBSTA 

7.75 

.70 

.51 

.61 

.05 

.53 

.12      .07 

T 

1.12 

.07 

1.61 

2.26 

T 

.10 

T 

TAYLORSVILLE 

6*86 

.48 

2.00 

.53 

.32 

.97 

.42 

.21 

1.09 

.70 

.14 

TOMPKINSVlLLE    2 

11.14 

1.55 

.60 

1.05 

.06 

.83 

.16      .06 

1.30 

1.40 

.15 

1.58 

2.40 

T 

T 

TURKEY   CREEK.    SCHOOL 

6.67 

.58 

.08 

.10 

.32 

.03      .14 

.42 

1.01 

.06 

.03    2.85 

.95 

.05 

.05 

TYRONE    LOCK    5 

7.52 

.38      T 

T 

1.70 

.42 

T            .17 

.62 

1.71 

.23 

1.22 

.64 

T 

T 

.43 

T 

UNIONTOHN    DAH    49 

4.14 

*17 

.02 

.29 

T 

.32 

.38 

.21 

.01    2.29 

.43 

.01 

.01 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

7.90 

.58                   T 

T 

1.75 

.53 

.01 

.06 

1.12 

1.01 

T 

.32 

.99 

1.20 

T 

.33 

T 

T 

VANBUREN 

7.50 

.50                   T 

.95 

.45 

T 

.30 

.83 

1.34 

.30 

1.18 

.90 

.30      T 

.45 

T 

VANCEBURG   DAM    32 

8.81 

.50      .04 

.07 

1.77 

•  29 

.03 

T            .43 

.22 

3.31 

.05 

1.05 

.65 

.38 

.02 

WAYNESBURG    6    E 

8.03 

1.15 

.16 

.50 

.95 

.10 

T 

.07      .46 

1.30 

.03 

.74 

.74 

1.68 

.15 

T 

WEST   LIBERTY   WATER   WKS 

7.79 

.95 

.10 

1.03 

1.25 

.37 

.68 

.40 

.93 

.30 

.38 

1.40 

T 

WESTPORT 

5.76 

.28                   .05 

.06 

.80 

.70 

1.28 

.32 

.10 

1.16 

.85 

.16 

WILLIAMSBURG 

11.17 

1.50 

.30 

1.20 

1.33 

.10                   .52 

1.28 

.20 

.90 

.59 

1.65 

•  50 

1.10 

WILLIAMSTOWN    5    WSW 

6.12 

.30 

.04 

.86 

.10 

T 

.45 

2.22 

1.70 

.10 

1.21 

1.05 

.09 

T 

WILLOW    LOCK    13 

9.53 

.75 

.15 

.32 

1.22 

.07 

.63      T 

.76 

2.53 

.78 

.53 

1.75 

.04 

WOLF    CREEK    DAM 

9.49 

1.68      .04      T 

.24 

.67 

.19 

.43 

.09      .50 

.92 

.11 

1.21 

.14 

1.25 

1.81 

.07 

.14 

WOODBURY    LOCK    4 

5.57 

.65 

.12 

.08 

.24 

.65 

.81 

1.85 

.86 

.04 

.07 

■ 
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Table  5 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MARCH  1965 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

,.| 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

65 
39 

60 
29 

74 
39 

73 
56 

63 

45 

45 
32 

35 
20 

60 
29 

66 
42 

66 
57 

73 
55 

75 
48 

67 
33 

69 
33 

66 

54 

64 
39 

39 
28 

49 

35 

55 
36 

56 

39 

63 
53 

54 
27 

59 

26 

53 

38 

52 

29 

35 

12 

34 
16 

42 

28 

52 

29 

60 

24 

67 
30 

57.6 
35<6 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

66 
52 

61 
32 

55 
33 

69 

49 

71 
50 

60 

34 

35 

25 

53 
29 

69 

47 

69 

51 

74 
54 

77 
46 

71 
39 

67 
36 

64 
62 

64 

41 

49 
29 

47 
36 

55 

36 

66 
34 

71 
52 

62 
33 

62 

31 

58 
40 

68 
29 

54 
19 

34 
16 

42 
26 

50 
22 

59 
23 

66 
26 

60(0 
36.4 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

72 
*0 

72 
36 

75 
36 

79 
61 

76 
63 

75 
36 

42 
28 

60 
28 

70 
44 

70 
56 

76 
66 

78 
66 

77 
45 

73 
44 

72 
63 

67 
46 

54 
32 

53 
42 

38 

37 

56 

34 

26 

63 
34 

62 

42 

54 

20 

34 

15 

45 
26 

52 
23 

60 
22 

70 
27 

64.7 
39.1 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

MIN 

67 
47 

63 
28 

77 
40 

69 

56 

62 

43 

55 
32 

37 
20 

61 

30 

66 

45 

70 
56 

74 
54 

76 
49 

66 
42 

71 
37 

66 
56 

65 

33 

46 
30 

50 
36 

57 
37 

57 
47 

56 

49 

58 
26 

60 
33 

68 
39 

61 
29 

37 
12 

35 

17 

43 
29 

52 

23 

61 
34 

72 
38 

59.5 
37.1 

BAXTER 

MAX 
MIN 

57 

51 

69 

34 

66 

34 

67 
39 

74 
56 

72 
49 

50 
26 

40 
26 

54 
27 

65 
40 

66 
65 

76 
54 

74 
44 

65 
44 

66 
45 

68 
62 

62 

31 

53 

31 

46 
37 

61 
38 

63 
48 

70 
64 

55 
25 

57 
26 

61 
31 

55 

30 

30 

16 

33 

16 

44 
24 

60 
23 

60 
24 

59.1 
36.4 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

67 
50 

66 

30 

77 
47 

79 
59 

72 
47 

48 

33 

38 
24 

63 
29 

70 
44 

75 
59 

76 
66 

73 
56 

64 

43 

71 
36 

72 

57 

68 

41 

4fi 

31 

48 
36 

59 
39 

59 
50 

62 

53 

56 
26 

62 

29 

68 
37 

57 
36 

36 

12 

37 
17 

45 
27 

52 
22 

62 
24 

70 
33 

60.9 
38.5 

BENHAM 

MAX 
MIN 

69 

49 

67 
32 

65 

34 

68 

41 

75 
56 

60 
54 

54 
28 

41 
26 

59 

31 

66 

45 

67 
66 

71 

55 

75 
60 

65 

42 

65 
44 

67 
52 

61 

30 

54 

36 

54 
36 

60 
42 

65 
42 

70 
39 

39 

26 

58 

30 

61 

40 

55 

24 

27 

12 

30 
16 

43 
22 

48 
21 

60 
26 

58.7 
36.6 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

66 
51 

60 
34 

74 
44 

77 
59 

74 
49 

49 
30 

35 
24 

58 
31 

67 
46 

69 
58 

71 
66 

75 
67 

61 
41 

70 
40 

66 
55 

63 

39 

45 
29 

45 
37 

54 
36 

60 
48 

67 
59 

63 

30 

59 
30 

61 
42 

61 
33 

33 

15 

31 
15 

40 
25 

49 

■22 

57 
25 

66 
32 

56.5 
38.5 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

66 

40 

66 

33 

76 
46 

78 
60 

69 

42 

42 

30 

42 
26 

63 
30 

69 

41 

74 
58 

77 
62 

73 
54 

54 
43 

70 
36 

70 
59 

65 

35 

47 
33 

46 
38 

66 

41 

60 

50 

61 

56 

56 
28 

60 
26- 

55 
34 

58 

27 

27 

14 

37 
15 

44 
21 

63 
24 

63 
26 

72 
31 

59.7 
37.5 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

68 

65 

74 

75 

73 

61 

37 

58 
27 

64 
39 

67 
51 

76 
60 

73 
50 

66 

45 

69 
34 

67 
60 

66 

38 

51 
33 

57 
31 

57 
39 

56 

50 

65 

55 

61 
26 

57 
29 

56 
36 

60 

40 

52 

13 

34 

14 

44 
26 

57 
23 

61 
28 

69 
34 

61.2 
36.3 

CARtoLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

66 

47 

60 
31 

67 
36 

71 
60 

61 
46 

51 
34 

40 
19 

59 
28 

66 

45 

66 
56 

80 
54 

75 
45 

65 
35 

66 

31 

68 

54 

66 

43 

46 
29 

49 
34 

52 

34 

56 

36 

63 
52 

56 
28 

57 

31 

56 
39 

50 
29 

38 

14 

34 
16 

42 
26 

50 
22 

57 
24 

66 

30 

56.2 
35.8 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

MIN 

66 

49 

64 
27 

77 
37 

77 
61 

75 
51 

60 
32 

41 
20 

63 

29 

70 
44 

69 
54 

78 
56 

76 

45 

74 
34 

72 
29 

71 
65 

66 

43 

63 
27 

49 

37 

55 
36 

68 

44 

63 

53 

60 
26 

60 
27 

60 

37 

56 

27 

46 

12 

37 

14 

43 
27 

54 
18 

63 
20 

70 
27 

62.2 
35.4 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
35 

59 
32 

66 

42 

68 

55 

56 
36 

36 

29 

30 
15 

57 
25 

64 

44 

67 
54 

68 

61 

72 

47 

53 
36 

66 
32 

64 
54 

59 
30 

39 

26 

44 
32 

51 
32 

57 
37 

62 

56 

59 

27 

56 

28 

60 
37 

47 
30 

31 
13 

30 
14 

39 
26 

47 
23 

66 
29 

66 
37 

54.3 
34.3 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

66 
51 

59 
28 

61 
33 

66 

47 

69 
52 

67 
34 

40 
21 

37 
23 

57 
36 

65 

51 

70 
53 

72 
43 

74 
31 

56 
30 

66 
45 

65 
42 

62 

28 

43 
32 

46 
35 

54 
33 

63 

50 

66 

41 

41 
26 

57 
37 

53 
25 

54 

15 

22 

16 

34 
20 

42 
18 

50 
20 

57 
27 

55.8 

33.7 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

67 
51 

64 

34 

62 

34 

74 
51 

75 

56 

70 
33 

39 
22 

37 
22 

58 

34 

66 

46 

70 
66 

74 
66 

75 
41 

58 
38 

69 

40 

65 

40 

52 

29 

43 
31 

46 
37 

56 
38 

60 

60 

66 

35 

36 
28 

58 
33 

52 

35 

58 
15 

21 
14 

32 

17 

41 
23 

50 
27 

58 
35 

56.6 

36.5 

DEWEV  0AM 

MAX 
MIN 

69 

51 

70 
35 

69 
31 

66 
33 

70 
55 

76 
39 

42 

26 

38 
30 

55 
30 

70 
37 

71 
60 

75 
50 

76 
44 

64 
38 

67 
38 

66 

53 

64 
28 

50 
28 

49 
36 

56 
36 

68 

50 

72 
49 

53 

32 

60 
33 

56 
33 

62 

32 

32 

18 

31 
18 

44 
21 

50 
22 

60 
25 

59.6 
36.0 

DIX  DAM 

MAX 

MIN 

66 

50 

61 
30 

73 
42 

74 
59 

70 
55 

64 
32 

35 

22 

56 

30 

65 

44 

64 

54 

72 
56 

73 

54 

64 

40 

69 
39 

66 

55 

64 

43 

54 
29 

44 
35 

54 

37 

56 
47 

67 

53 

63 
26 

59 
29 

56 

37 

57 
35 

52 
12 

31 

14 

41 
26 

48 
25 

57 
27 

67 
35 

59.4 
37.8 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

60 
49 

61 
30 

66 

33 

66 

58 

64 
49 

52 

34 

40 
21 

59 
26 

67 
41 

66 

50 

73 
61 

76 
43 

69 
33 

69 
32 

68 
49 

65 

42 

♦  5 
29 

50 
35 

65 

34 

59 
33 

66 

54 

61 
29 

59 

30 

58 
39 

51 

28 

39 
16 

34 
17 

42 

26 

51 
21 

59 
22 

68 
27 

98.7 
34.9 

FARMERS 

MAX 

MIN 

66 
52 

62 
32 

64 

34 

66 
63 

70 
53 

60 
33 

35 
25 

57 
29 

69 
49 

69 

57 

72 
62 

75 

47 

73 
36 

71 
35 

69 
49 

66 

45 

51 
26 

46 

37 

56 

36 

62 

40 

76 

54 

64 
31 

60 
32 

59 
43 

60 
28 

53 

17 

33 
18 

41 
28 

SO 
20 

58 
21 

67 
27 

60.8 
36.8 

FOROS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

66 
46 

65 

33 

79 

51 

76 
63 

69 
42 

43 
32 

41 
25 

64 
32 

66 

49 

75 
56 

72 
61 

66 

54 

60 

46 

72 
41 

73 
57 

70 
41 

44 
33 

44 
37 

59 

39 

56 
46 

62 

54 

56 

27 

62 

34 

58 

37 

49 

31 

33 

10 

37 
18 

45 
27 

49 
28 

60 
31 

69 
35 

59.5 

39.3 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

67 

54 

59 
33 

60 
32 

73 
36 

69 

53 

63 
35 

41 
24 

35 
22 

59 
30 

66 

46 

70 
57 

73 
47 

74 
38 

56 
33 

67 
32 

67 
48 

53 
30 

42 
29 

60 
36 

63 
37 

62 

45 

65 

41 

42 
29 

68 

31 

63 
29 

53 

18 

22 

13 

35 
17 

43 
21 

52 
21 

58 
24 

56.1 
33.6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

72 
50 

65 
32 

76 
45 

77 
62 

71 
57 

60 
34 

38 
25 

60 

31 

67 

44 

71 
56 

76 
56 

71 
56 

64 

46 

70 
41 

69 

56 

69 

43 

45 
31 

46 
38 

57 
36 

58 
50 

63 
66 

69 
28 

57 
31 

56 
33 

59 
42 

45 

14 

35 
16 

43 
24 

52 
23 

60 
24 

68 
31 

60.6 
39.5 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

70 
49 

67 
30 

77 
46 

76 
57 

73 
51 

50 
33 

43 
25 

64 
32 

70 
44 

77 
61 

79 
66 

77 
66 

66 

48 

71 
35 

72 
56 

72 

41 

50 
34 

49 
.36 

66 

40 

60 
50 

63 
65 

56 
26 

62 

.  32 

61 
36 

66 
41 

♦4 
11 

37 

15 

45 
25 

53 

21 

62 

27 

72 
31 

62.3 

39.3 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

65 
52 

61 

32 

60 
30 

69 

46 

75 
52 

59 
33 

35 

25 

54 
29 

69 
46 

70 
46 

46 
36 

66 

36 

64 
35 

70 
51 

63 

33 

59 

31 

66 
36 

56 
26 

50 
16 

32 

17 

42 
29 

49 
20 

56 
21 

64 
25 

57.5 
33.6 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

72 
51 

66 

33 

66 

35 

76 
59 

77 
56 

70 
34 

40 
25 

40 
26 

62 
36 

67 
45 

66 
54 

75 
52 

74 
42 

57 
35 

71 
39 

66 

48 

65 
30 

46 
33 

48 
36 

58 

40 

61 

53 

65 
32 

40 
28 

59 
32 

66 
38 

60 
15 

24 

15 

38 
20 

47 
22 

53 

23 

62 
29 

56.8 
36.1 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

68 
48 

65 

30 

77 
49 

79 
61 

77 
50 

55 
32 

41 
23 

64 
30 

70 
43 

76 
60 

76 
65 

74 
54 

63 

43 

70 
37 

70 
57 

68 

40 

49 
32 

♦7 
36 

57 
38 

62 

48 

62 

53 

57 
26 

60 
31 

58 

37 

54 
37 

42 

11 

39 

12 

44 

19 

52 

21 

62 

25 

70 

31 

61.5 
36.0 

HEIDELBERG  LOCK  !<, 

MAX 
MIN 

69 

51 

66 
33 

73 
32 

77 
52 

76 
55 

63 

35 

38 

27 

58 
28 

70 
32 

68 

48 

75 
69 

76 
51 

75 
41 

70 
37 

69 
49 

66 
46 

62 

30 

47 
37 

56 
35 

63 

44 

68 

52 

63 

32 

60 

27 

65 

30 

63 
31 

31 

14 

32 

18 

43 
26 

52 
20 

62 

20 

68 
27 

61.9 
36.1 

HENDERSON  4  SW 

MAX 

MIN 

65 
46 

63 

34 

75 
46 

77 
64 

67 
41 

41 
31 

39 
22 

64 

33 

68 

45 

75 
60 

72 
63 

70 
54 

60 

41 

70 
39 

71 
54 

68 

39 

42 
31 

47 
30 

52 
34 

55 

45 

61 

64 

54 
26 

60 
33 

59 

34 

48 
34 

34 

11 

36 
16 

44 
26 

53 

25 

61 

30 

68 
35 

98.7 
37.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 

MIN 

70 
49 

63 

34 

68 
42 

76 
54 

75 
53 

56 

34 

47 
27 

46 
32 

63 

38 

69 

44 

77 
62 

60 
57 

75 
49 

54 
37 

70 
45 

72 
44 

56 

36 

45 
36 

51 
39 

54 
40 

67 
46 

60 
27 

43 
29 

62 
38 

50 
36 

56 

12 

30 
14 

44 
24 

48 
27 

57 
27 

65 

30 

99.6 
37.6 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

65 

49 

69 

33 

67 
30 

69 
36 

76 
57 

75 
42 

48 
26 

39 
26 

56 

33 

69 
39 

68 
56 

76 
52 

73 
40 

64 
41 

66 

43 

66 

52 

65 
28 

49 
36 

48 
34 

32 

37 

68 

61 

72 

50 

52 

29 

60 
31 

61 
38 

64 
25 

31 
14 

33 

17 

45 
20 

51 
20 

61 
24 

60.0 
35.8 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
48 

66 

30 

65 

31 

79 
53 

80 
54 

63 

33 

44 
23 

42 
24 

64 
31 

71 
44 

76 

58 

79 
55 

75 
40 

54 
38 

67 
42 

67 
40 

50 

31 

46 
31 

49 
36 

55 

38 

65 

60 

60 
26 

43 
26 

62 
32 

51 

37 

55 

10 

26 

11 

41 
18 

47 
23 

5« 

26 

63 
32 

59.4 
34.3 

INEZ 

MAX 
MIN 

70 
46 

65 
37 

62 

30 

67 

41 

77 
51 

60 
35 

36 
28 

53 
35 

71 
35 

77 
42 

74 
52 

76 
50 

62 

40 

69 

35 

66 

51 

64 
50 

52 

27 

49 
37 

56 

34 

69 
36 

74 
64 

60 

36 

56 
29 

59 
34 

62 

38 

58 
19 

33 

17 

45 

27 

51 
21 

60 
21 

68 
29 

61.4 
36.1 

IRVINGTON 

MAX 

MIN 

65 
46 

66 

31 

75 
50 

77 
60 

65 

46 

46 
33 

39 

21 

62 

30 

66 
43 

71 
58 

77 
64 

78 
51 

59 

40 

70 
35 

68 

57 

67 
43 

43 
30 

51 

36 

56 

38 

59 

49 

62 

55 

55 

25 

56 
30 

58 
38 

54 
35 

36 
11 

39 
11 

44 
26 

55 

22 

62 
25 

7u 
34 

59.9 
37.9 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

69 

44 

65 
33 

75 
48 

77 
60 

73 
51 

51 
35 

36 
22 

62 

30 

68 
39 

70 
57 

77 
66 

75 
56 

63 

43 

70 
38 

72 
67 

67 
44 

45 
30 

51 
36 

59 
39 

57 
50 

61 

55 

56 
26 

62 

30 

56 
36 

58 
39 

39 
12 

37 
15 

48 
27 

5« 
23 

64 
28 

72 
35 

61.0 
38.8 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
39 

61 
33 

70 
44 

71 
58 

69 

41 

41 
28 

34 
22 

57 
29 

64 

42 

64 
52 

72 
64 

73 
48 

65 
37 

67 
39 

64 
55 

61 
32 

42 
28 

45 
36 

54 
36 

58 

47 

65 
56 

61 
29 

57 
2? 

52 

35 

54 

33 

33 

14 

31 
16 

41 
27 

49 
23 

57 
28 

65 

37 

96.9 

36.4 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
43 

63 

31 

73 
41 

77 
60 

71 
52 

53 
28 

37 
25 

56 
26 

67 
39 

67 
56 

76 
59 

73 
53 

66 

44 

69 
42 

66 

54 

64 
36 

47 
31 

46 

38 

53 
36 

60 

48 

65 
66 

63 
28 

59 

27 

56 

37 

56 
38 

38 
16 

32 

14 

42 
24 

49 
23 

58 
23 

66 
.29 

99.3 

37.4 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

66 
46 

64 
35 

76 
47 

75 
61 

64 
50 

51 
35 

37 
22 

63 

32 

70 
46 

70 
62 

76 
66 

77 
64 

63 
43 

71 
39 

66 

56 

67 
43 

44 
30 

50 
35 

57 
38 

56 

48 

64 
56 

57 
26 

60 
31 

56 

41 

60 
36 

36 
13 

34 
16 

43 
29 

54 
28 

63 
32 

70 
39 

59.7 
39.6 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 

36 

62 
32 

74 
42 

73 
60 

63 
40 

40 
32 

33 

21 

61 
32 

66 
46 

70 
60 

74 
65 

75 
60 

56 

41 

70 
37 

67 
56 

64 
34 

40 
31 

49 
36 

56 

38 

59 
48 

64 
52 

57 
27 

59 
32 

52 
36 

60 
26 

26 

12 

34 
16 

42 
29 

52 
25 

61 
29 

69 
35 

57,7 
37.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

65 
50 

70 
31 

76 
46 

76 
63 

67 

44 

46 
31 

44 
25 

63 

33 

66 

41 

75 
61 

76 
65 

71 
58 

63 

48 

69 

36 

73 
65 

70 
42 

46 

35 

60 
37 

57 
40 

60 
49 

65 

66 

65 
26 

62 

33 

57 

35 

53 

31 

31 

42 

46 

59 

64 
28 

71 
29 

61.0 

12 

17 

23 

21 

38.8 

Sm  n«lw«ocs  NotM  FollowlnQ  Station     ln<i«x 
-   32   - 
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Table  5 -Continued 

x^ 

iTVX 

Lj  1 

1 

j1» 

Lx  £ 

jXlJ 

L  X 

MARCH  1955 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•S 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

67 

66 

76 

77 

70 

45 

41 

63 

66 

75 

77 

74 

63 

70 

71 

70 

46 

48 

58 

59 

63 

56 

61 

60 

5S 

36 

37 

45 

54 

53 

eoi5 

MIN 

50 

31 

53 

65 

44 

33 

24 

32 

53 

61 

64 

53 

45 

35 

55 

42 

33 

37 

40 

50 

54 

27 

35 

37 

36 

12 

17 

22 

23 

25 

39.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

70 

56 

75 

76 

75 

64 

42 

61 

69 

71 

78 

74 

73 

70 

66 

58 

61 

49 

56 

57 

61 

57 

59 

58 

59 

32 

37 

45 

54 

62 

69 

52.2 

MIN 

1,13 

28 

43 

59 

57 

34 

24 

27 

45 

53 

65 

57 

41 

35 

56 

42 

28 

37 

37 

50 

56 

27 

29 

36 

39 

12 

14 

26 

20 

21 

29 

38  lO 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

69 

66 

75 

79 

75 

64 

40 

55 

70 

69 

77 

75 

75 

70 

69 

66 

51 

48 

55 

62 

68 

65 

60 

59 

62 

53 

33 

44 

51 

50 

69 

62.4 

MIN 

50 

34 

32 

62 

56 

35 

26 

25 

40 

54 

68 

53 

42 

40 

53 

46 

29 

39 

31 

48 

55 

31 

25 

29 

46 

19 

14 

21 

20 

20 

25 

37.5 

MAYFIELO  2  S 

MAX 

66 

67 

75 

73 

68 

45 

44 

62 

66 

73 

78 

74 

55 

65 

70 

70 

51 

48 

53 

67 

69 

56 

56 

56 

56 

35 

39 

46 

55 

62 

63 

60.7 

MIN 

*8 

35 

53 

60 

42 

30 

24 

31 

42 

59 

63 

58 

46 

40 

56 

40 

32 

36 

38 

47 

54 

25 

31 

35 

33 

U 

14 

24 

25 

31 

33 

36.5 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 

68 

.60 

60 

66 

69 

62 

39 

33 

56 

65 

70 

70 

75 

57 

70 

65 

51 

43 

47 

52 

62 

68 

47 

59 

54 

52 

23 

33 

41 

48 

56 

55.5 

MIN 

47 

33 

31 

35 

54 

35 

24 

22 

27 

46 

53 

43 

36 

31 

41 

45 

29 

29 

35 

33 

40 

46 

30 

31 

27 

20 

16 

18 

22 

23 

23 

33.1 

MI0DLES8ORO 

MAX 

74 

72 

72 

77 

76 

72 

43 

60 

56 

65 

75 

75 

74 

70 

70 

65 

63 

49 

51 

62 

66 

54 

58 

66 

59 

51 

37 

46 

53 

62 

71 

63.1 

MIN 

51 

32 

34 

61 

61 

37 

29 

26 

41 

56 

55 

65 

48 

43 

52 

47 

31 

42 

37 

47 

55 

34 

27 

31 

42 

20 

15 

24 

24 

21 

25 

38.8 

MOUNT  STERLING 

MAX 

63 

62 

66 

67 

73 

59 

36 

55 

66 

68 

71 

76 

56 

72 

68 

55 

48 

43 

66 

60 

66 

62 

59 

53 

61 

52 

32 

40 

49 

58 

68 

59.5 

MIN 

44 

34 

39 

59 

56 

33 

22 

28 

42 

55 

53 

50 

40 

39 

40 

44 

28 

36 

36 

45 

54 

29 

26 

40 

32 

16 

15 

26 

24 

26 

32 

36.9 

MURRAY 

MAX 

68 

70 

78 

76 

71 

46 

45 

65 

59 

76 

81 

76 

59 

67 

71 

59 

51 

46 

53 

66 

69 

55 

63 

58 

55 

39 

42 

47 

57 

64 

71 

62.4 

MIN 

50 

33 

54 

63 

46 

34 

25 

33 

44 

60 

65 

58 

47 

37 

69 

42 

35 

36 

39 

49 

65 

27 

33 

.38 

35 

13 

16 

23 

23 

27 

30 

39.7 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

65 

66 

75 

76 

69 

44 

37 

63 

67 

74 

75 

70 

69 

70 

70 

56 

43 

47 

60 

57 

61 

56 

60 

52 

SO 

35 

35 

45 

53 

63 

71 

59.2 

MIN 

43 

31 

47 

62 

43 

32 

22 

31 

44 

57 

62 

51 

41 

37 

65 

40 

31 

35 

39 

47 

55 

25 

30 

34 

35 

11 

16 

25 

24 

27 

35 

37.6 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 

66 

69 

73 

74 

57 

43 

43 

53 

68 

75 

77 

71 

56 

70 

72 

52 

44 

47 

56 

63 

59 

42 

61 

46 

51 

25 

40 

44 

55 

63 

69 

57.9 

MIN 

40 

34 

52 

57 

38 

31 

26 

35 

43 

60 

63 

52 

42 

36 

47 

37 

35 

37 

39 

49 

40 

26 

35 

36 

18 

12 

17 

25 

24 

30 

35 

37.2 

PADUCAH 

MAX 

69 

66 

66 

77 

75 

52 

43 

42 

64 

58 

75 

76 

72 

55 

70 

73 

53 

44 

46 

56 

63 

60 

42 

61 

47 

53 

26 

39 

49 

54 

51 

61.0 

MIN 

52 

35 

35 

67 

51 

35 

28 

26 

32 

45 

61 

59 

48 

44 

44 

42 

35 

34 

37 

42 

49 

28 

26 

36 

40 

13 

13 

19 

25 

25 

33 

37.0 

PIKEVILLE 

MAX 

74 

69 

61 

75 

78 

60 

44 

57 

73 

69 

77 

77 

57 

65 

65 

62 

51 

61 

51 

71 

74 

69 

54 

62 

63 

56 

33 

46 

53 

54 

72 

53.0 

MIN 

52 

37 

37 

51 

56 

34 

32 

31 

41 

46 

60 

66 

44 

46 

64 

50 

32 

42 

40 

49 

59 

36 

31 

35 

40 

21 

20 

30 

25 

25 

29 

40.0 

PRINCETON 

MAX 

67 

67 

79 

70 

45 

44 

66 

70 

76 

79 

76 

62 

71 

72 

68 

48 

51 

56 

61 

65 

58 

62 

55 

66 

34 

45 

48 

58 

55 

72 

61.5 

MIN 

49 

30 

58 

43 

32 

25 

26 

41 

60 

62 

63 

46 

35 

52 

41 

32 

31 

39 

49 

50 

26 

31 

32 

34 

12 

14 

23 

20 

24 

28 

36.6 

RICHMOND 

MAX 

66 

64 

67 

72 

75 

70 

36 

36 

57 

67 

68 

73 

73 

59 

69 

65 

62 

48 

47 

54 

60 

67 

36 

58 

53 

57 

27 

32 

42 

50 

57 

56.8 

MIN 

51 

34 

37 

55 

57 

32 

24 

25 

36 

50 

59 

52 

41 

39 

49 

48 

29 

33 

37 

44 

51 

36 

29 

38 

34 

17 

15 

23 

22 

23 

30 

37.1 

RUSS6LLVILLE 

MAX 

68 

66 

77 

79 

72 

50 

43 

53 

70 

74 

77 

73 

67 

70 

71 

69 

50 

48 

57 

62 

63 

56 

62 

56 

59 

36 

38 

44 

54 

63 

70 

61.6 

MIN 

50 

31 

47 

59 

49 

34 

25 

31 

48 

55 

59 

57 

46 

37 

60 

42 

32 

37 

38 

50 

54 

27 

31 

34 

38 

13 

15 

21 

21 

24 

29 

38.5 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 

66 

58 

63 

75 

77 

61 

41 

36 

60 

67 

70 

77 

75 

55 

68 

68 

52 

41 

47 

55 

51 

61 

39 

57 

56 

54 

24 

35 

43 

51 

66 

56.5 

MIN 

51 

30 

31 

52 

57 

34 

21 

22 

34 

45 

56 

51 

41 

36 

44 

43 

29 

30 

35 

38 

60 

29 

27 

35 

32 

11 

12 

22 

23 

27 

33 

35.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 

69 

66 

76 

79 

75 

67 

41 

62 

68 

72 

76 

74 

71 

70 

70 

70 

54 

45 

55 

60 

62 

56 

60 

56 

59 

54 

37 

42 

52 

63 

70 

62.3 

MIN 

49 

33 

51 

63 

62 

35 

25 

29 

43 

58 

65 

57 

45 

40 

56 

43 

32 

40 

39 

61 

65 

29 

30 

38 

43 

14 

15 

20 

22 

25 

31 

40.0 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 

65 

61 

73 

71 

69 

60 

36 

59 

66 

67 

72 

74 

68 

59 

56 

65 

47 

47 

55 

66 

62 

56 

67 

53 

54 

42 

35 

41 

50 

68 

70 

58.9 

MIN 

49 

30 

44 

60 

54 

33 

21 

29 

41 

56 

53 

49 

37 

35 

55 

43 

28 

35 

35 

42 

53 

25 

29 

39 

31 

12 

15 

28 

22 

27 

36 

36.9 

SOMERSET  1  N 

MAX 

68 

65 

74 

77 

70 

62 

47 

57 

67 

55 

76 

73 

66 

70 

65 

64 

49 

47 

57 

67 

55 

64 

58 

56 

60 

51 

34 

42 

50 

59 

68 

60.8 

MIN 

50 

31 

43 

58 

59 

33 

26 

29 

41 

52 

58 

64 

43 

41 

53 

43 

30 

38 

36 

48 

54 

28 

28 

36 

33 

16 

14 

26 

21 

22 

28 

38.0 

SUMMER  SHADE 

MAX 

67 

65 

75 

76 

73 

52 

39 

60 

56 

59 

76 

71 

61 

70 

57 

66 

50 

46 

57 

61 

64 

61 

58 

65 

59 

35 

35 

43 

52 

61 

70 

60.0 

MIN 

43 

32 

45 

61 

52 

31 

26 

26 

43 

67 

54 

55 

46 

43 

66 

40 

31 

38 

38 

50 

55 

27 

29 

35 

35 

15 

14 

23 

22 

25 

30 

38.2 

VANCEBURS  DAM  32 

MAX 

68 

60 

64 

69 

65 

56 

40 

53 

53 

64 

57 

71 

69 

65 

55 

66 

54 

47 

58 

62 

70 

66 

54 

60 

50 

46 

29 

38 

49 

58 

65 

58.4 

MIN 

45 

29 

32 

49 

46 

30 

20 

25 

45 

58 

51 

39 

32 

33 

48 

39 

26 

32 

31 

33 

60 

29 

29 

44 

26 

15 

14 

23 

20 

24 

29 

33.7 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 

67 

56 

66 

65 

68 

75 

40 

37 

57 

70 

70 

73 

76 

57 

70 

65 

62 

47 

50 

55 

65 

70 

47 

58 

67 

64 

35 

31 

44 

50 

55 

53.5 

MIN 

50 

33 

32 

40 

50 

36 

25 

26 

31 

40 

50 

46 

38 

35 

40 

54 

29 

32 

30 

32 

38 

45 

30 

30 

30 

22 

14 

18 

19 

20 

22 

33.5 

WILLIAMSBURG 

MAX 

69 

66 

76 

79 

79 

73 

41 

59 

69 

66 

76 

77 

69 

71 

73 

71 

51 

48 

51 

66 

67 

65 

64 

66 

54 

35 

38 

46 

52 

62 

71 

63.0 

MIN 

51 

35 

36 

64 

64 

36 

29 

23 

41 

57 

61 

55 

62 

43 

54 

50 

31 

41 

36 

31 

48 

32 

24 

41 

28 

16 

23 

25 

24 

23 

27 

38.7 

HILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 

64 

53 

60 

66 

69 

58 

36 

31 

56 

64 

66 

69 

71 

58 

64 

64 

48 

39 

45 

55 

50 

62 

34 

56 

50 

49 

19 

32 

39 

46 

57 

53.0 

MIN 

50 

32 

31 

43 

47 

32 

18 

17 

26 

42 

50 

46 

37 

36 

40 

40 

25 

26 

31 

32 

47 

33 

26 

31 

29 

13 

11 

17 

23 

24 

31 

31.8 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

74 

70 

65 

75 

79 

75 

40 

40 

61 

69 

71 

78 

74 

58 

72 

70 

50 

50 

47 

56 

65 

64 

43 

60 

54 

60 

25 

35 

45 

56 

52 

50.1 

MIN 

51 

35 

36 

43 

59 

40 

26 

27 

32 

47 

59 

52 

45 

39 

40 

67 

31 

33 

38 

36 

49 

42 

30 

32 

34 

19 

16 

16 

23 

23 

25 

36.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DIX  DAM 

WOLF  CHEEK  DAH 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.20 

50 

.15 
25 

.05 
11 

.15 
71 

.13 

102 

.12 

7 

* 
37 

- 

.12 
38 

.17 
45 

.23 
71 

.11 
93 

.13 
36 

.11 
20 

.05 
11 

.11 
29 

.07 
51 

.12 

53 

.04 
9 

* 
15 

16 

.09 
62 

39 

155 

.34 

30 

.18 

20 

* 
20 

* 
10 

* 
20 

* 
12 

38 

.13 
26 

.54 

30 

B3.32 
1226 

See  Rtfsrence  Note*  Following  Station     Index 
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Table? 

bJ> 

JU 

\Nt 

Al 

X 

Al 

SID 

SJ 

NC 

)W 

o 

N 

GI 

\o 

u^ 

[D 

KENTUCKY 
MARCH  1955 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHL/mD  DAD  29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

BENHAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.0 

1.0 

1 

1.0 

T 

T 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.0 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

.1 

T 

.6 
T 

.1 

.4 

.5 
T 

T 
T 

T 
T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

FARUERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 
T 

T 
T 

T 

LONDON  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTB  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 
T 

T 
T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index, 
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STATION  INDEX 


Statio 


ADO 1 SON    OAH    45 

ADOLPHUS    1    N 

ALaANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOUItVILLE 

BARDSTOWN  J. 5.  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  HATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SU6STA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  kfTR  WK5 
BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 
BUHKESVILLE 
CAOii  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  I 

CENTRAL  CITV 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CY^fTHIANA 

CYNTHIANA    2 

DANVILLE 
DAVELLA 
OELPHIA  1  E 
OEMA 
DEWEY  DAM 

01 X  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

DYER 

EDOVVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKMORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGS SURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  PERRY  DAM  SO 
FRANKFORT  LOCK  * 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6EST  LOCK  S 

GLASGOW 
GUSGOW  WKAY 
GLENDALE 
GOLDEN   POND   8   N 
GRANT    DAM   36 

GRAYSON 

GREENSeuRG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  6  SW 

HERNDCN 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HOOGENVILLE  h4AT  PARK 
MOPKINSVILLE 

MYDEN 


IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 

DAM 


LANCASTER 

LAURA 

LEITCMFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 


County 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 
BOYD 

KNOX 

NELSON 
HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 

EDMONSON 

PIKE 
CUMBERLAND 


ADAIR 

BOONE 
WHITLEY 
HARRISON 
HARRISON 

BOYLE 
MARTIN 
PERRY 

KNOTT 
FLOYD 

MERCER 

OHIO 
MUHLENBERG 

BRECKENRIDGE 


FLEMING 
FLEMING 
MADISON 

TENDEN 
FRANKLIN 

SIMPSON 
PIKE 

MENIFEE 

SCOTT 

HENRY 

BARREN 

BARREN 
HARDIN 
TRIGG 
BOONE 

CARTER 

GREEN 

GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 
OHIO 

•ERRY 

'ERfiY 

.EE 

1ENDERS0N 
CHRISTIAN 
FULTON 
GRAVES 

lESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 
BREATHITT 

LETCHER 
JESSAMINE 

LIVINGSTON 

GARRARD 
MARTIN 
GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 


37  16 

38  27 
3«  52 

37  48 

36  51 

37  25 
36  58 
36  51 


38  41 
37  17 
37  55 
36  41 


39  04 
36  50 
38  23 


37  39 

37  48 

37  02 

37  25 

37  45 


7  33 

37  05 
37  13 


36  25 
38  25 

37  54 


37  00 

37  36 
36  54 

38  59 


7  12 

7  03 
37  32 
37  15 
37  15 
37  33 

37  47 
36  44 
36  34 

36  48 

37  49 

37  20 
37  32 

36  51 

37  10 
37  52 

37  53 

37  33 

37  10 
37  58 
37  01 

37  37 
37  45 
37  29 

36  02 

37  21 


85  08 
82  43 
85  33 

32  26 

82  36 

83  53 

85  28 
83  20 


84  IS 

86  26 
86  26 
86  26 
86  26 

84  25 

86  16 
82  35 

85  22 

87  58 
85  21 


84  19 
64  18 
84  17 


82  32 

83  07 
82  4S 


84  16 
88  06 
84  52 


85  55 

65  55 

85  55 
88  00 
84  50 

62  57 
65  30 
65  30 

82  51 
87  12 

87  20 

86  54 

83  12 


69  10 
68  30 

84  43 

62  59 

85  44 
67  30 

63  22 

82  32 

86  17 

83  23 
82  56 

84  38 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NAfMIE  AUXIER 
:.  BARRETT 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 

E.    G.    YOUNG 
C.    C.    tmiTEAKER 
JAMES    H.    MILLER 
JAMES   A.    GROSSMAN 
M>S. LAURA    B.GABBARD 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

CITY  BOWLING  GREEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STINSON  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
,LVA  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  RICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 

CARDINAL  DAIRY 

'.  COLD I RON 
BERTHA  DE  LONG 
GENE  T.  HILTON 
KATTIE  8.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  WILLIAMS 
L.  HUFF 
D.  GIVENS 
NNIE  L.  TARTER 
LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  £.  MORAN 
THOMAS  MC  FADDEN 
FRANK  H.  LAWSON 

.  C.  C.  STAMPER 

MRS.  JEAN  FLEMING 
MAURICE  6. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E,  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 

W.  ATKINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.V  M.  BEAN 
RADIO  STATION  WKAY 
DAVID  W.  BELL 
FISH  i   WLFLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

(LEY  I.  STATEN 


FRANK  STREET 
(.  KEATTS 
NELL  S,  CALVIN 
TVA-679 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 

FLOYD  G.  R0B8INS 
MRS.  MAE  JETT 
HOBART  I SON 
HUGH  J.  CARROLL 
TVA-379-A 

KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELDS 
GEORGE  D.  LITSEV 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F.  HANKLA 
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.3 

E3 
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A 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

84  3  5 

560 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

38  26 

84  68 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

37  51 

84  02 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

c 

LONDON  3  SW 

4893 

LAUREL 

37  06 

84  08 

1217 

MID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

LONDON  CAA  AP 

4898 

LAUREL 

37  05 

84  05 

1191 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

36  07 

82  37 

564 

6A 

JULIUS  M.  RANKIN 

C 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

36  07 

82  36 

586 

6A 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

4949 

JEFFERSON 

36  14 

462 

6P 

LOUISVILLE  G  6  E  CO 

2  3  5     C 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

86  40 

558 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

36  11 

85  44 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

36  17 

85  48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

88  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE 

2  3  5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

738 

MID 

WILLARD  E,  FOSTER 

C 

MAOISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

43  5 

5P 

HOMER  WELBORN,  JR. 

2  3  5     C 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

800 

5P 

6P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5   7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

850 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  3  5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

86  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

36  42 

88  36 

364 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

38  38 

83  42 

515 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7  C 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

84  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  W.  MORAN 

3 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

84  16 

654 

MID 

EDWARD  C.  GIFFORD 

C 

MIDDLES80R0 

5389 

BELL 

36  37 

63  43 

5P 

LON  L.  HERRELL 

2  3  5   7 

MI0DLES80R0  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

36  38 

83  43 

1130 

MID 

CITY  OF  MIODLESBORO 

C 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

33  09 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

HILLERSBURG 

5*30 

BOURBON 

38  18 

84  09 

- 

MID 

DAVID  C.  BAILEY 

C 

MILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

588 

7A 

OVA  M,  LAWLER 

3 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

84  50 

960 

7A 

ALVIN  L.  BERTRAM 

3 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

36  11 

83  26 

770 

H.  C.  HAGGAN 

C 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

83  56 

930 

5P 

6P 

FRED  CARTMILL 

2  3  6 

MUNFORDVILLE 

5684 

HART 

37  16 

85  63 

636 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

3       C 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5    7 

OLIVE  HILL 

6012 

CARTER 

38  18 

83  11 

752 

ERIE  SCHOOL 

C 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

380 

8A 

ART  D.  WILLIAMS 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

84  18 

512 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  0.    CLARK 

2  3  5   7 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  06 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACK EN 

37  04 

66  46 

398 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

PADUCAH 

6116 

MC  CRACKEN 

37  06 

68  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

68  35 

MID 

CITY  OF  PADUCAH 

C 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

3 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

32  31 

686 

5P 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

PI NEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

999 

3 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

37  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

63  57 

634 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

R I CHMONO 

6805 

MADISON 

37  44 

84  18 

1085 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3  5 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

37  13 

86  54 

401 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

364 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

590 

6P 

7A 

WM.  B.  PORTER 

2  3  5 

RUSSELLVILLE  SU8STA 

7054 

LOGAN 

36  50 

86  54 

576 

TVA-683 

3 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

38  23 

84  33 

913 

HID 

STANLEY  WILSON 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

a 

37  42 

66  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  MARY  8.  BUTZ 

2  3  6    7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

8 

37  36 

86  21 

730 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

C 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

37  65 

34  49 

520 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  46 

83  05 

859 

MID 

STANLEY  GARDNER 

C 

SLAYERSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37  44 

83  03 

920 

FORREST  C.  WILLIS 

3 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  5   7 

SE8REE 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

348 

GILBERT  I.  ASHBY 

3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

66  47 

355 

7A 

TVA-709 

3       C 

SHELBYVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

38  13 

65  16 

825 

6P 

MRS. WILLIE  S.  BATTA 

2  3  5 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULL IT 

38  00 

85  44 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

3 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

38  20 

85  16 

862 

MID 

F.  W.  SIMPSON 

C 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

2 

37  06 

84  37 

1050 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

738 

WM.  H.  COATLEY 

3 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

84  29 

1420 

7A 

MRS.  ALICE  N,  BALL 

3       C 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  53 

85  43 

_ 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

2  3  6 

SUWER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

65  40 

7A 

TVA-684 

3 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

65  09 

692 

MID 

R.  C.  OEOMAN 

C 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

38  02 

85  21 

489 

DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

85  41 

699 

MID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

C 

TOMPKINSVILLE  2 

8065 

MONROE 

36  42 

66  41 

900 

7A 

ORVILLE  F.  HALL 

3 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

8144 

TRIGG 

36  46 

88  05 

390 

7A 

TVA-660 

3 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

38  02 

34  61 

624 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37  46 

37  67 

358 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE 

37  51 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VAN  BUB EN 

8250 

ANDERSON 

37  58 

85  10 

560 

7A 

«S.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCeeURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

38  39 

525 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WAYNESBURG  6  E 

6466 

LINCOLN 

37  22 

84  34 

1Z15 

7A 

FRANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6551 

MORGAN 

37  66 

83  15 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

WEST PORT 

9667 

OLDHAM 

}8  29 

85  29 

475 

7A 

3E0RGE  T.  JOHNSTON 

WILLIAMSBURG 

6706 

WHITLEY 

36  44 

64  10 

«80 

6P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

2  3  5 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

8714 

GRANT 

38  38 

84  38 

914 

7A 

7A 

HENRY  NORTHCuTT 

2  3  5    7 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  36 

83  50 

649 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

6807 

RUSSELL 

36  52 

B5  09 

585 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

BUTLER 

37  11 

86  38 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 
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Tbe  four  digit  Identlf ICKtlon  nuaber*  In  tbe  Index  auuber  column  of  the  statlOD  Ind 
Plgiires  KDd  letters  follovlng  tbe  Bt&tion  aaae,  such  as  12  3SV,  Indicate  distance  1 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  Id  local  standard  time. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  is  the  June  and  December  Issues  o 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  sooths  w 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  a 
Its  used  In  this  bulletin  are:   temperatu 
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:  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  i 
■lies  and  direction  from  tbe  post  office. 


of  numbers  within  a  state. 


Ulli 


tin. 


■e   carried  in  tbe  June  Issue  of  tbls  bulletin. 

tber  nlssing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

.  'F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  Movement 


I  slles.   Degree  days 


Evaporation  Is  measured  in  the  st&ndard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlmmeter  unless  otherwise  8h< 
Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  begionlog  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observat 

ime  fo 


by  footnote  following  Table  6. 


observation  tlse. 


Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observa 
Table  7  means  tbe  water  equivalent  of  si 
taken  from  different  points  for  success 


except  Weather  Bureau 
on  the  ground.  It  is  measured  at  s 
observations;  consequently  occasion 


and  CAA  stations.  For  these  stations  : 
lected  stations  when  the  depth  of  snow 
1  drifting  and  other  causes  of  local  v, 


DOW  on  ground  values  are  a 
on  the  ground  is  two  Incbei 
rlablllty  In  the  soowpack  : 


A.M.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  B.S-T. 

WTR  BQUIV  In 

ire.   Water  equivalent  samples  art 

;  necessarily 

in  apparent  Inconsistencies  in  tl 

le  record. 

Station  Index.   No  record  in  Tables  2  i 


5  is  indicated  by 
to  No.  of  Days  .10  i 


more  effective  Januar 


1954. 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7 

4-  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  In  following  aeasureaent ,  time  distribution  unknown. 

O  Data  in  the  coltimn  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  tbe  Station  Index  tbe  letter  "C"  indicatei 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  sore  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  tbls  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  f< 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amotints  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  frow  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  prevloiis  sonth. 


recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 


full  month. 
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KENTUCKY  -  APRIL  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Unusual  warmth  and  near-average  precipitation 
characterized  April's  weather. 

Prolonged  periods  of  unseasonable  warmth 
resulted  in  a  state  average  of  60.6°  which 
has  been  exceeded  only  twice  in  April  in  the 
history  of  Kentucky  weather  records  dating 
back  to  1889.   Only  April  1954  and  April  1896 
were  warmer  than  this  month.   Temperature 
extremes  during  the  month  were  not  particu- 
larly noteworthy,  being  23°  at  three  stations 
on  the  8th  and  92°  at  Pikeville  on  the  18th. 
Both  these  values  have  been  surpassed  numerous 
times  in  past  years.   Of  note,  however,  is 
the  fact  that  all  stations  for  which  normals 
are  computed  reported  positive  departures, 
ranging  from  +1.6°  at  Frankfort  Lock  4  to 
+6.8°  at  Mount  Sterling. 

Precipitation  for  the  state  as  a  whole  aver- 
aged about  one-quarter  of  an  inch  below  nor- 
mal but  distribution  varied  considerably, 
ranging  from  averages  of  2.86  inches  in  the 
Eastern  Division  to  5.59  inches  in  the  West- 
ern Division.   Along  the  same  general  geo- 
graphic pattern,  monthly  amounts  ranged  from 
1.58  inches  at  Lancaster  to  8.10  inches  at 
Murray.   The  greatest  daily  amount  was  3.21 
inches  at  Mayfield  Sub-Station  on  the  23rd. 

Average  cloudiness  during  the  month  was 
slightly  above  normal  but  the  percentage  of 
possible  sunshine  varied  from  moderately  above 
normal  in  the  central  and  extreme  western 
areas  to  about  average  elsewhere. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  six  days  of  the  month  were  unsea- 
sonably warm  under  the  influence  of  abundant 
sunshine  and  warm  air  circulated  over  the 
state  by  passing  disturbances.   Light  rains 
fell  in  western  areas  on  the  2nd.   General 
light  to  moderate  rains  and  thunderstorms 
attended  the  passage  of  a  slow-moving  frontal 
zone  on  the  5th-6th. 

Fresh  Canadian  air  moved  in  behind  the  front, 
lowering  temperatures  sharply  on  the  7th  and 
8th,  followed  by  moderation  to  seasonable 
levels  on  the  9th. 

Another  unusually  warm  period  began  on  the 
10th  and  persisted  generally  until  the  24th 
under  the  influence  of  mostly  Tropical  air 
masses  drawn  northward  by  the  recurring  pas- 
sage of  low  pressure  systems.   This  period 
was  marked  by  niunerous  thunderstorms  and 
mostly  light  to  moderate  rains  which  occurred 
generally  during  the  10th  to  14th  and  the 
20th  to  25th  while  disturbances  passed  over 
or  near  the  state.   Thunderstorms  were  par- 
ticularly violent  on  the  23rd-24th  and  were 
attended  by  heavy  rains  in  the  western  half 
of  the  state. 


Cooler  air  invaded  Kentucky  on  the  25th, 
bringing  a  pronounced  change  to  below  normal 
temperatures  and  dry  weather  which  continued 
through  the  remainder  of  the  month  with  some 
warming  the  last  two  days. 

WEATHER  EFFECTS 

Farm  work  and  growth  of  vegetation  were  near 
the  average  stages  of  progress  by  the  end  of 
the  month.   Field  work  was  delayed  by  wet  soil 
in  some  lower  Ohio  River  and  Mississippi  River 
counties  while  other  counties  were  beginning 
to  need  rain.   Central  counties  which  were 
seriously  lacking  in  subsoil  moisture  at  this 
time  last  year  were  much  improved  in  that 
respect,  despite  drier  surface  conditions 
than  last  Spring.   Clay  and  clay  loam  soils 
have  hardened,  resulting  in  many  poorly  pre- 
pared seed  beds  as  revealed  by  plowing  late 
in  the  month  which  turned  up  large  clods 
difficult  to  pulverize. 

Tobacco  plant  beds  were  late,  due  to  the 
March  freeze,  but  were  coming  along  fast  at 
the  end  of  April.   Small  grains  made  good 
growth  where  not  too  severely  damaged  by  the 
freeze,  but  some  acreages  that  were  too  far 
advanced  when  frozen  may  be  plowed  under. 
Pastures  and  hay  crops  have  made  remarkable 
recovery  from  the  freeze .   Freeze  damage  to 
strawberries  was  much  less  than  expected 
earlier,  later  evidence  revealing  that  only 
the  blooms  out  at  that  time  were  killed.   The 
crop  had  recovered  rapidly  and  the  expected 
yield  of  70  crates  per  acre  far  surpasses  30 
crates  last  year  and  the  five-year  average 
of  56  crates. 

In  the  Louisville  area  the  water-table  trend 
was  downward,  according  to  the  U.  S.  Geologi- 
cal Survey. 

DESTRUCTIVE  STORMS 


Severe  storm  damage  duri 
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FLOODS 

The  Ohio  River  and  the  lower  reaches  of  its 
tributaries  in  Kentucky  were  above  flood  stages 
and  falling  generally  at  the  beginning  of 
April,  mostly  dropping  below  flood  levels  by 
the  8th.   It  was  reported  that  no  additional 
damages  resulted  from  the  high  water  in  April, 
heavy  damages  having  occurred  in  March. 
J.  E.  Stork 
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.0 

0 
0 
0 

0 
0 

8 
7 
7 
10 
9 

3 
3 

4 
1 
2 

1 

0 

1 
1 
1 

DIVISION 

60.3 

3.24 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  2« 

BARBOURVILLE 

eAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

AM 

AM 

74.8 
76.5 
71.8 
72.1 
72.3 

47.0 
45.6 
43.2 
42.9 
47.1 

60.9 
61.1 
57.5 
67.6 
59.7 

5.5 
3.7 

91 
90 
87 
87 
89 

19 
18 
19 
20 
18 

28 
26 
27 
26 
26 

3 

8 
1 

1  + 
8 

152 
144 
236 
240 
175 

2 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
5 
5 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.26 

3.81 
3.19 
4.17 
2.00 

-  1.33 

-  1.79 

.57 
,78 
,60 
,71 
,48 

22 
24 
6 
25 
24 

-.0 
.0 
.0 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 

8 
13 

6 

2 

2 
2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FALMOUTH 
FARMERS 
GRAYSON 

AM 
AM 

71. OM 

73.5 

73.0 

74.5 

74.0 

43. 9M 

43.2 

45.1 

44.6 

44.4 

57. 5M 

68.4 

59.1 

69.6 

59.2 

5.2 

86 
89 
87 
88 
89 

19 
19 
18 

18 
18  + 

23 
24 
26 
23 
24 

8 
8 
8 
8 
8 

158 
214 
187 
179 

191 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
6 

4 
3 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

2.85 
2.23 

3.45 
2.27 
2.59 

-  .26 

-  1.66 

.66 
.45 
.81 
.67 
.58 

21 

12+ 

24 

24 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
8 
8 

1 
0 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 

MANCHESTER  >,   SE 

R 

AM 

75.9 
74.1 
75.3 
72.2 

76.5 

44,4 
42.4 
44.5 
46.2 
43.7 

60.2 
58.3 
59.9 
69.2 
59.6 

4,9 

89 
91 
90 
88 
90 

18 
19 
18 
18 
18 

28 
24 
26 
27 
25 

1 
8 
1 
8 
8 

167 
221 
171 
192 
169 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 
3 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.05 
3.88 

2.49 
3.30 
3.38 

-  1.76 

.55 
.71 
•  56 
.80 
.75 

24 
26 
24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
6 
9 
9 

1 
2 
1 
1 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 

AM 
AM 

70,4 
75.9 
73.9 
76.3 
71.5 

42.6 
45.4 
48.3 
48.2 
46.8 

56.5 
60.7 
61.1 
62.3 
59.2 

2.4 
3.8 
6.8 
5,6 

3.1 

88 
88 
90 
92 
88 

19 

17  + 
18 
18 
19  • 

27 
27 
27 
29 
26 

8+ 

1 

8 

8 

8 

265 

149 
142 
125 
205 

0 
0 

1 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
1 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

2.54 
3.86 
2.32 
3.09 
2.11 

-  1.13 

-  ,62 

-  1.80 

-  .51 

-  1.52 

.62 

•  91 
,62 
,70 
.71 

12 
6 
24 
24 
24 

.0 

T 

.0 

T 
.0 

0 
T 
0 
0 
0 

6 

5 

11 

6 

9 

7 

3 
3 
2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

AM 

72.0 

73.5 

46.8 
39.8 

59.4 
56.7 

86 
90 

19 
19 

27 
24 

8 

1 

183 
263 

0 

1 

0 
0 

2 
6 

0 

0 

2.49 
2.58 

-  1.37 

.88 
.63 

12 

12 

.0 
.0 

0 
0 

9 

7 

2 

1 

0 

0 

DIVISION 

59.3 

2.86 

T 

STATE 

60,6 

4,3 

3.66 

-   .28 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


ADDISON  DAM  4.3 
AOOLPHUS  1  N 
ALBANY 

ALLEN 
ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
8AR0ST0WN  S  -J  PREP  SCM 
BAXTER 

BEAVER  0AM 

6ENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SU8STA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  0AM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  A 
BUROINE  2  NE 

BURKESVlLLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  I 
CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DELPHI  A  1  E 
OEMA 
DEWEY  DAM 

OIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

OUNNVILLE 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 
FRANKFORT  LOCK  *. 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FREEBURN 


HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  £ 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

MYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    I 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        I 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 


MAYFIELD  SUBSTA 
MAYFIELO  2  S 
MAYSVILLE  DA 
MC  KEE 
MIOOLESflORO 


33 


MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSaORO  2  w 

OWENSBORO  DAM  46 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
ftUMSEY  LOCK  2 


FRENCHBURG 

2.S8 

GEORGETOWN  WATER 

WORKS 

3>00 

GEST  LOCK  3 

3.6« 

GLASGOW 

3>2« 

GLASGOW  WKAY 

3«37 

GLENDALE 

2i31 

GOLOEN  POND  8  N 

5.71 

GRANT  DAM  38 

2.92 

GRAYSON 

2.59 

GREENSBURG 

2.36 

GREENSBURG  HIWAY 

61 

BR 

1.69 

GREENUP  DAM  30 

3.78 

GREENVILLE  2  w 

3.AA 

MARTFORO  6  NW 

3.48 

HAZARD  WATER  WORKS 

3.27 

2.26 
3.81 
2.36 
3.19 


Day  of  month 


3.45 
2.27 
1.96 


2.05 
6.54 
6.46 
5.92 


3.47 
2.49 
3.87 


RECORD   MISSING 


8.10 
5.92 
2.79 
6*65 
6.67 


•  15 
.19 

.05 
.01 

.27 

.19 

.16 

.17 

T 

.03 

.02 
.18 

T 

.06 

r 

.26 

r 

.07 
.01 

.03 

r 

•  20 

r 

r 

18 
05 
15 

.08 

•  04 

05 

•  03 

.05 

03 

.15 

.20 

19 
10 

.11 

14 
07 

.15 

.03 

T 

13       14       15 


19      20      21 


22      23      24 


.10  2 

•  02 

.95 

•  27 

.50 

•  48 

28 

.10 

•  37 

03 

1.43 

•  70 

25      26      27 


•04    1,53       ,17 


1^30    I^IO 


2^15      ^84    l^Ol 


28      29      30 


Se«  Reference  Notes  Following  StatioD  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


19      20      21 


25      26      27 


28      29      30 


RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUSSTA 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 


SCOTTSVILLE 

3i96 

SEBREE 

6*25 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

5.66 

SHELBVVILLE  2  w 

4.42 

SHEPHERDSVILLE 

4.30 

SOMERSET  1  N 

2.92 

SPRINGFIELD 

2.35 

STEARNS 

3.59 

SUMMER  SMAOE 

4.07 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

4.47 

TAYLORSVILLE 

2.60 

TOMPKINSVILLE  2 

3.99 

TORKEir  CREEK  SCHOOL 

7.60 

TYRONE  LOCK  5 

2.03 

UNIONTOWN  DAM  49 

4.43 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.92 

VANBUREN 

3. IB 

VANCE8URG  DAM  32 

2.49 

WAVNESBURG  6  E 

2.34 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.58 

WESTPORT 

3.42 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

3.76 

WILLOW  LOCK  13 

2.81 

WOLF  CREEK  DAM 

3.82 

WOODBURY  LOCK  4 


RECORD  MISSING 


1.24 
.03 
1.27 


T  1.40 
.07  .57 
•08    1.28 


)  Notes  Following  Sialion  Index 
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m 


Tabl.  5 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
APRIL  1955 

Day  Oi  Month 

1 

Station 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

72 

67 
43 

68 

37 

69 

41 

81 
61 

71 
52 

53 

34 

60 
25 

72 

31 

76 

39 

72 

54 

82 
50 

76 
59 

59 
56 

69 

45 

81 
45 

81 
54 

85 
54 

85 
65 

79 
54 

74 
56 

75 
49 

69 
54 

70 
54 

55 
46 

67 

48 

62 

39 

69 

38 

76 
45 

75 
45 

72.0 
46.6 

ASHLANO  DAM  29 

MAX 
MIN 

76 
30 

76 
37 

72 
42 

65 
34 

78 
46 

68 
65 

68 
40 

68 
28 

76 
32 

81 
38 

72 
50 

79 
52 

83 
55 

69 
57 

69 
56 

78 
44 

81 
52 

90 

47 

91 
61 

85 
55 

77 
60 

80 
53 

76 
51 

75 
60 

71 
49 

58 
50 

58 

49 

70 
40 

77 
42 

78 
45 

74.8 
47.0 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

74 
29 

74 
41 

72 

44 

78 
31 

78 
48 

72 

54 

65 
45 

55 
26 

71 
31 

79 
35 

78 

54 

83 
46 

80 
58 

73 
56 

77 
44 

78 

42 

87 
46 

90 
50 

89 
58 

86 

52 

79 
53 

83 
49 

78 

55 

79 
57 

75 
47 

53 
48 

66 
49 

75 
37 

78 
39 

78 
44 

76.5 
45.6 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

72 
33 

67 
50 

71 

48 

71 

44 

77 
55 

74 
54 

61 

34 

63 
26 

77 
38 

78 

45 

74 

54 

83 

58 

74 
62 

72 
67 

77 
46 

86 
50 

81 
52 

88 
54 

85 
65 

SI 
57 

75 
56 

77 
48 

75 
58 

73 

57 

59 
46 

66 
46 

65 

39 

71 
39 

77 
48 

75 
50 

74.2 
49.0 

BAXTER 

MAX 

MIN 

66 

27 

72 
29 

64 
39 

70 

33 

75 
33 

57 
49 

64 

44 

55 
29 

64 
29 

74 
32 

78 

47 

73 
44 

80 
45 

75 
55 

68 

44 

^5 
42 

85 

45 

86 

49 

87 
57 

85 
52 

84 
52 

69 
52 

78 
52 

75 

55 

75 
49 

50 
48 

52 

47 

60 
38 

72 
38 

75 
40 

71.8 
43.2 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

73 
38 

66 
52 

75 
40 

77 
46 

85 

58 

80 
52 

37 

64 
28 

75 
32 

75 
41 

72 

55 

83 
65 

74 
50 

70 
55 

75 
47 

88 
49 

87 
54 

88 
60 

86 
64 

79 
52 

76 
56 

80 
48 

79 
56 

74 
53 

56 

48 

69 

44 

70 
44 

74 
53 

81 
47 

81 
49 

75.8 
49.4 

BENHAM 

MAX 
MIN 

66 
26 

74 
29 

68 
34 

70 
26 

76 
36 

70 
55 

63 

43 

54 
27 

65 

30 

75 
35 

78 
41 

75 
45 

81 
59 

77 
59 

69 
43 

76 

41 

84 

43 

84 
45 

84 
59 

87 

54 

84 
61 

72 
50 

78 

61 

76 
52 

77 
48 

50 
46 

49 
46 

56 
35 

69 

37 

74 
40 

72.1 
42.9 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

74 
34 

65 
42 

65 
46 

73 
42 

72 
53 

56 

61 

54 
40 

61 
26 

75 
35 

79 
37 

74 

55 

84 
57 

76 
67 

72 
56 

72 

54 

81 
42 

81 
43 

89 
47 

86 

58 

82 
52 

59 
57 

78 
52 

75 
55 

75 
57 

5S 
46 

55 

47 

61 
39 

69 

39 

75 
43 

74 
50 

72.3 
47.1 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
38 

51 
43 

74 
40 

80 
43 

78 
57 

67 

48 

57 
38 

61 
30 

73 
34 

74 
44 

70 
55 

81 
56 

71 
59 

70 
52 

78 
49 

86 
46 

90 

54 

87 
57 

S3 
61 

79 
60 

75 
56 

S3 
52 

78  ■ 
60 

72 
52 

55 
50 

71 
47 

59 

40 

73 
43 

80 
47 

79 
51 

74.2 
48.7 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

71 
35 

69 

38 

71 
39 

77 
44 

72 

59 

71 
53 

60 
37 

63 
27 

74 
35 

77 
42 

71 
56 

81 
56 

74 
50 

68 
58 

74 
51 

84 
47 

85 
53 

86 
58 

82 
53 

79 
60 

75 
56 

78 
48 

76 
59 

76 
58 

65 
47 

56 
48 

65 
39 

75 
42 

75 
48 

76 
51 

73.9 
48.9 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

71 
31 

68 

39 

55 

44 

65 
38 

79 

49 

74 
52 

64 

40 

61 
25 

70 
32 

74 
38 

73 
55 

79 
52 

78 
60 

72 
58 

65 
50 

78 

43 

78 
53 

84 
52 

S3 
52 

82 

57 

76 
58 

76 
49 

70 
64 

71 
58 

63 

47 

65 
48 

63 

41 

69 

40 

76 
45 

74 
48 

72.2 

47.3 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

75 
29 

69 

43 

70 
39 

72 
40 

81 
48 

75 
52 

60 
32 

64 
23 

75 
28 

78 
35 

75 
55 

84 
62 

78 

58 

72 

61 

75 
45 

85 
42 

83 
55 

89 
54 

86 

55 

82 

53 

77 
55 

78 

44 

78 
58 

72 
58 

61 

45 

67 
48 

57 
36 

72 
36 

77 
42 

77 
45 

75.2 
46.2 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
42 

71 
46 

66 

44 

61 
37 

79 
50 

66 

45 

47 
30 

59 
26 

69 

38 

75 
42 

70 
53 

77 
52 

75 
60 

66 

54 

63 
50 

76 

47 

77 
58 

S3 

51 

81 
65 

76 
60 

73 

54 

74 
52 

53 

57 

70 
52 

52 
46 

59 
45 

63 
38 

72 
40 

77 
47 

74 
50 

69.5 
47.7 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

65 
27 

72 
35 

68 
38 

67 
33 

68 

45 

75 
52 

58 

41 

62 

23 

60 
30 

71 
35 

78 
53 

72 
50 

81 
57 

72 
55 

58 
48 

67 
41 

77 
42 

79 
44 

86 
53 

83 
53 

80 
56 

71 

74 
53 

66 
60 

72 

47 

68 

37 

62 
35 

70 
40 

75 
46 

71.0 
43.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

66 

35 

74 
42 

61 
46 

67 
37 

73 
42 

72 

51 

67 
39 

53 
27 

62 

35 

74 
44 

78 
50 

73 
53 

82 
58 

70 
55 

69 

53 

73 
46 

82 

50 

83 
51 

87 
59 

84 
61 

80 
57 

73 
51 

79 
56 

73 
62 

72 
41 

50 

41 

52 

39 

62 
39 

70 
40 

74 
47 

71.5 
46.5 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

68 
27 

76 
29 

74 
38 

59 
31 

72 
31 

74 
44 

67 
46 

64 
24 

63 

25 

78 
36 

79 
45 

73 
45 

83 
46 

79 
56 

70 
52 

75 
40 

S3 
45 

85 
47 

89 

47 

88 
52 

85 
54 

78 
56 

80 
52 

75 
54 

76 
52 

56 

50 

53 
49 

56 
43 

70 
39 

75 
38 

73.5 
43.2 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

72 

37 

65 
45 

66 
46 

70 
39 

75 
51 

71 
51 

55 

37 

50 

28 

73 
36 

77 
44 

75 
54 

82 
53 

71 
58 

69 
56 

71 
61 

80 
46 

80 
55 

87 
54 

84 
61 

82 
60 

75 
57 

76 
51 

73 
55 

72 

58 

59 
46 

52 
47 

60 

41 

68 
40 

73 
48 

73 
52 

72.2 
46.6 

FALMOUTH 

MAX 

MIN 

75 
28 

69 

31 

66 

42 

55 

34 

79 

48 

70 
53 

59 

41 

63 

26 

76 
31 

78 
36 

77 
52 

82 
51 

77 
56 

72 
53 

70 
48 

77 
42 

79 
50 

87 
46 

85 
59 

83 
50 

75 
57 

76 

47 

70 
53 

74 
59 

65 

47 

58 
49 

60 
38 

72 
37 

76 
40 

75 
46 

73.0 
45.1 

FARMERS 

MAX 
MIN 

73 
28 

71 
35 

68 
37 

68 
37 

74 
44 

74 
53 

67 

43 

61 
23 

74 
29 

80 
34 

78 
50 

84 

50 

83 
52 

71 
54 

58 
53 

81 
41 

82 

47 

88 

45 

87 

59 

85 
52 

79 
54 

78 
46 

75 
52 

75 
59 

74 
48 

55 

49 

60 

48 

73 
35 

74 
38 

75 
44 

74.5 
44.5 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

70 
33 

53 
50 

76 
42 

81 
52 

79 
60 

75 
62 

56 
41 

61 
34 

74 
37 

71 
44 

71 
56 

80 
59 

76 

58 

73 
53 

74 
49 

87 
56 

79 
58 

85 
64 

83 
69 

77 
62 

76 
57 

76 

57 

81 

57 

75 
55 

64 
50 

67 
46 

73 
50 

75 
47 

77 
54 

74 
51 

74.3 
51.6 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

65 

30 

73 
30 

55 
39 

67 
38 

65 
39 

76 
49 

70 
39 

62 
26 

62 
26 

74 
31 

75 
37 

71 
60 

81 
60 

75 
68 

69 

50 

70 
40 

79 

44 

80 
44 

86 

50 

84 
54 

80 
56 

75 

48 

75 
48 

69 

55 

73 
48 

52 

47 

65 

40 

62 

40 

68 

45 

77 
45 

71.2 
43.2 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

71 
•35 

62 
52 

71 
40 

77 
46 

74 
62 

72 
55 

62 

37 

61 
29 

73 
36 

72 
42 

71 
55 

82 
55 

73 
61 

69 

57 

74 
41 

83 

47 

85 
51 

85 

58 

82 
58 

78 
58 

74 
56 

81 

48 

78 
59 

78 
52 

69 

48 

67 
49 

55 

42 

73 
44 

76 
46 

75 
51 

73.9 
49.0 

GOLDEN  POND  6  N 

MAX 
MIN 

71 
32 

58 

44 

75 
40 

82 
62 

84 
53 

82 
53 

62 

39 

64 
32 

75 
33 

73 
43 

71 
56 

80 
65 

75 
58 

76 
51 

78 
45 

86 

47 

87 
55 

87 

57 

82 
69 

81 
64 

79 
55 

83 
50 

82 

61 

75 
56 

62 
51 

68 
49 

74 
41 

79 
46 

79 
62 

77 
51 

76.6 
50.0 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

74 
28 

77 
35 

68 
38 

57 

31 

75 
40 

69 

55 

64 

40 

63 
24 

76 
29 

80 
35 

72 
47 

84 
51 

81 
50 

67 
56 

58 
64 

80 
42 

85 
47 

89 

44 

89 
58 

85 
53 

78 

57 

79 
47 

67 
61 

75 
57 

70 
49 

56 

50 

58 

48 

71 
36 

76 
36 

77       74.0 
44        44*4 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

70 
31 

76 
37 

63 

40 

74 
40 

77 
50 

75 
55 

70 
36 

68 

27 

64 

32 

75 
38 

80 
50 

73 
52 

84 
60 

75 
54 

70 
48 

77 

43 

86 

49 

86 

54 

88 

68 

84 
54 

SI 

57 

75 
48 

60 
55 

79 
58 

74 
49 

53 
49 

56 

38 

67 
39 

74 
45 

76 
46 

74.4 
46.4 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

70 
36 

65 

50 

74 
40 

78 
48 

84 
59 

82 
52 

58 
35 

63 
28 

74 
36 

72 
41 

70 
55 

80 
66 

73 
58 

71 
52 

75 
46 

86 
47 

85 
57 

87 
59 

83 
66 

79 
69 

75 
56 

80 
51 

80 
58 

76 
55 

59 
48 

67 
44 

71 
42 

75 
42 

77 
46 

75 
48 

74.8 
49.0 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

75 
28 

72 
36 

70 
38 

72 

31 

72 

43 

74 
50 

67 
45 

66 
36 

77 
31 

82 
34 

75 
60 

82 
46 

82 
61 

59 
64 

75 
46 

85 
42 

85 
45 

89 
46 

87 
54 

86 
52 

79 
52 

81 
46 

31 
53 

78 
58 

76 
49 

54 
49 

52 

49 

72 
36 

76 
39 

77 
44 

75.9 
44.4 

HENDERSON  <>  SW 

MAX 
MIN 

70 
40 

68 
51 

73 
42 

77 
45 

82 
55 

72 
50 

58 
38 

53 

31 

71 
36 

72 

41 

71 
55 

79 
57 

74 
58 

68 

50 

74 
47 

85 
54 

81 
58 

84 

56 

81 
66 

71 
60 

75 
55 

74 
56 

77 
55 

71 
56 

59 

47 

66 
45 

70 
47 

73 
46 

80 
51 

78 
45 

73.3 
49.7 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

70 
40 

62 

50 

69 

40 

75 
50 

79 
55 

85 

54 

66 

41 

63 

36 

65 

37 

71 
41 

62 
53 

72 
58 

71 
59 

73 
52 

70 
49 

80 
59 

85 
54 

85 
58 

86 
63 

79 
64 

73 
56 

75 
58 

84 
62 

78 
60 

69 

53 

66 

49 

75 
46 

72 
54 

78 
55 

82 

54 

74.0 
52.0 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

69 
26 

78 
30 

74 
38 

73 
30 

73 
39 

74 
43 

65 
44 

51 
24 

64 
28 

7 
23 

83 

51 

74 
43 

84 
52 

80 
53 

68 

45 

78 
42 

85 

43 

89 
46 

91 
56 

89 
50 

87 
50 

73 
49 

60 
50 

74 
53 

78 
48 

51 
48 

52 

47 

56 
35 

72 

35 

76 
42 

74.1 
42.4 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

69 

38 

69 
43 

66 

39 

74 
44 

79 
53 

85 
52 

58 
36 

60 
32 

64 
36 

72 

46 

59 
53 

72 
52 

79 
67 

73 
50 

71 
47 

79 
49 

89 
50 

86 
56 

89 
61 

86 
63 

77 
56 

75 
49 

62 
55 

SO 
59 

66 

49 

55 

42 

70 
45 

74 
43 

76 
50 

61 
52 

74.6 
48.6 

INEZ 

MAX 
MIN 

76 
26 

77 
34 

70 
35 

72 
29 

75 
36 

70 
53 

68 
39 

62 

33 

78 
28 

82 
33 

76 
47 

84 
46 

81 

49 

73 
52 

70 
50 

84 
43 

87 
54 

90 
50 

89 

63 

87 
51 

79 
55 

81 

56 

76 
52 

75 
60 

66 

50 

53 
50 

59- 
48 

72 
37 

73 
47 

75 
49 

75.3 
44.5 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

72 
36 

66 

50 

71 
40 

73 
44 

84 
55 

72 
52 

59 

37 

63 

27 

74 
33 

76 
42 

71 
56 

83 
55 

72 

51 

69 
56 

75 

48 

84 
50 

84 
60 

86 

57 

83 
65 

82 

63 

77 
56 

76 
50 

73 
59 

73 
54 

56 

47 

70 
46 

67 

43 

73 
41 

78 
48 

78 
49 

74.0 
49.3 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

73 
36 

62 

49 

76 
44 

78 
43 

83 
56 

74 
54 

60 

37 

66 

28 

76 
34 

78 
43 

73 
55 

82 

54 

72 
61 

71 
51 

49 

86 

49 

87 
58 

88 
69 

86 
65 

80 
50 

77 
56 

80 
62 

79 
59 

74 
66 

56 

47 

75 
45 

70 
43 

75 
43 

81 
50 

80 
50 

75.7 
49.5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
41 

63 

47 

65 

42 

65 

38 

71 

48 

67 

45 

52 
30 

60 

27 

72 
42 

75 
48 

72 
52 

82 
53 

72 
58 

68 
53 

58 
50 

81 
46 

81 
58 

86 
52 

84 
56 

80 
57 

72 

55 

75 
52 

69 

57 

71 
50 

50 
46 

51 
43 

60 

40 

67 
40 

75 
48 

75 

50 

70.4 
47.5 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
30 

63 

44 

70 
38 

76 
41 

59 
52 

66 

51 

55 
33 

63 
27 

74 
32 

77  ' 
39 

73 
50 

80 
47 

68 
56 

59 

55 

74 
46 

82 
42 

86 
50 

88 
53 

85 
61 

82 
55 

69 

54 

81 
48 

77 
67 

75 
53 

53 

47 

53 

47 

54 
46 

71 

40 

75 
43 

76 
46 

72.2 
46.2 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

76 
41 

70 
62 

71 
50 

72 
46 

85 
55 

74 
55 

56 

44 

64 
32 

76 
36 

79 
47 

70 
51 

S3 
53 

77 
61 

72 
59 

73 
53 

86 

50 

82 
65 

88 
59 

86 

70 

82 
54 

77 
59 

77 
56 

75 
58 

73 
58 

60 
48 

69 

51 

67 
47 

74 
47 

80 
55 

79       75.2 
54      1  52.5 

LOUISVILLE  HB  AP 

MAX 
MIN 

72 

38 

68 
49 

71 
47 

71 
43 

83 
54 

68 

48 

54 
35 

63 

30 

74 
38 

77 
45 

73 
55 

82 

54 

75 
51 

69 

58 

72 
52 

84 
49 

82 

63 

87 
57 

85 

64 

79 
62 

75 
57 

76 

54 

70 
58 

71 
51 

53 
47 

57 
50 

65 
45 

74 
44 

78 
62 

77       73.2 
52      1  50.4 

UOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

61 

38 

65 

50 

77 
38 

79 
49 

81 
55 

74 
61 

61 
35 

62 

30 

74 
34 

67 
43 

70 
57 

76 
57 

75 
59 

72 
52 

79 
48 

84 
51 

86 

55 

80 
65 

76 
62 

73 
60 

75 
55 

83 

54 

79 
62 

74 
58 

55 
52 

73 
42 

74 
44 

77 
53 

80 
55 

77 
50 

74.3 
50.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S- Continued 


KENTUCKY 
APRIL    1955 


Station 

Day 

01  Month 

•S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

70 
34 

66 
51 

75 
42 

78 
51 

84 
60 

80 
53 

60 
40 

64 
30 

75 
33 

72 
43 

70 
57 

80 
56 

74 
62 

72 
54 

76 
47 

87 
50 

86 
60 

87 
61 

64 
70 

80 

64 

75 
57 

80 

51 

80 

58 

75 
56 

60 
49 

69 

46 

73 
46 

77 
45 

79 
49 

78 

51 

75.5 
50<9 

MAMMOTH  C4VE  PARK 

MAX 
MIN 

70 
33 

68 

49 

74 
48 

78 
44 

76 
59 

75 
53 

65 
37 

64 

30 

74 
35 

71 
45 

75 

47 

83 

54 

73 

53 

70 
48 

75 

41 

85 

44 

87 

45 

87 
50 

85 
62 

60 
59 

56 

30 
46 

78 
59 

31 
56 

64 

47 

70 
47 

77 
38 

76 

40 

84 
44 

78 
49 

75.9 
47.3 

MANCHESTER  <.  SE 

MAX 
MIN 

75 
26 

70 
37 

71 
37 

76 
30 

71 
48 

67 
60 

66 

44 

64 
25 

77 
29 

80 
35 

77 
52 

83 

44 

78 
53 

71 
54 

77 

44 

84 
42 

88 
45 

90 

47 

88 
52 

65 

50 

77 
51 

82 

47 

78 

52 

76 

58 

70 
48 

53 
48 

64 

47 

72 
35 

77 
38 

79 

42 

75.5 
43.7 

MAYFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

■66 
45 

64 
48 

75 
42 

78 
49 

81 

57 

76 
52 

59 
38 

62 

34 

72 
39 

70 
47 

69 

55 

75 
58 

73 
57 

73 
50 

79 
49 

81 
56 

86 
56 

83 
62 

79 
63 

77 
61 

74 
53 

82 

56 

73 
59 

73 

54 

62 

51 

71 
46 

74 
45 

75 

51 

79 
55 

76 
52 

74.1 
51.4 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

64 
28 

72 
29 

71 
35 

63 
32 

66 
32 

74 
48 

68 
42 

50 
27 

60 
27 

72 
31 

77 
47 

74 
50 

83 
53 

75 
56 

72 
52 

64 

44 

78 
43 

77 
43 

88 
45 

66 
56 

33 
57 

71 
48 

76 

48 

66 
52 

74 
43 

53 

46 

55 
43 

57 
40 

70 
40 

73 

40 

70.4 
42.6 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

74 
27 

70 
39 

74 
39 

78 
31 

75 
45 

69 

•55 

66 

46 

65 

29 

74 
30 

78 
35 

75 
54 

83 
46 

76 
53 

70 
57 

78 

44 

66 

40 

88 
45 

88 

50 

87 
63 

86 

51 

81 

51 

79 
51 

78 
56 

77 
59 

71 
49 

54 
49 

68 
46 

75 
36 

77 
38 

78 
43 

75.9 
45.4 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

74 
37 

65 

44 

67 
45 

70 
38 

77 
48 

68 
52 

66 

41 

60 
27 

75 
35 

81 
43 

77 
53 

85 
50 

77 
52 

72 
55 

72 
52 

81 
46 

83 
57 

90 
52 

87 
64 

84 
59 

71 
58 

76 
51 

70 
55 

75 
58 

67 
46 

64 
46 

61 

48 

70 
39 

74 
46 

75 
51 

73.9 
48.3 

MURRAY 

MAX 

MIN 

69 

38 

64 

51 

77 
40 

81 
50 

86 
63 

75 
54 

62 

39 

64 
35 

76 
35 

67 
46 

72 
52 

79 
59 

75 
58 

75 
51 

81 
48 

87 
53 

89 
60 

37 
54 

82 

67 

79 

64 

76 
56 

86 

58 

85 
61 

78 
55 

61 

53 

71 
44 

77 
43 

80 
49 

60 
52 

79 
53 

76.6 

51.4 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

70 
40 

72 

49 

76 

40 

79 
47 

83 
54 

70 
51 

56 

37 

64 
29 

75 
34 

74 
43 

70 
56 

78 
54 

72 
59 

68 
52 

73 
45 

85 

50 

85 

57 

85 
61 

83 
67 

77 
61 

74 
57 

76 
52 

77 
57 

72 

59 

57 

47 

70 
44 

72 

45 

75 
45 

62 

49 

82 
48 

74.4 
49.6 

PADUCAH  CA6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

41 

66 

51 

77 
43 

79 

51 

82 
55 

65 

45 

60 
37 

62 

34 

73 
37 

64 
46 

69 

57 

77 
59 

74 
56 

69 
52 

77 
51 

84 
59 

86 

58 

85 
59 

79 
66 

74 
58 

75 
57 

33 
60 

79 
61 

67 
53 

65 
52 

72 

45 

75 
46 

77 
52 

80 
65 

77 
52 

73.9 
51.6 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

70 
34 

69 
42 

65 

40 

72 
50 

80 
54 

83 
52 

65 

42 

59 
39 

62 

36 

73 
39 

64 
49 

70 
58 

77 
59 

75 
54 

69 
50 

77 
50 

86 

57 

86 
52 

87 
63 

81 
66 

76 
57 

76 
56 

83 

58 

81 
61 

69 
53 

64 

45 

73 
46 

74 
60 

79 
53 

80 
53 

74.2 
50.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

79 
31 

73 

40 

73 
42 

77 
36 

76 
43 

69 
54 

60 
49 

64 
29 

81 
33 

84 
39 

76 
55 

86 

49 

82 
55 

73 
58 

80 
52 

84 
47 

89 
49 

92 
52 

91 
59 

69 
57 

78 
58 

82 

57 

72 
54 

79 
60 

60 
52 

52 

52 

57 
50 

73 
42 

78 
47 

81 
46 

76.3 
48.2 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

71 
30 

68 

51 

77 
38 

84 
48 

86 
56 

72 
52 

61 
35 

66 
28 

.76 

31 

74 
41 

72 

56 

81 
52 

75 
58 

77 
53 

79 
44 

89 
48 

89 

53 

87 
56 

86 

62 

79 
60 

76 
55 

81 
49 

32 
62 

72 

57 

60 
50 

73 

40 

76 

45 

79 
45 

85 
49 

81 

49 

77.1 
48.4 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

66 

31 

73 
40 

64 
46 

67 
39 

71 

42 

72 
52 

65 

40 

53 
25 

61 
32 

74 
39 

78 
54 

72 
50 

83 
56 

79 
54 

69 
51 

71 
42 

81 
50 

82 
52 

68 
65 

85 
56 

81 
56 

70 
52 

76 
56 

74 
58 

73 
47 

50 
47 

57 
41 

63 

37 

71 
43 

74 
50 

71.5 
46.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

72 
34 

66 

51 

75 
40 

79 
48 

85 
62 

69 

54 

62 

37 

62 

29 

75 
32 

76 
42 

73 
44 

81 
58 

74 
60 

74 
54 

80 
49 

89 
46 

88 
55 

90 
59 

66 

61 

82 

64 

77 

57 

84 
50 

80 

55 

74 
57 

55 
43 

70 
44 

70 
43 

75 
43 

80 
46 

60 

44 

76.1 
48.9 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

67 
36 

70 
49 

65 
45 

70 
43 

70 
48 

80 
63 

69 

37 

55 
26 

61 
34 

74 
42 

75 
55 

70 
55 

80 
61 

73 
53 

69 

49 

73 
48 

33 
55 

83 
56 

86 

61 

83 
58 

79 
56 

76 

47 

76 

54 

74 

57 

70 
46 

53 
47 

68 
41 

65 
41 

72 

49 

76 

61 

72.2 
48.4 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

71 
38 

63 
49 

74 
41 

80 
46 

78 
58 

70 
56 

61 
38 

62 

31 

74 
34 

75 
46 

72 
55 

82 

58 

78 
61 

72 
55 

77 
51 

87 
49 

88 
49 

88 
63 

85 
60 

80 
63 

76 
57 

32 
53 

80 
53 

75 
52 

61 
49 

68 
45 

68 

41 

75 
43 

78 
47 

77 
52 

75.2 
49.8 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

74 
38 

66 

45 

69 
44 

68 
39 

78 
50 

70 
62 

61 

37 

60 
26 

72 
35 

77 
41 

74 
54 

80 
57 

75 
59 

69 
56 

67 

49 

79 
45 

81 
55 

85 

53 

83 
63 

80 

56 

74 

57 

74 
49 

71 
55 

71 
58 

63 

45 

66 

47 

64 

40 

71 
40 

77 
48 

76 

50 

72.5 
46.1 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

73 
30 

62 

43 

69 
40 

76 
40 

74 
52 

67 

55 

62 

40 

62 

25 

74 
32 

78 
39 

72 
53 

81 
49 

68 

57 

70 
56 

76 
45 

81 
41 

86 

41 

87 
52 

87 
57 

80 
54 

72 
53 

31 
46 

78 
56 

76 
57 

64 
47 

57 
47 

67 
36 

71 
40 

74 
44 

74 

45 

73.3 
45.7 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

72 
36 

62 

48 

71 
40 

78 
46 

74 
61 

66 
51 

66 

36 

63 

28 

75 
38 

78 
43 

71 
54 

83 
52 

73 
61 

70 
36 

76 
46 

85 
49 

36 

51 

87 
62 

85 
60 

80 

57 

74 
56 

32 

50 

79 
56 

75 
55 

60 
46 

65 

49 

68 

40 

74 
41 

77 
46 

76 
51 

74.0 
48.9 

VANCEBURG  0AM  32 

MAX 
MIN 

72 
31 

75 
35 

65 
41 

66 

37 

75 
46 

70 

51 

61 
35 

59 
27 

71 
34 

78 
39 

74 
49 

80 
52 

78 
55 

69 
55 

64 
53 

78 
44 

79 

51 

34 
47 

86 
62 

81 
62 

72 
58 

76 

49 

72 

53 

75 
59 

69 
49 

55 
49 

57 
46 

72 

40 

73 
41 

73 
50 

72.0 
46.8 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

70 
24 

75 
30 

72 

35 

75 
32 

76 
35 

77 
40 

68 
40 

55 

30 

60 
27 

75 
30 

8  3 
42 

74 
40 

35 

40 

78 
50 

56 
50 

70 
41 

83 
40 

82 

41 

90 
61 

87 
50 

85 
43 

76 
45 

79 
46 

72 
50 

70 
40 

52 
46 

55 

40 

60 

42 

74 
35 

60 
34 

73.6 
39.8 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

66 

38 

71 
40 

69 
43 

64 

34 

66 

36 

78 
49 

66 
38 

48 
27 

59 
28 

71 
41 

76 
52 

70 
51 

79 
52 

74 
56 

66 

49 

67 

44 

75 
46 

75 
49 

84 
50 

81 
60 

77 
56 

71 
51 

72 
53 

64 
57 

69 

45 

50 
45 

59 

40 

60 
39 

70 
42 

73 

46 

69.0 
45.2 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

70 
30 

75 
33 

62 

44 

72 
42 

76 
45 

75 
53 

68 

41 

56 

28 

64 
28 

76 

34 

77 
41 

73 
48 

82 
58 

73 
59 

73 
47 

77 
43 

85 
44 

88 
49 

91 
56 

66 
55 

81 
55 

74 
49 

88 
48 

81 
56 

73 
48 

53 
47 

64 
41 

68 
41 

73 
41 

78 

44 

74.6 
44.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pi 

DEWEY  DAM 

DIX  DAU 

WOLF  CREEK  DAU 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

7 

.13 
17 

.18 

5 

10 

.17 
45 

.16 

5 

20 

.02 
53 

.00 

7 

33 

.22 
69 

.13 
6 

19 

.23 
82 

.20 
4 

.13 
38 

.16 
74 

.17 

4 

.03 
48 

.17 
131 

.12 
24 

.12 
57 

.14 
105 

.18 

.12 
8 

.10 
25 

.11 

12 

.17 
26 

.19 

9 

.22 
73 

.22 

11 

.11 
78 

.01 

.18 
22 

.21 
33 

.18 
57 

.15 
28 

.08 
127 

.07 
67 

.15 
24 

.21 
72 

.19 
54 

.16 
33 

.22 

97 

.22 
24 

.14 
24 

.34 
106 

.16 
22 

■'I 

.23 
52 

.23 

18 

.19 
8 

.28 
91 

.31 
48 

.29 
43 

.24 
148 

.24 
43 

.22 
25 

.06 
81 

.14 

37 

.03 
6 

.09 
56 

.11 
20 

* 
20 

.25 
71 

.21 
26 

27 

.12 
47 

.24 

64 

38 

.23 
188 

.25 
86 

* 
20 

.00 
133 

.00 
48 

.38 
12 

.06 
44 

.08 
34 

.01 
8 

.11 
43 

.14 
32 

.15 
18 

.27 
33 

.19 
24 

.20 
29 

.12 
39 

.13 
35 

B3.91 
665 

4.96 
2239 

4.76 
B953 

S««  Befereoce  NotM  Following  Stotioa     Index 


STATION  INDEX 


Static 


County 


ACDISON  DAM  <.! 
ADOLPHUS  1  N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCHOR ACE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  2' 

BABBOURVILLE 

BAfiOSTOWN  J.S.  PBEP  SCN  ( 

BAXTER 

BEAVER  0AM 

BENHAM 

BENTON 

8EREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SuBSTA 
BOWLING  GREEN  CA. 
BOWLING  GREEN  WTI 
BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
8UHD1NE  2   NE 
BURKESVILLE 
CADU  LOC<  E 
CAMP8ELLSV1LLE 

CARHOLLTON  LOC<  1 

CENTRAL  CJTV 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE   MILL   LOCK   I 


0031 
00i>3 
0063 
0095 
0155 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 
CLINTON 
FLOYD 
JEFFERSON 

PIKE 

.   BOYO 

KNOX 

NELSON 
I    HARLAN 


WK5 


0<>90 
0595 

o&n 

0619 
0624 

090t< 
0907 
0909 


1120 
1137 
1206 
1256 


HARLAN 
MARSHALL 
MADISON 
MADISON 

WARREN 
WARREN 
WARREN 


CUMBERLAND 


COLUMBIA 
<  COVINGTON  WS  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTHIANA 
CYNTMIANA  2 

DANVILLE 
DAVELLA 
DELPHI  A  I  E 
DEMA 
OEWEY  0AM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORI 
DUNMOR 
OUNNVILLE 
■DYER 

EODYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKNORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FlEMINGSBURG 
FLEMINGS8URG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 


2040  E 
2053  f 
2132  ( 


I  MERCER 
I  OHIO 

I  MUHLENBERG 
.  CASEY 

.  BRECKENRIDGE 


2445  I 

2469  t 
2528  I 


2903 
290B 
2953 
2961 

302B 


FLEMING 
FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 

FRANKLIN 


FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBUftN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW   WKAV 
GLENOALE 
G&LOEN   POND    S   N 
GRANT    DAM   38 

GRAYSON 

GREENS8UR3 
GREENS8URG   HIWAy    61 

greenup  dam  30 
greenville  2  w 

haleys  mill 
hartford  6  nw 

HAZARD 

HAZARD   WATER   WORKS 

HEIDELBERG   LOCK    14 

HEfC  EPSON   4   SW 

HERNOON 

HICKMAN    1    E 

MICKSVILLE 

MiGh   BRIDGE   LOCK    7 


3036   SIMPSON 
3046    p|kE 
3052 [MENIFEE 
3194    SCOTT 
3203  I  HENRY 

I  BARREN 

.'BARREN 
3252  HARDIN 
3295|TRIGG 
335b!600NE 

i3391  ^CARTER 
I343O  GREEN 
I3435   GREEN 
;3443   GREENUP 
■3451    MUHLENBERG 

3539  ^CHRISTIAN 
3652  lOHIO 
3709   OERRy 
3714   PERRY 
,3741    LEE 

3762    HENDERSON 
3798  .CHRISTIAN 
3316  IFULTON 
3B21  [graves 
3837    JESSAMINE 


HINDMAN   SETTLEMENT   SCM  3899  KNOTT 

HOOGENVILLE   NAT    PARK  3929  IlARUE 

HOPKINSVILLE  3994  ICHHISTIAI 

MYDEN  14093    LESLIE 

INEZ  ,4134  IMARTIN 


IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE    2   N 
KENTUCKY   01 

LANCASTER 

LAuRA 

LEITCHFIELO 


I  WB  AIRPORT 


14165  BRECKINRIDGE 
4196 [BREATHITT 
4255  [lETCHER 
4369  JESSAMINE 

4414  :lIV1NGST0N 

4620  !gARRARD 
4642  'martin 
14703  [GRAYSON 


37  25 
36  56 
36  51 


36  47 

36  46 

37  20 


37  47 

37  06 
39  04 

36  50 

38  23 
38  23 

37  39 


37 

03 

88  05 

37 

00 

as  37 

37 

18 

82  21 

3fl 

40 

84  20 

38 

09 

83  33 

36 

25 

83  43 

38 

25 

83  45 

37  00 

37  36 
36  54 

38  59 


12 

37  03 
37  32 
37  15 
37  15 
37  33 

37  47 

36  34 

36  48 

37  49 

37  20 
37  32 

36  51 

37  10 
37  52 


86  34 
86  16 
85  08 
82  43 
85  33 

82  26 

82  36 

83  53 
85  2B 


86  52 

82  57 

83  20 
64  18 
64  15 

66  26 
86  26 
86  26 

86  26 
34  25 

36  16 
82  35 
85  22 

87  56 
85  21 


66  34 

82  08 

83  39 

84  33 


85  55 

85  55 

85  55 

88  00 


86  54 

83  12 
83  11 
33  46 

87  37 
87  34 
89  10 
38  30 


53 


63  23 
82  56 
84  38 
68  16 


82  26 
66  13 
84  36 


Obaor- 
vation 
tiine 


CORPS  OF  ENGINEERS 
lOELL  M.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRETT 

MARY  S.  RATLIFF 

CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS, LAURA  B.GA8BAR0 

JAMES  H,  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

CITY  BOWLING  GREEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STINSON  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

JAMES  F.  RICE 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 

3 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KY  DEPT  OF  CONS. 

MARSHALL  HILL 

3 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

2  3  5 

R.  P.  COLD  I  RON 
BERTHA  OE  LONG 
GENE  T.  HILTON 
HATTIE  8.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

C.  W.  WILLIAMS 

J.  L.  HUFF 
N.  0.  GIVENS 
LINNIE  L.  TARTER 
LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  £ .  MORAN 
THOMAS  MC  FADOEN 
FRANK  N.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 

MRS.  JEAN  FLEMING 
MAURICE  8. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  D.  NEAl 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 
JOE  W.  ATKINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.Y  M.  BEAI- 
RADIO  STATION  WKAY 
DAVID  W.  BELL 
FISH  6  WLFLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


IK  STREET 

(.  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 
TVA-679 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 


BINS 


FLOYD  G. 

MRS.  MAE  JETT 

HOBABT  I  SON 

HUGH  J.  CARROLL 

TVA-379-A 

KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELDS 
GEORGE  0.  LITSEY 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F,  HANKLA 


Refei 

to 
tables 


2  3  5 
2  3  5 
2    3    5 


2    3    5   6    7   C 
2   3    3   6 


2    3    5 
3 

2    3    5 


2  3  5 
2  3  5 
2    3    5 


Obser- 

Station 

i 

County 

1 

1 

1 

1 

vation 
time 

Observe! 

Refer 

to 

1 

1 

"S 

1 

J 

1 

tables 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

4|37  »5 

84  35 

360 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

LOCKPORT  LOCK  2 

4657 

HENRY 

<.  ,38  26 

84  58 

465 

6A  CORPS  OF  ENGlNtERS 

3 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

Jj?  51 

84  02 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

C 

LONDON  3  SW 

4393 

LAUREL 

3  7  06 

84  08 

1217 

MID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

c 

LONDON  CAA  Ap 

4893 

LAUREL 

37  05 

84  05 

1191 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5   7 

LOU  1 SA 

4943 

LAWRENCE 

38  07 

82  37 

584 

8A 

JULIUS  M.  RANKIN 

C 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

82  36 

585 

8A 

HAROLD  C.  FERGUSON 

3 

LOUISVILLE 

4949 

JEFFERSON 

33  1* 

85  46 

462 

6P 

6P 

LOUISVILLE  G  fr  E  CO 

2  3  S     C 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

85  40 

558 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

474 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

88  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE 

2  3  5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

738 

MID 

WILLARO  E.  FOSTER 

C 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

43S 

5P 

HOMER  WEL80RN,  JB. 

2  3  5     C 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

800 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  6    7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

3  7  06 

33  43 

850 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  3  5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

38  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

3 

MAYFIELO  2  5 

5232 

GRAVES 

36  42 

33  33 

364 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

83  42 

515 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7  C 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

34  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  W.  MORAN 

3 

MC  KINNEYSBURG 

53  01 

PENDLETON 

38  36 

84  16 

654 

MID 

EDWARD  C.  GIFFORD 

C 

MIDOLESBORO 

5389 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

5P 

LON  L.  HERRELL 

2  3  5    7 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

36  33 

83  43 

1130 

MID 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

C 

MIDWAY 

54  07 

WOODFORD 

38  09 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

38  13 

84  09 

- 

MID 

DAVID  C.  BAILEY 

C 

MILLERSTOWN 

5433 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

588 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

3 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

84  50 

960 

7A 

ALVIN  L.  BERTRAM 

3 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5565 

ROWAN 

38  11 

83  26 

770 

MID 

M.  C.  MAGGAN 

C 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

83  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  3  5 

MUNFOROVILLE 

S6S4 

MART 

37  16 

85  S3 

636 

HUBERT  E.  HODGES 

3       C 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

600 

ep 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5   7 

OLIVE  HILL 

6012 

CARTER 

38  18 

83  11 

752 

MID 

ERIE  SCHOOL 

C 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

87  47 

380 

8A 

ART  D.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

34  18 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSaORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  3  5   7 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  08 

404 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACK EN 

37  04 

88  46 

398 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

340 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

33  3  5 

344 

CITY  OF  PADUCAH 

C 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

JESSE  FAIRCHILD 

3 

PIKEVILLE 

63  53 

PIKE 

37  29 

82  31 

686 

5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

999 

F.  PARTIN 

3 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

87  53 

529 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

83  57 

634 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICHMOND 

6905 

MADISON 

37  44 

84  18 

1085 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3  5 

ROCHESTER  LOCK  3 

6332 

OHIO 

37  13 

86  54 

401 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

37  16 

364 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

590 

6P 

WM.  e.  PORTER 

2  3  5 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

66  54 

575 

TVA-583 

3 
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KENTUCKY  -  MAY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

May  was  characterized  by  above  average  warmth 
and  generally  favorable  moisture  supplies. 

Temperatures  averaged  nearly  2°   above  the 
long-term  value  for  the  state  as  a  whole  with 
nearly  all  stations  for  which  normals  are 
available  having  departures  above  normal. 
These  ranged  from  -0.8°  at  Maysville  Dam  33 
to  +4.0°  at  Bowling  Green  CAA  AP.   Extremes 
during  the  month  ranged  from  32°  at  Grayson 
on  the  9th  to  93°  at  Manchester  4  SE  on  the 
26th-27th  and  Pikeville  on  the  27th-28th. 
Neither  value  was  unusual . 

Precipitation  on  a  statewide  basis  averaged 
0.40  inch  above  the  long-term  figure  but 
distribution  over  the  state  varied  progres- 
sively from  3.44  inches  in  the  Eastern  to 
5.18  inches  in  the  Western  Division.   Station 
totals  for  the  month  ranged  from  1.26  inches 
at  Burdine  2  NE,  in  Pike  County,  to  8.17 
inches  at  Westport,  Oldham  County.   The 
greatest  daily  amount  was  3.22  inches,  meas- 
ured at  Bardstown  S.  J.  Prep  School  on  the 
13th. 

According  to  available  records,  cloudiness 
was  moderately  more  than  average  while  the 
percentage  of  possible  sunshine  was  moder- 
ately less  than  normal  in  the  area  along  the 
Ohio  River  from  Louisville  to  Evansville, 
Ind.,  and  about  average  elsewhere. 

WEATHER  DETAILS 

The  month  began  seasonably  cool  but  was 
followed  by  unusual  warmth  which  dominated 
the  2nd  to  7th  period.   Dryness  persisted 
until  the  7th  when  a  cold  front,  preceded  by 
a  squall  line,  approached  the  state  and  was 
attended  by  light  rains  and  thunderstorms. 
Seasonable  temperatures  followed  the  frontal 
passage  on  the  8th  and  continued  generally 
through  the  19th,  featuring  cool  nights  and 
warm  days . 

Daily  rains  attended  the  rather  frequent 
passage  of  fronts  or  low  pressure  centers 
during  the  10th-16th  period,  marked  by  par- 
ticularly violent  thunderstorms  and  heavy 
rains  on  the  13th. 

Another  warm  period  began  on  the  20th  and 
continued  generally  through  the  28th,  being 
interrupted  only  on  the  25th  by  a  quick  change 
of  air  masses.   Thundershowers  occurred  gener- 
ally, with  some  locally  heavy  rains,  during 
the  21st  to  25th. 

Rains  began  again  in  extreme  western  areas 
on  the  27th  as  a  large  disturbance  moved 
eastward,  spreading  severe  thunderstorms  and 
moderate  to  heavy  showers  over  the  state  on 
the  28th.   The  incursion  of  much  cooler  air 
on  the  29th  brought  sharp  drops  in  tempera- 
tures which  held  daytime  maxima  to  the  high 
60 's  and  low  70 's  in  most  areas  during  the 
last  three  days  of  the  month. 

WEATHER  EFFECTS 


the  last  three  weeks  of  May,  particularly 
in  the  western  half  of  the  state  where 
farmers  were  generally  ten  days  or  more 
behind  schedule  by  the  end  of  the  month  in 
planting  and  other  operations. 

Small  grains,  pastures,  and  early  planted 
corn  made  good  growth  due  to  plentiful 
moisture  supplies.   Some  hay  was  damaged  by 
rain  before  it  could  be  gotten  under  cover, 
and  much  first-cutting  hay  will  be  harvested 
late,  with  resultant  loss  of  quality,  because 
of  rains  and  delays  directly  attributed  to 
weather.   Barley  and  rye  reached  the  ripening 
stage  by  the  end  of  the  month  while  wheat 
and  winter  oats  were  generally  fully  headed. 
Wheat  yields  were  expected  to  be  only  slightly 
below  the  record  high  of  last  year  and  far 
above  the  10-year  average.   Pastures  made 
excellent  growth  despite  the  setback  caused 
by  the  March  freeze  and  at  the  month's  end 
were  rated  two  percentage  points  better  than 
at  the  same  time  last  year. 

This  year's  peach  and  pear  crops  are  almost 
a  complete  loss  because  of  the  March  freeze. 
Although  some  peaches  and  pears  may  be  pro- 
duced -  mostly  in  the  northern  counties  - 
the  quantity  is  expected  to  be  small. 

Tobacco  setting  was  proceeding  well  in  the 
western  .portion  by  May  31  but  was  delayed 
somewhat  in  the  eastern  half  of  the  state  due 
to  late  plants  -  an  aftermath  of  the  March 
freeze.   Corn  planting  was  mostly  completed 
except  in  the  western  third  where  delayed  by 
wet  ground.   Some  corn  has  had  to  be  replanted 
due  to  washouts  or  seed  rotting  but  early 
plantings  on  well  drained  land  were  generally 
up  to  good  stands  by  the  end  of  May.   Straw- 
berries experienced  generally  favorable 
weather  and  good  production,  and  picking  had 
passed  its  peak  by  the  last  week,  however, 
there  was  some  damage  or  lowering  of  quality 
by  rains  and  cool  weather. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Severe  storms  during  the  month  were  generally 
of  the  thunderstorm  variety  with  the  strong 
winds  and  heavy  rains  in  these  thunderstorms 
causing  the  greatest  damage.   The  majority 
of  the  storms  were  mostly  local  in  character 
but  there  were  two  series  of  thunderstorms 
which  affected  large  geographical  areas. 
Those  on  the  13th  covered  the  central  and 
northeastern  sections  of  the  state  and  were 
accompanied  by  heavy  rains  which  caused  con- 
siderable local  flooding.   On  the  28th,  an- 
other series  of  thunderstorms,  moving  east- 
ward, covered  most  of  the  state.   Damage  in 
these  storms  was  by  both  wind  and  rain.   The 
total  estimated  damage  by  all  the  storms 
exceeded  $250,000. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 

J.  E.  Stork 
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Farm  work  was  delayed  by  wet  weather  during 
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95 

29 

3.62 

0 

1945 

61.6 

93 

29 

4.69 

0 

1946 

63.6 

87 

33 

5.50 

0 

1947 

62.3 

92 

23 

5.66 

T 

1948 

64.1 

94 

35 

3.32 

0 

1949 

66.3 

95 

36 

2.78 

T 

1950 

66.9 

95 

32 

6.34 

T 

1951 

65.6 

95 

32 

2.66 

T 

1952 

65.7 

94 

32 

3.85 

T 

1953 

68.7 

98 

39 

5.42 

T 

1954 

60.4 

95 

28 

3.12 

T      - 

1955 

67.3 

93 

32 

4.39 

T 

Data  for  the  period  beginning  witti  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 

KENTUCKY 
MAY  1955 

Temperature 

Precipitation 

1  1 

„  s 

<2 

1 
t 
< 

S 

P 

il 

X 

J 

& 
g 

1 

N 

3  of  Days 

1 

1  i 

o  i2 

s 

s 

J 

a 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Station 

Mi 

X. 

M 

in. 

■3 
1 

S  0 

« 

e 

S 

0 

S 

0 

°. 

•oi 

I  I 

si 

°  1 

on 

6 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2    W 
HENDERSON  *  SW 

B1.6 
79,7 
81.0 
79.'. 
78.7 

57,9 
56,0 
55,6 
56,9 

M 
68.8 
68.5 
67,5 
67,8 

2.4 

.5 

91 
90 
89 
88 
89 

26+ 

26 

26 

26 

26 

43 
40 
42 
43 

1 
9 
9 
9 

12 
19 
26 
25 

3 

1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6.94 
3.36 
6.08 
6.44 
2.96 

2,83 

-  .03 

2.60 

-  .99 

1>34 

,70 

1,70 

1,40 

.71 

13 
14 
13 
12 

12 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

8 
11 

9 
11 

7 

6 
2 
5 
6 
3 

3 
0 

1 
2 
0 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

AM 
AM 

80.6 
80.5 
79.5 
79.9 
79.7 

57.8 
57,8 
57.8 
57,1 
58,5 

69.2 
69.2 
68.7 
68.5 
69,1 

2.2 
1.5 

2.0 

90 
89 
88 
89 
86 

5 
24 
4 
3 
3  + 

46 
47 
46 
42 
47 

31 
I 

12 
11 
11 
15 
10 

1 

0 

0 

° 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.18 
5.33 
5.61 
4.13 
6.46 

1.26 
1,86 

2,34 

1.53 
,80 
1.10 
1.45 
1.89 

22 
29 
27 
22 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 

9 
10 

8 

6 
5 
5 
2 
5 

4 
0 
2 
1' 
3 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PRINCETON 

AM 

81.7 
79.4 
79.0 
79.6 
81. 5M 

58.3 
57.1 
59.0 
58.0 
55. 7M 

70,0 
68,3 
69,0 
68.8 
68. 6M 

2.7 
2.7 

•  8 
1.8 

90 
88 
88 
89 
90 

3+ 
26 

4  + 
24 

3  + 

45 
46 

48 
46 

43 

9 

9+ 
9+ 

1 
9 

10 
18 
14 
16 
14 

3 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

3.95 
5.88 
4.99 
4.49 
3,68 

-  .21 

2.00 

,59 

-  .46 

.91 
2,41 
,94 
.87 
,90 

12 
22 

27 
27 

12 

.0 

T 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

9 

10 

9 

9 

3 
3 
9 

5 
3 

0 
2 

0 
0 
0 

RUSSELLVILLE 

81.8 

57,0 

69.4 

3.6 

90 

3  + 

42 

1 

20 

4 

0 

0 

0 

5.33 

1.38 

1,45 

22 

.0 

0 

7 

5 

2 

DIVISION 

68.8 

5.18 

T 

CENTRAL  OIV.SION 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROtLTON  LOCK  1 

76.1 
79.1 
80.2 
80.1 
76.9 

53,4 
54,5 
56,5 
56,1 
53,7 

64.8 
66.8 
68.4 
68.1 
65.3 

.9 
4.0 

85 
91 
90 
89 
86 

4+ 
26 
26 
26 

4 

41 
42 
41 
42 
39 

9 
2 
9 
9 
9 

67 
38 
22 

20 
59 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.29 
6.28 
6.88 
4.02 
3.67 

.55 

2.98 

-   .21 

1,07 
3.22 
1,57 
1.10 
1.87 

28 

13 
12 
13 
14 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

9 

9 

12 

7 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  W  8  AIRPORT 
DANVILLE 
01 X  DAM 
FRANKFORT  LOCK  « 

R 
AM 

AM 

80, 7M 

76.6 

78.4 

79.2 

78.2 

52, OM 

54,3 

54,9 

55,8 

51.3 

66, 4M 

65,0 

66,7 

67.5 

64,8 

2.5 

2.3 

-   .3 

91 
86 
88 
88 
87 

26 

20 

5 
26 

5+ 

39 
38 
42 
43 
39 

1+ 

9 

9 

9 

9+ 

38 

73 
53 
32 

70 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.28 
4.26 
4.44 
5.75 
3.49 

,81 
.27 

-   .26 

1.40 
1.06 
1.46 
2.12 
1,02 

13 
24 
29 
29 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
6 

8 

7 

GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVIN6T0N 
LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

AM 

R 

79.8 
81. 7M 
78.4 
80.9 
76.8 

57.0 
55. OM 
56.1 
57.4 
55,5 

68,4 
68, 4M 
67,3 
69,2 
66,2 

3.4 
1.5 
3.8 
3.6 

88 
91 
88 
90 
85 

26 
27 

3  + 
26 

3+ 

44 
39 
44 
45 
40 

31 
9 
9 
9 
9 

20 
27 
32 
10 
58 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.17 
3.99 
5.29 
5.62 
6.43 

-   .24 
1.55 
1.50 
2.87 

1,19 
1.03 
1,19 
1.20 
2.33 

13 
25 
22 
22 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
9 
9 
8 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

R 

AM 

81.1 
78.8 
80.7 
77.5 
81.0 

58,7 
56.5 
55.0 
55,6 
57.9 

69,9 
67.7 
67.9 
66.6 
69.5 

2.4 
3.3 
2.2 

91 
91 
89 

87 
89 

4+ 
26 
26 

4+ 
26 

47 
45 
38 
45 
45 

9 

9 
9 

9+ 
1+ 

12 
32 
27 
46 
12 

2 

1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.87 
5.77 
4.47 
4.48 
5.61 

1.84 
.94 
.39 

1.49 
1.90 
1.25 
.87 
1,84 

28 
28 
13 
13 
13 

.0 
.0 
•  0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

6 

9 

10 

10 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  S  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 

AM 
AM 

77.9 
79. 2M 
80.6 
75.7 
81.2 

54.4 
54.  2M 
56.7 
52.9 
53,5 

66.2 

66.  7M 
68.7 
64.3 
67.4 

1.8 
.0 

87 
88 
90 
87 
92 

4 
26 
26 
21 
27 

40 
38 
44 
38 
39 

9 

9 

9+ 

9 

9 

46 
33 
19 
85 
30 

0 
0 

I 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.16 
5.81 
4.87 
4.12 
3.52 

.17 
.40 

1.35 
1.97 
1.23 
1,57 
.72 

14 
24 
21 
14 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
10 
8 
8 
9 

2 

1 
0 

DIVISION 

67.1 

4.77 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

AM 

AM 

80.1 

83. 7M 
79.4 
79.5 
78.8 

54.7 
53. 8M 
51.7 
51.5 
55.1 

67.4 

68. 8M 
65.6 
65.5 
67.0 

2.4 

1.8 

90 
90 
88 
91 

88 

4+ 
26  + 
27 
28 

26+ 

41 

37 
36 
35 
38 

9 

9 
9 
9 
9 

33 

11 
40 

It 

2 
2 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.50 
2.34 
1.92 
1.81 
2.77 

.50 
-  1.22 

3.21 
.55 

.30 

.41 

1.00 

14 

13 

1S+ 

23 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 
10 
7 
8 

2 
2 
0 

0 

1 

CYNTHIANA  2 
OEWEY  DAM 
FALMOUTH 
FARMERS 
GRAYSON 

AM 
AM 

78.  7M 
80.2 
79.1 
81.4 
80. IM 

51, IM 
50,5 
51,9 
51,8 
50, 9M 

64, 9M 
65,4 
65.5 
«6.6 

65. 5M 

2.9 

88 
89 
89 
89 
90 

28 
28+ 

4 

27+ 

3  + 

34 
37 
37 
36 
32 

9 
9 
9 
9 
9 

76 
62 
54 
44 
54 

0 
0 
0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 

3.85 
2.92 
5.53 
4.15 
3.33 

1.87 
.04 

1.32 

1.05 
2.49 
1.05 
1.24 

14 
14 
14 
29 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
8 
8 

7 

3 
1 
3 

4 
2 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDO»(  CAA  AP 

MANCHESTER  4  SE 

R 
AM 

82.5 
Slil 
81.6 
78,4 
82,0 

52,2 

49,8 
52,5 
53,5 

51,8 

67.4 
65.5 
67.1 
66.0 
66,9 

2.9 

91 
91 
90 
88 
93 

4 
29 

4+ 
26 
26  + 

37 
35 

39 
40 
35 

9 

9 

2+ 

9 

9 

32 

54 
32 
41 
36 

1 
2 
3 

0 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.17 
2.S4 
3.41 
3.26 
2.69 

-   ,89 

.98 

.75 

1.32 

1.02 

,82 

14 
14 
14 
13 
15 

.0 
.0 
,0 
,0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
6 
8 

10 

7 

3 
2 

2 
1 

1 

MAYSVILLE  0AM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 

RICHMOND 

AM 
AM 

77.3 
81,9 
79.1 
82,8 
78,2 

49,8 
52,9 
55,4 
56,3 
54.9 

63,6 
67,4 
67,3 
69,6 
66,6 

-   .8 

3.1 

3.0 

2.5 

.9 

88 
90 
89 
93 
88 

28 
26 

4 
27+ 

5 

37 
37 
41 
45 
40 

9+ 
9 
9 
1+ 

1 

93 
27 
40 
9 
56 

0 
1 
0 

4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.20 
2.27 
4.96 
3.28 
3.77 

1,42 

-  1,78 

,63 

-  ,50 
,08 

2.57 
,69 

1,44 

1,80 

.72 

14 
13 
29 
14 
29 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

8 

7 

10 

7 
7 

3 

2 
3 
1 
9 

0 

VANCEBUR6  OAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

AM 

79,0 

53.6 

66,3 

M 

89 

28 

40 

9 

42 

0 

0 

0 

0 

5.70 
2.27 

2.03 

2.^2 

1.30 

14 

14 

T 
.0 

0 
0 

7 

4 

1 

DIVISION 

66,5 

3.44 

T 

STATE 

67.3 

1.9 

4.39 

.40 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

KENTUCKY 
MAY  1955 

Station 

'a 

Day  of  month 

1  1  2    3 

4    5    6 

7  1  8  1  9 

10 

11 

12 

13  {  14 

15 

16 

17  1  18 

19   20   21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26   27 

28 

29 

"30" 

31 

ADDtSON  DAM  65 

AD0LPMU5  I  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

4.53 
4.11 
3.66 
2.45 
4.29 

.40 
.10 

.01        .01 

.27 

.75 

T 

.10 
.01 

•  06 
.14 
.07 
.09 

•  17 

.54   .68 
•30   .58 
.78   T 
.45   .TO 
.92   .11 

.03 

T 

.03 

.70 

.13 

.28 

.15   .07 
.64 

.05 
.75 
.40 

.25 

1.10 
.76 
.16 
.05 
.52 

.55 

.05 

•  20 

•  09 

•  01 

.74 
T 

•  20 

.03 

•  03 
.27 
.79 

1.07 

.12 

.40 
.54 

•  02 

T 
.07 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARSOURVILLE 
BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

1.77 
4.50 
2.34 
6.28 
1.92 

T     .05 

T 
.13   T 

•  63 

•  24 

•  12 
.02 

.02 

•  14 

.15   .35 
.51  3.21 
.55   .10 
3.22 
.30   .22 

.07 
.12 
.25 

.30 

.06 

.22 

.23 
.10 

•  31 

.05 
.11 

.15 

.66 
.22 
.30 
.25 

.15 

.11 
.20 
.24 
.76 
.15   . 

.01 

0 

.44 

•  07 
.04 
.50 

T 

•  03 
.01 

•  05 

•  15 

BEAVER  DAM 

6ENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

6.94 
1.81 
2.77 
4.01 
6.14 

.62 

T 
T 

.01 
.34 

T 

.18 

.12 

T 
.47 

•  77 

•  09 
.08 
.04 
.51 

1.34 

.23   .17 
1.00   .37 

.98   .90 
1.05   .75 

.02 
.14 

.12 

T 

.06 
.06 

.15 

.09 
•  20 

1.33 

•  04 
.63 

1.32 
.16 
.35 
.31 

1.77 

.41 
.03 
.35 

.04 
.34 
.41 

T 
T 

.40 

.13   .02 

.14 

.82 

T 

.36 

.13 

.02 
.12 
.29 
.27 

T 
.02 

T 

•  04 

.06 

BOWLING  GREEN  SU8STA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
RUHDINE  2  NE 

6.30 
6.88 
4.04 
5.46 
1.26 

T 

.45 
.05 

.10 

•  57 

.17 
.42 
.03 

.11 

.46 
1^57 

.38 

.95  1.07 
1.18   .03 
.42   .74 
.73  1.42 
1.06 

.02 
.16 
.05 

•  30 
.60 

.10 

•  11 
.06 

.15 
.07   .72 

.43 

2.22 

1.21 
.60 

1.44 

.12 

.73 
.14 

T 
.38 

T 

.37 
.10 
.20 

.30 

.28 

.61 
.55 

•01 

T 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMP6ELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

4.34 
5.16 
4.02 
3.67 
4.28 

.67 

.02 

.11 
.07 
.20 

•  03 
.75 

.02 
.36 

•  13 

•  18 

T 

•  14 

•  63 

•  08 
T 
.17 

.71   .97 
.53   .19 

1.10   .22 
.33  1.37 

1.40   .33 

T 

.04 

T 

.08 

T 

.40 

.01 

1.04   T 
.07 

.27 

•  56 

.21   .25 

.21 

.07 
.38 
.32 
.40 
.60 

.31 

.16 
.17 
.20 

.14 
.10 
.24 

T 

.28   T 

.40 

.17   T 

.21 

.13 
.43 

.37 
.85 
.53 
.45 
.05 

T 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CVNTMIANA 

2.73 
3.84 
4.26 
3.21 
4.23 

T 
.23 

.12 
.03 

T 

.54 

T 

.10 

.35 

.27 
.19 
.90 

.41   .43 
1.92   .10 
.86   .35 
•81   ^39 
•82  1>42 

T 

.05 
.02 

.45 
.15 

.06 

.30 
.20 
.97 

.22 

.47 
.10 
.23 

.13 

.12 
1.06 
.13 
.02 

.53 

T 
.10 

T 

.32 
.41 

.73 
.79 

•  29 

T 

.05 

•  Or 

.03 

CVNTHIANA  2 
DANVILLE 
OELPHIA  1  E 
OEMA 

OEWEV  DAM 

3.85 
4.44 

2.46 
2.92 

RECOPD  MISSING 

.25 

.05 

.35 

T 

.08 
.48 

.06 

•  10 

•  04 

•  83  U32 
•65   .38 

.42   .62 
.35  1.05 

.07 

.30 
.20 

.08 

.05 

•  09 

•  71 

•  47 

•  10 

•  04 

.17 
.24 

.22 

.15 

T 
.03 

.15 
.23 

.15   T 
.31 

.07 
.24   T 

.32 

1.46 

.13 

■  15 

.01 

T 
T 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

OUNNVILLE 

EOOVVILLE  LOCK  F 

5.75 
5.76 
5.80 
3.56 
6.15 

T 

•  06 
.30 
.49 

.16 

.15 

•  08 

•  22 
.68 
.36 
.63 

.60  1.13 
1.25   .53 

.64 
1.24   .52 
1.02   .46 

.03 

.10 

T 

•  67 
1.31 

T 
.09 

•  05 

•  28 
.60 
.15 
.31 

•  74 
1^53 
2.00 

.48 

.40 

•  20 

•  46 

•  15 

T 

•  05 

.23 

.45 

1.00 
.13 

.20 

.17 

2.12 

•  95 

•  62 
.29 
.19 

edmonton 
elkhorn  city 

falmouth 

FARMERS 
FLEMINGSeURG 

4.12 
1.57 
5.53 
4.15 
4,23 

.05 
.02 

.15 

•  13 

•  37 

•  38 

.35 

.90   .15 
.18   .24 
.89  2.49 
.67   .90 
.97 

.50 
.02 
.21 
.89 

.05 

1.45 

.30 

.15 

.45 
.02 
.14 

•  05 

.26 
.51 
.39 

•  62 
.24 
.27 

•  14 

.05 
.03 

.51   T 
.05 

T 

.47 

1.05 
1.24 

i 

1  .05 
.10 

j  .oe 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 

5.47 
3.36 
3.49 
4.65 

T 
T 

.02 
.25 

.46 
.14 
.54 

T 

•  23 

•  30 

.52  J. 18 
.62   .70 
.63  1.02 
1.03   .21 

.05 

T 

.03 

T 

T 
.33 

.34 

•  31 

•  06 

•  24 

.18 

.54 

.45 
.19 
.15 
1.34 

.37 
.01 
.04 

•  11 

.28 
.01 
.36 

.28 

.10 
.25 

2.00 
.21 
.37 
.40 

T 

.05 
.02 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  lock  3 

GLASGOW 

6LAS50W  WKAY 

4. OS 
3.71 
3.10 
4,63 
4.17 

T 
.03 

.16 
.02 

.61 

T 
.17 

.34 

•  02 

•  66 

•  40 

•  16 

.81  1.24 
1.01   T 
.64   .67 
.85   .55 
1.19   .09 

.12 

T 
.07 

.10 
.43 

1.10 
.01 

1.17 

.56 

T     .72 

T 

.06 

.53 

.45 

»Z2 

.55 
T 

•  13 

•  10 
.02 

•  13 

•  15 

.02 

.04 
.41 

.01 

.47 
.32 

.52 
.02 
.55 

.7^ 
.43 

i04 

6LENDALE 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 

GREENS6URG 

3.52 
6.08 
4.40 
3.33 
3.99 

.15 

.17 

T 

.25 

•  10 
.70 
.03 
.13 

•  13 

•  30 

•  27 

•75   ^50 
U70   •OS 

•  53  UIO 
•65  1.24 

•  95  ,n 

.06 

T 

.05 

.05 

.03 
.73 

.03 

.20 
.03 

.20 

.15 
T     .76 

.25 

.61 
.23 

.97 

.17 

.05 

.42 
.25 

.07 

.03 

.15 

.48 

.05 

•  93 
.15 
1.03 

.47 

.07 
.48 

.59 

.25 
•  38 
.55 

T 

6REENS3URG  HlWAV  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

2.90 
5.59 
6.44 
6.33 
2.20 

.17 
T 
.60 

.43 
.02 

.14 
.48 

.30 

•  24 

1^40 
.18 
.05 

•90   ^20 
.56  2.91 
.67   .05 
.33   .56 
•41   .53 

•  11 
.25 

:38 

.02 

.25 

.03 

.22 

.22   .60 

7 
T 

.17 
.04 
1.02 
2.59 
.03 

.16 
.10 
.21 

.09 

.22 

:o5 

.33 
.45 

.27 
.65       T 
.29   .02 

.73 
•  04 

•  42 

•  89 

•  05 

•  49 

•  16 

.02   .09 
.09'  .08 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

HENDERSON  6  SW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3.17 
2.96 
7.18 
6.03 
5.12 

.01 

.10 

.04 

.32 

.04 

.32 

.02 
.27 
.74 
.25 

T 

.71 
1.05 
.62 

.03 

.55   .98 
.65   .0^ 
.82   .32 
.80   .53 

.64   .91 

.35 

.04 

.04 

T 
.43 

.03 

.06   .58 
1.01 
.68 

T 

.05 
.24 
1.53 
1.10 
•  73 

.30 
.26 

.14 
.02 

.05 

.12 

.63 
.39 

.10 
1.10 
.61 

.15 

•  17 

•  58 
.52 

1.67 

T 
.04 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HOPKINSVILLE 

HYDEN 
INEZ 
IRVINGTON 

2.54 
5.33 

1.S2 
3.41 
5.29 

.31 

.35 

.34 

•  26 

T 

.13 

T 

.55 

.22 
.27 

.50   .75 
.63   .55 

1.29   T 
.74  1.32 

1.15   .22 

.45 
.01 

.40 

.79 
.02   .39 

•  09 

•  10 

.05 
1.19 

.10 
.04 
.23 
.12 

.05 
.26 
.19 

.45 
.15 

.09 

.19 
.11 
.25 

1.11 

.15 
.80 

T 

.01 

.14 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER 

1.81 
1.60 
6.41 
6.06 
5.23 

T 
.01 

.67 
.24 
.01 

.38 

T 

.86 

.03 

.36   .43 
.42   .50 
1.03  2.16 
1.02  1.33 
.64   .73 

.11 

T 
.06 

.17 
.63 

.12 

.37 

.05 

T 

.05 

.77 

.78 

.90 

.52 

•  33 

•  10 
.07 
.29 

.06 
.55 

.63 

.07 

.01 
.95 

.17 

T 
.26 

.12 

.87 
.20 
.35 

.15 

.03 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  W3  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

2.77 
5.62 
6.43 

f.ll 

.05 
T 

.05 
.03 

.62 

•  19 

.01 
■  24 

.23 
.62 
.23 
.02 

•52  1.30 

.66   .43 

2.33   .16 

1.46   .37 

.64   .55 

.01 

.01 
.04 

.13 
.02 

.38 
1.40 
.11 
.07 

.05 
1.20 
.01 
.07 
.36 

.10 
.15 
.09 
.38 
.62 

.27 

•  63 
.13 

.34 

•  95 

•  02 
.86 
.34 

.35 

•  88 
.16 

•  41 
2^46 

.02 

•  01 
.12 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  W9  AP        R 

3.40 
3.26 
3.46 
3.87 
5.77 

.02 
.03 

T 
T 
.01 

T 

•  18 

•  10 

.13 
.11 
.39 

T 
T 

T 
.18 

.14 
.46 

.67   .65 
1.02   .49 
.55  1.33 

.25   .10 
.53   .13 

T 

.03 
.04 
.10 

T 

T 

T     .29 

.09 
.36 

.66 

.16 

.67 
•  66 

.16 

.17 
T 

T 

.41 
.35 
T 
1.61 

.46   T 
.07 
.60 
.85 

T 

.13 

1.49 
1.90 

•  65 

•  17 

•  20 

T 
•  0: 

T 

T 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

4.06 
5.61 
4.13 
4.47 
2.69 

.36 

.03 

T 

.03 
.06 

.20 

.15 

•  87 

•  12 

•  25 

.83 
.43 
.18 
.10 

.44   .49 
1.01 

.60   .11 
1.25   .38 

.49   .37 

.22 

.09 
.82 

.17 
.05 

.02 

T 

.83 
.37 
.75 

•  36 

•  19 
1^45 

.33 

.40 

.25 

•  02 

•  23 

T 

.02 
.07 

.67 

.10 
.06 
.35 

1.10 
.03 

7 

.20 

.10 
.58 

•  •33 

•  46 

•  18 

•  26 

T 

T 

MAYFIELD  SUBSTA 
MAVFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 
MI00LES90RO 

6*99 
6.46 
5.20 
3.21 
2.27 

.18 
.37 

T 

.77 
.78 
.11 

.11 

.76 
1.02 

.03 
.03 

1.44   .24 
.53 

.76  2.57 
.70   .80 
.69   .22 

T 
T 

.14 
.07 

.45 
.25 

.68 
1.89 

.11 

•  91 

•  09 

•  04 

•  15 
.05 

.63 

•  50 

•  50 

.05 
.46 

.13 

.25   T 

.78 

.26 

1.04 
1.00 

.47 

.52 
.01 
.23 
.10 
.09 

•  01 

•  01 

•  15 

T 

MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFOROVILLE 

3.41 
3.38 
2.18 
4.96 
5.02 

T 

T     T 

.08 

.31 

.19 

.03 

T 

T 

.03 

.17 

.16 

.20 

.49   .84 
.31   .21 
•  59   •U 
•91   •TS 
.87  1.51 

.07 
.03 

.21 

•  13 
•  23 

.31 

.15 
.15 
.36 

•  91 

•  41 
.02 

•  06 

•  35 

.03 

•  05 

•  23 

•  23 

•  20 

.11 
.02 
.44 
.35 

.31 
.63 
.03 

.63 

T 

.04 
.40 

.33 

.63 

.34 
1.44 
.38 

.17 

.09 
•  03 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  46 

3.95 
3.58 
5.40 
5.88 
5.37 

.08 

.29 

1.04 
.89 

.26 
.23 

.07 
.31 
.29 

.91 
.51 

.14 

.07 

.31   T 
.90   .06 
.60   .55 
.33   .56 

.44   .31 

.17 

.05 

T 

.03 

.09 

T 
.19 

.02 
.06 

T 

•  01 

•  02 

T     .86 
.31 

.35 
.36 

.18 
.62 
.91 
2.41 
1.21 

•  90 

•  42 
1.46 

.21 

.14 
.17 

•  78 

•  05 

•  01 

.56 
.18 

7 

.49 

.30 
1.13 
.15 
.18 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAM 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

4.99 
4.49 
3.42 
3.28 
1.74 

.03 

T 

.11 

T 

T     T 

T 

.66 
.16 
.02 
•  13 

T 

.86 
.67 
T 
.03 

T 

.30   T 
.59   .25 
.43  1.25 
.38  1.30 
.37   .08 

:o5 

T 

.04 

7 
•  35 

.41   .55 
.68 

.06 

.13 

.76 

T 

.21 

.05 

.13 
.43 

.11 
.19 

T 

.30 
.08 
•  11 

.12   .94 
.87 
•  43   T 
.03 
.21   .18 

.25 

7 

T 

T 

.34 

.12 

•  04 

•  09 

.28 

.05 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEV  LOCK  2 

3.68 
2.55 
3.77 
6.25 
4.34 

.05 

•  84 
.18 

T 

•  53 

T 

•  17 

.90 

T 

.03 

•  39 

•  24 

.19   .05 
.86   .70 
.67   .52 

.96   .34 
.64   .72 

.68 
.03 
.02 
.02 

.13 

.63 

.02 

.06 

.07 

.05   .49 

T 
1.14 
.12 

.19 

.58 
1.03 
1.03 

.16 
.51 
.05 
.68 

•  09 

•  02 

.55 

.45 

.14 
.30 

.23 

.15 
.06 

•  25 

•  72 
.54 

•  29 

.03 

.05 

See  Reierence  Notes  Following  Slalion  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

KENTUCKY 
MAY  1955 

Station 

1 

Day  of  month 

1  1  2  1  3 

4   5   6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11 

12 

13   14  1  15 

16  j 

17  1  18 

19   20   21 

22 

23  1 

24 

25  j  26   27 

28 

29 

30 

31 

RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 

5.33 
5f41 

6,12 

3.05 

.33 
.32 
.01 

T 
.20 

.08 
.59 
.21 
1.03 
.09 

.74 
.24 

.15 
.02 
.34 

1.22   .42   T 
1.06   .32   .10 
.87   ,52   .08 
.82  1.75   .13 
.29   .88 

.23 

.20 
.02 

T 

T     .05 

.67 
.64 
.13 

T 
.01 

1.45 
1.40 
.65 
.67 

.02 

T 

.15 
.05 
.52 

T 
.36 

.76 
1.23 
•  31 

.08 

T 

.52 

.40 
.62 

.41 

.03 

T    . 

SCOTTSVILLE 

SeSREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELSYVILLE  2  W 

SMEPHEROSVILLE 

6.61 

5.29 
4.16 
4.20 

.22 

.40 
.08 

.02 
.05 

.52 

.13 
.29 
.20 
.21 
.03 

.29 

.17 
.66 

.76 

1.84   .60   .44 
.50   .32   .02 
.70   .60 
.64  1.35   .10 

1.00       .15 

.05 
.23 

.18 
.18 

•  91 
,32 

1.00 

.13 

.45 
.86 
.36 
.33 
.18 

.24 
.09 
.18 
.30 

.03 

•  10 

1^00 

•  66 
.30 

•  34 

•  02 

.25 

.45 
.46 
.76 

.02 

.03  '. 

SOMERSET  I  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 

5.81 
4.11 
3.22 
4.67 
4.31 

.02 
•  05 

.01 

.10 
.37 
.08 
.32 

.05 
.07 

.53 

.41 

.89   .75   .01 
.70   .97   .30 

.94   .27   .35 
1.05 
1.15   .15   T 

.02 
.92 

.02 
.62 

.18   .57 
.10 
.26 

.17  1.23 
.62 

.29 

.51 

.10 
.90 

.05 
.15 

.34 

.11 

1.97 
.05 

.09 
.50 

.?0 

.03 

.53 

.28 

.12 

.39 

.26 

T 

.32 

.14 

T         1 

I      I 

TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  0AM  49 

5.30 
3.57 
4.62 
4.20 
3.72 

■  42 

.02 

.02 
.18 

.52 

.42 
.63 
•  46 

•  16 

•  57 

•  06 

1.23  1,77   .06 
.90   .54 
.58   .27   .01 
.48  1.43   .05 
.55   .60   .04 

•  19 
.14 

.85 

,01 

.05 
.54 
.55 

.13 

•  22 

•  20 
.80 
.65 
.61 

.12 
.01 
.03 
.03 

.02 

.65 

.14 

•11        ^37 

•  52 

•18       ^20 

.27 
.04 
.04 

.35 
.28 

•  85 

•  34 
.06 

T  , 
.07  . 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN3UREN 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNES6URG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6.74 
5.88 
5.70 
3.18 
2.27 

T 

.75 

.46 
•  OS 
.20 

T 

•  02 

•  16 

.57  1.41   .02 
1.08  1.56   .05 
.63  2.82   .05 
.78   .40   .02 
•    1.30   .31 

.03 

•  31 

T 
T 

•  33 
.50 
.02 
.30 
.15 

.43 
,11 
,74 
,25 
,15 

.03 
1.50 
.22 
.15 
.16 

•  71 

.44 
.44 

2.72 
.31 
.51 
.28 

.03 

.06  . 

.19  . 
.03  . 

WESTPORT 

8.17 

.07 

•  42 

.55  2.50   .04 

T 

1.10 

•  06 

.20 

.65   .10 

1.48 

1.00 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLr  CREEK  DAM 

4.12 
2.24 
3.52 

.01 

.13 

•  16 

.74  1.57 

.52   .70   .13 

.70   .34   .23 

,28 

.32 

.79 
,05 

.03 

,21 
.30 
.36 

.16 
.09 

.14 
.54 
.67 

•  38 

•  28 

T  , 
.05  ! 

WOODBURY  LOCK  4 

4.95 

1.01 

•  35 

.73   .31 

.14 

•  75 

1.10 

.09 

.15 

.32 

• 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY    1955 


Day 

OI  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ANCHORAGE 

MAX 

MIN 

75 
44 

80 
46 

83 
51 

85 
52 

81 
56 

75 

45 

34 
49 

69 

51 

69 
41 

78 
50 

67 
56 

62 

53 

74 

57 

63 
53 

74 
58 

78 
52 

74 
53 

73 
42 

1  30 
43 

85 
49 

79 
62 

77 
64 

84 
63 

77 
63 

74 
59 

86 

54 

82 

70 

82 
65 

72 

54 

66 

51 

73 
44 

76.1 
53i4 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

77 
43 

78 
60 

88 

47 

90 
50 

83 
59 

60 
47 

39 
46 

77 
60 

69 
41 

88 
50 

66 
59 

72 
56 

75 
60 

74 
58 

77 
54 

61 
51 

77 
54 

75 
42 

33 
'  45 

85 
52 

34 

57 

81 
68 

34 

65 

83 
64 

79 

j  64 

82 
56 

38 

59 

90 
66 

79 
66 

72 
52 

76 
46 

SOtl 
54.7 

8ARB0URVILLE 

MAX 
MIN 

80 
41 

85 
40 

86 

41 

35 
50 

89 
54 

85 
45 

89 
50 

85 
55 

64 
37 

88 
44 

81 
52 

72 
57 

78 
62 

75 
57 

77 
58 

76 

57 

82 
55 

64 
46 

85 

47 

36 

60 

35 
62 

84 
66 

86 
63 

86 
63 

85 
63 

90 
58 

90 
64 

39 
60 

84 
63 

79 
65 

83.7 
53.8 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

77 
46 

83 
42 

36 

50 

38 

53 

33 
62 

80 

46 

87 

51 

71 
55 

75 
43 

85 

50 

68 

58 

64 
55 

75 
57 

63 
54 

74 
55 

80 

56 

75 
58 

78 

54 

82 

45 

36 

51 

82 
62 

63 
65 

36 
64 

77 
64 

80 
60 

91 
54 

86 
68 

36 
63 

75 
49 

69 
56 

74 
43 

79.1 
54.5 

BAXTER 

MAX 
MIN 

77 
41 

77 

41 

82 

41 

86 
44 

35 
49 

84 
45 

79 
43 

84 
60 

75 

38 

30 
40 

81 
46 

73 
58 

75 
60 

71 
59 

72 
56 

73 
56 

74 
55 

80 
47 

32 

47 

32 

47 

84 
49 

82 
60 

79 
64 

82 
63 

72 
62 

82 
57 

88 
53 

87 
62 

87 
63 

79 
61 

68 
46 

79.4 
51.7 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

81 

36 

90 

88 

85 

35 

89 

72 

78 

36 

77 

69 

77 

73 

76 

60 

81 

82 

84 

33 

82 

82 

89 

38 

82 

91 

91 

85 

74 

70 

75 

61.6 

8ENHAM 

MAX 
MIN 

75 
40 

75 
43 

35 
43 

86 
47 

88 
53 

32 
44 

79 
46 

35 
45 

76 
35 

SO 
44 

82 
55 

72 
59 

72 
62 

74 
60 

75 
57 

70 
55 

73 
51 

78 
42 

75 
46 

82 

43 

80 

56 

35 
54 

82 
66 

83 
61 

74 
61 

81 
52 

38 
58 

91 
62 

88 
60 

60 
52 

66 
45 

79.6 
51.5 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

77 
42 

82 
44 

84 
50 

86 
59 

80 
63 

79 
51 

87 
55 

75 
63 

77 
38 

86 
45 

67 
59 

64 

56 

77 

61 

65 
58 

77 
58 

79 
56 

73 

54 

76 

44 

31 
46 

36 

50 

81 
62 

79 
66 

85 
66 

62 
66 

81 
60 

88 
54 

66 
69 

38 
66 

76 
63 

66 
50 

73 
45 

78.8 
55.1 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
45 

82 
46 

88 
50 

86 
54 

65 
55 

30 
51 

86 
59 

73 
50 

78 

41 

84 
53 

70 
63 

73 
60 

77 
61 

71 
60 

80 
61 

74 
56 

81 
54 

81 
60 

84 
53 

35 
59 

31 

64 

32 
66 

87 
67 

76 
66 

84 
64 

90 
63 

65 
70 

85 
65 

73 
52 

71 
49 

75 
46 

60.2 
56.5 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

79 
45 

84 
46 

67 
49 

86 
53 

84 
60 

82 
49 

86 
56 

80 
66 

78 
42 

84 

51 

70 
61 

70 
58 

78 
61 

67 
59 

76 
58 

76 
57 

76 
53 

80 
47 

34 

49 

85 
62 

81 
62 

SO 
66 

85 
66 

81 
66 

82 
64 

89 
56 

85 
70 

86 
65 

73 
62 

72 
61 

75 
45 

80.1 
56.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

77 
42 

81 
45 

85 
52 

86 
52 

83 
61 

79 
46 

34 
50 

67 
63 

69 

39 

69 

51 

68 
56 

66 

54 

70 
57 

66 

57 

77 
52 

30 

51 

77 
53 

76 
42 

81 

44 

84 

50 

81 
56 

78 
64 

85 
64 

61 

65 

w 

84 
53 

83 

68 

82 
66 

71 
60 

66 
55 

75 
46 

76.9 

53.7 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

79 
39 

85 
42 

B8 
46 

89 
50 

88 
56 

82 

44 

37 
43 

79 
63 

86 

39 

82 

48 

70 
58 

65 
54 

75 
58 

67 
59 

75 

57 

81 
53 

80 
52 

78 

41 

84 

43 

37 
43 

84 
62 

81 
65 

87 
64 

87 
64 

91 
54 

81 
65 

75 
60 

71 

50 

75 

41 

80.7 
52.0 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
46 

82 

53 

85 

57 

85 

59 

78 
61 

74 

47 

80 

54 

63 

47 

68 
38 

72 
56 

68 

54 

67 
54 

68 
56 

69 

56 

77 
51 

34 
56 

69 
60 

77 

44 

79 

47 

86 
55 

80 
63 

76 
63 

83 
65 

78 
62 

69 
53 

61 
52 

31 
63 

31 
65 

69 
57 

60 
50 

76 
44 

75.6 
64.3 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

75 
38 

78 
41 

86 
44 

66 
55 

86 
41 

78 
44 

85 
55 

70 
34 

73 
48 

76 
54 

78 
63 

67 
57 

77 
68 

67 
54 

80 
49 

82 

50 

72 
38 

76 
42 

82 

47 

35 
57 

83 
63 

79 
62 

85 

61 

75 
63 

76 
60 

86 

54 

88 
66 

87 
62 

76 

67 
41 

78.7 
51.1 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

75 

44 

77 
47 

82 

49 

86 
57 

38 
62 

83 
52 

80 
66 

86 

57 

73 
42 

75 
44 

86 
59 

64 
57 

65 

57 

79 
60 

61 
57 

75 
55 

80 
54 

74 
44 

76 
47 

82 
50 

36 
57 

82 
62 

79 
65 

85 
66 

74 
62 

90 
56 

87 
58 

83 
68 

36 
62 

75 
51 

67 
46 

78.4 

54.9 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

77 
40 

77 
40 

83 

43 

87 
45 

86 
49 

85 

44 

80 
46 

86 
54 

75 
37 

74 
33 

87 
46 

66 

57 

69 
60 

80 
60 

68 
53 

30 
60 

81 
52 

75 
40 

77 

41 

82 

46 

37 
48 

84 
61 

32 
62 

83 
61 

76 
60 

81 
56 

86 
56 

89 
60 

89 
62 

81 
63 

70 
46 

30.2 
60.5 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

75 
47 

81 

48 

84 
53 

86 
57 

86 

57 

80 
53 

67 
54 

79 
57 

77 
43 

86 
53 

68 
59 

63 
58 

77 
67 

63 
58 

77 
57 

80 

56 

76 
55 

75 
46 

80 
43 

36 

48 

34 
61 

81 
63 

34 
64 

79 
66 

78 
63 

88 
66 

86 

63 

86 
67 

80 
63 

71 
51 

73 
46 

79.2 
56.8 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

78 
41 

83 
43 

88 
46 

89 
51 

33 
66 

62 

45 

36 
45 

69 

55 

72 

37 

74 
49 

69 

57 

68 

54 

69 
56 

65 
68 

78 

60 

32 
61 

83 
52 

77 

40 

83 
43 

88 

50 

82 

56 

80 
55 

67 
60 

86 
62 

75 
61 

84 
53 

87 
63 

85 
62 

75 
63 

69 
51 

75 
44 

79.1 
51.9 

FARMERS 

MAX 
MIN 

78 
38 

83 
41 

66 
45 

88 
48 

86 

64 

81 
43 

88 
45 

81 
59 

76 
36 

86 
50 

76 
59 

68 
53 

31 
56 

73 
59 

78 
56 

31 
49 

82 
51 

77 
38 

31 
40 

36 
45 

33 
56 

32 
64 

85 
63 

81 
60 

78 
62 

35 
54 

89 

61 

89 
62 

36 
64 

76 
50 

74 
45 

81.4 
61.8 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

79 
43 

87 
54 

88 
56 

87 
59 

83 
62 

79 

64 

36 

68 

79 

54 

78 
47 

83 
59 

72 
57 

67 
60 

71 
61 

70 
60 

72 
57 

73 
56 

77 
50 

76 
54 

33 
63 

83 

55 

81 
64 

79 
60 

89 
65 

S3 
63 

30 
61 

90 
64 

87 
65 

84 
70 

74 
59 

71 
55 

76 
50 

79.7 
57.9 

FRANKFORT  LOCK  It 

MAX 
MIN 

77 
42 

78 
42 

82 
52 

86 
52 

87 
52 

84 
46 

78 
46 

86 
50 

72 

39 

70 
39 

82 
43 

70 
53 

64 
53 

75 
59 

63 

57 

78 
53 

83 
53 

74 
42 

76 
42 

82 

51 

85 
51 

81 
60 

73 
62 

86 

62 

75 
61 

78 

54 

87 
54 

86 
64 

82 

54 

74 
53 

65 

45 

78.2 
61.3 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

78 
46 

81 
46 

85 
49 

86 
52 

82 
69 

79 
49 

86 
56 

78 
57 

77 
46 

84 
52 

74 
62 

73 

60 

75 
62 

73 
61 

78 
59 

76 
60 

78 
53 

73 
50 

81 
50 

34 
57 

30 
63 

81 
66 

85 
64 

82 
68 

81 
66 

88 
62 

86 

70 

86 
66 

77 
61 

69 

60 

73 
44 

79.8 
57.0 

GOLDEN  POND  6  N 

MAX 

MIN 

81 
43 

87 
45 

37 
50 

85 
54 

35 
59 

80 

48 

35 
56 

80 
53 

79 

40 

85 
55 

77 
64 

74 
62 

77 
53 

76 
60 

72 
60 

77 
58 

81 

53 

80 
52 

35 
60 

82 

57 

60 
65 

60 

64 

88 
65 

84 

59 

87 
62 

89 
64 

86 
64 

61 
68 

74 
57 

71 
50 

76 
42 

ei.o 

56.0 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

77 
40 

84 
43 

90 
47 

90 
48 

85 
56 

80 

44 

88 
44 

75 
59 

71 
32 

35 
47 

70 
69 

72 
64 

76 
59 

68 
58 

74 
49 

81 

49 

73 
50 

76 
36 

33 

40 

86 

49 

84 
54 

81 
64 

82 
62 

SO 
60 

79 
63 

84 
54 

88 

58 

87 
56 

76 
43 

30.1 
50.9 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

79 

41 

80 
41 

84 
47 

87 
50 

38 
65 

66 

46 

83 
52 

67 
56 

74 
39 

78 
48 

86 
61 

67 
59 

70 
69 

80 

58 

75 
59 

78 
53 

80 
55 

60 
45 

30 

46 

84 
51 

37 
60 

31 
64 

33 
64 

87 
65 

78 
63 

83 
58 

91 
66 

86 
66 

36 
63 

31.7 
55.0 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

78 
43 

85 
46 

87 
51 

65 

54 

83 
58 

79 
48 

85 
57 

70 
54 

75 
42 

86 
54 

77 
57 

70 
59 

76 
62 

68 
59 

75 
59 

76 
57 

79 
59 

30 
49 

85 
48 

84 
64 

80 
62 

79 
64 

36 
64 

34 

66 

31 
59 

88 

61 

92 
63 

81 
65 

72 

53 

71 
49 

74 
43 

79.4 
55.6 

HEIDELBERG  LOCK  \k 

MAX 
MIN 

78 
39 

84 
40 

87 
43 

91 
48 

88 
55 

39 

44 

88 
48 

34 
59 

77 
37 

87 
44 

83 
59 

65 
69 

78 

59 

74 
69 

77 
57 

78 
52 

79 
53 

80 

41 

34 
43 

86 

45 

83 
59 

80 
60 

37 
61 

37 

60 

32 
60 

88 
56 

88 
61 

89 
61 

86 
63 

76 

50 

76 
43 

82.5 
52.2 

HENDERSON  4  SW 

MAX 

MIN 

79 

47 

35 

49 

87 
58 

36 
62 

84 
57 

78 
52 

85 

59 

72 
51 

74 

43 

80 
58 

70 
56 

63 
58 

71 
61 

68 
59 

76 
66 

79 
59 

73 
55 

78 

48 

83 

49 

82 

52 

80 

63 

78 
65 

87 
67 

32 

67 

82 
69 

89 

61 

83 
66 

79 

71 

74 
67 

73 
54 

75 
46 

78.7 
56.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

80 
47 

31 
48 

85 
56 

86 
58 

90 
59 

38 
54 

80 
58 

36 
56 

76 
47 

80 
54 

86 
62 

73 
62 

72 
62 

74 
61 

71 
58 

73 
56 

78 
56 

82 
57 

81 
54 

65 
63 

78 

64 

78 
62 

80 
60 

88 
65 

33 
61 

36 
66 

87 
62 

86 
66 

30 
69 

72 
54 

72 
46 

30.6 
57.8 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

MIN 

79 

39 

80 

38 

86 

41 

89 
46 

39 

51 

87 

43 

80 

46 

88 
41 

79 
35 

77 
41 

87 
55 

69 

54 

67 

58 

73 
58 

75 

55 

80 

48 

77 
53 

80 

40 

81 
43 

83 
43 

87 
55 

84 
59 

31 
61 

35 
59 

73 
58 

73 
55 

86 
55 

90 

59 

91 

60 

80 
52 

71 
43 

81.1 
49.6 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

80 
49 

80 
50 

85 
52 

88 
55 

88 
62 

65 
54 

78 
59 

83 
67 

74 

47 

76 
55 

36 
61 

69 
60 

74 
60 

76 
60 

74 
60 

77 
59 

76 
56 

81 
52 

61 
56 

86 

61 

81 
64 

77 
64 

30 
64 

89 
67 

79 
63 

84 
64 

86 
65 

86 
63 

81 
55 

76 
50. 

72 
48 

80.6 
57.8 

INEZ 

MAX 
MIN 

77 
44 

84 
39 

89 
42 

90 
47 

86 

49 

67 

42 

83 
48 

76 

69 

75 

40 

38 
43 

70 

61 

77 
60 

78 
59 

71 
65 

80 
50 

81 
51 

76 

54 

78 
39 

83 
41 

87 

53 

88 
56 

84 
63 

34 
62 

79 
62 

82 
59 

85 
62 

90 
65 

90 
64 

82 

60 

72 
53 

73 
47 

61.6 
62.5 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

78 
46 

83 
48 

88 
52 

88 
56 

87 
60 

30 
60 

85 
64 

73 
51 

72 
44 

32 

57 

69 
57 

63 
56 

76 
59 

66 
58 

73 
57 

77 
60 

76 
54 

76 
47 

82 

47 

84 
60 

80 
65 

78 
64 

85 
66 

60 
66 

80 

59 

88 
53 

82 

71 

32 
65 

72 

59 

73 

55 

74 
45 

78.4 
66.1 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

81 

52 

86 
50 

89 
52 

86 

58 

85 
60 

84 
53 

89 
56 

74 
54 

78 
46 

86 
55 

73 
60 

66 
60 

76 
61 

67 
60 

75 
59 

30 
60 

30 

58 

81 
49 

86 

61 

35 
65 

82 
63 

81 
63 

86 
64 

60 
67 

82 
61 

90 
60 

36 
70 

83 
65 

76 
53 

73 
52 

73 
48 

80.9 
57.4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
46 

81 

50 

35 
57 

85 
60 

81 
60 

77 

54 

85 

54 

70 
47 

71 
40 

34 
55 

66 
56 

62 

64 

74 
57 

61 
58 

76 
56 

80 
56 

71 

50 

75 

44 

80 
48 

93 

56 

80 
64 

80 
66 

86 
66 

73 
63 

75 

59 

85 
57 

84 

70 

84 
65 

74 
53 

66 

51 

73 
47 

76.8 
55.5 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
48 

81 
42 

85 
45 

67 
53 

83 
52 

79 
47 

66 
52 

73 
48 

76 
40 

84 
48 

69 
58 

66 
59 

75 
59 

63 
59 

75 
57 

76 
56 

73 
51 

79 
47 

81 

47 

82 
49 

81 
62 

78 
66 

83 
66 

72 
62 

81 
60 

88 
55 

65 
65 

87 
63 

76 
55 

66 

47 

72 
42 

78.4 
53.5 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

80 
52 

86 
56 

89 

56 

91 

61 

67 

67 

34 

57 

88 

59 

75 
54 

74 

47 

81 
56 

70 
56 

68 
59 

74 
59 

66 

59 

80 
56 

32 

68 

30 
69 

78 

49 

85 

52 

87 
56 

83 
60 

84 
61 

89 
68 

86 
71 

80 
63 

91 

59 

89 

73 

86 
67 

74 
62 

71 
66 

77 
60 

81.1 
58.7 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
46 

84 
50 

86 
56 

87 
58 

83 
60 

81 
52 

85 

57 

70 
50 

74 
45 

80 
66 

68 
57 

63 
56 

74 
59 

63 
59 

79 
56 

32 
56 

74 

53 

76 

47 

63 
49 

37 
63 

82 
64 

78 
66 

86 

68 

79 
65 

78 

61 

91 
66 

85 

70 

86 
67 

72 
57 

68 
53 

76 
48 

7S.8 
56.6 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

82 
46 

85 
49 

67 
52 

88 
66 

35 
60 

79 
52 

86 
56 

75 
57 

79 
46 

32 
59 

74 
59 

69 
62 

73 
61 

70 
61 

70 
58 

75 
58 

80 
56 

80 
56 

83 
52 

30 
63 

78 
64 

79 
65 

87 
66 

30 
66 

83 
60 

87 
66 

36 
64 

80 
69 

76 

55 

72 
52 

75 
47 

79.5 
67.8 

See  Reierence  Note*  Following  StoHoa     Inde: 
-    55    - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY    1955 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

• 

1 

2 

3 

t 

5 

$ 

7 

« 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

80 

85 

89 

66 

84 

79 

84 

78 

75 

84 

75 

70 

75 

70 

74 

78 

80 

82 

84 

82 

78 

79 

87 

84 

82 

88 

84 

62 

73 

71 

75 

79.9 

MIN 

44 

46 

52 

55 

60 

52 

57 

57 

42 

55 

58 

60 

63 

61 

60 

58 

64 

51 

49 

55 

64 

64 

68 

67 

62 

62 

67 

68 

60 

54 

46 

57.1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

80 

83 

86 

87 

85 

81 

67 

78 

75 

84 

74 

72 

77 

69 

78 

77 

81 

30 

84 

84 

76 

SO 

87 

35 

83 

89 

66 

S3 

81 

76 

71 

80.7 

MIN 

40 

44 

46 

52 

60 

50 

61 

56 

38 

46 

62 

59 

62 

60 

60 

59 

50 

45 

46 

50 

60 

65 

63 

67 

63 

58 

69 

65 

58 

47 

42 

55.0 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

76 

84 

88 

90 

85 

81 

87 

76 

79 

36 

79 

68 

78 

75 

73 

77 

SO 

82 

84 

88 

85 

80 

85 

34 

63 

93 

93 

91 

82 

70 

74 

82.0 

MIN 

39 

36 

42 

47 

53 

43 

47 

53 

35 

43 

56 

60 

60 

56 

57 

53 

53 

42 

44 

45 

60 

61 

62 

58 

60 

64 

60 

59 

62 

52 

43 

51.8 

MAYFIELD  2  S 

MAX 

80 

85 

86 

86 

84 

80 

35 

83 

79 

83 

73 

72 

72 

70 

71 

74 

80 

79 

64 

79 

77 

78 

86 

82 

85 

86 

84 

32 

75 

72 

74 

79.7 

MIN 

52 

54 

57 

61 

62 

56 

58 

55 

47 

63 

59 

61 

61 

59 

57 

56 

56 

55 

56 

62 

63 

64 

65 

63 

62 

65 

62 

69 

55 

51 

47 

58.5 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 

73 

78 

81 

87 

87 

81 

81 

84 

67 

71 

78 

69 

70 

72 

64 

77 

81 

69 

76 

60 

81 

82 

79 

85 

77 

74 

84 

S3 

62 

76 

62 

77.3 

MIN 

41 

41 

43 

47 

50 

46 

45 

45 

37 

37 

51 

51 

51 

59 

51 

49 

50 

38 

41 

43 

50 

56 

63 

63 

63 

54 

54 

64 

63 

51 

47 

49.8 

MIDDLESRORO 

MAX 

80 

82 

88 

89 

88 

83 

86 

84 

80 

81 

77 

75 

76 

75 

75 

74 

32 

83 

85 

86 

33 

77 

83 

31 

66 

90 

89 

36 

85 

77 

74 

31.9 

MIN 

39 

39 

41 

46 

53 

45 

49 

55 

37 

42 

58 

53 

62 

56 

57 

52 

52 

46 

48 

47 

61 

61 

66 

63 

64 

57 

62 

61 

54 

55 

44 

52.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 

78 

81 

86 

69 

84 

78 

88 

76 

73 

85 

67 

63 

78 

62 

78 

79 

75 

77 

81 

87 

83 

78 

84 

76 

79 

66 

87 

86 

64 

69 

75 

79.1 

MIN 

48 

49 

51 

58 

61 

51 

54 

57 

41 

54 

57 

53 

56 

58 

55 

54 

54 

43 

46 

52 

62 

65 

64 

64 

63 

54 

65 

68 

62 

51 

47 

55.4 

MURRAY 

MAX 

60 

67 

90 

90 

87 

82 

90 

80 

31 

89 

80 

77 

74 

71 

73 

76 

81 

81 

85 

81 

78 

SO 

89 

84 

87 

89 

85 

83 

76 

72 

75 

81.7 

MIN 

47 

49 

52 

57 

61 

53 

56 

56 

45 

60 

63 

63 

64 

61 

60 

58 

55 

55 

54 

62 

64 

65 

66 

65 

62 

65 

64 

70 

56 

52 

46 

53.3 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

82 

86 

37 

87 

83 

31 

65 

72 

76 

81 

69 

64 

71 

72 

76 

81 

79 

82 

85 

83 

79 

79 

86 

60 

82 

68 

83 

79 

71 

72 

79 

79.4 

MIN 

47 

50 

54 

57 

59 

53 

57 

53 

46 

56 

56 

53 

61 

60 

57 

60 

56 

51 

50 

54 

64 

64 

65 

67 

61 

61 

67 

'' 

57 

52 

46 

57.1 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 

60 

85 

85 

88 

86 

SO 

85 

73 

79 

82 

67 

70 

72 

68 

73 

76 

62 

78 

85 

81 

79 

79 

87 

61 

83 

86 

84 

77 

71 

71 

75 

79.0 

MIN 

50 

53 

59 

64 

61 

56 

59 

51 

48 

62 

60 

63 

63 

61 

58 

58 

56 

55 

53 

61 

65 

66 

66 

69 

64 

66 

65 

63 

53 

52 

43 

59.0 

PADUCAH 

MAX 

76 

80 

66 

87 

88 

S6 

80 

88 

75 

79 

86 

64 

69 

72 

69 

72 

76 

82 

80 

64 

31 

74 

80 

69 

62 

83 

86 

35 

80 

72 

72 

79.6 

MIN 

46 

47 

55 

56 

60 

52 

57 

59 

49 

55 

60 

59 

62 

61 

60 

58 

57 

57 

51 

58 

64 

64 

65 

70 

60 

65 

64 

65 

56 

54 

49 

53.0 

PIKEVILLE 

MAX 

80 

85 

91 

92 

86 

81 

39 

60 

78 

S9 

72 

68 

79 

72 

32 

83 

80 

82 

66 

69 

87 

85 

85 

77 

85 

as 

93 

93 

82 

72 

74 

32.8 

MIN 

45 

46 

46 

53 

56 

49 

50 

60 

45 

49 

61 

61 

61 

62 

57 

54 

59 

46 

49 

50 

61 

66 

66 

65 

64 

60 

59 

67 

66 

56 

50 

56.3 

PRINCETON 

MAX 

64 

68 

90 

69 

89 

87 

86 

84 

76 

78 

71 

77 

70 

70 

78 

80 

83 

67 

60 

78 

80 

90 

82 

65 

90 

63 

80 

79 

74 

78 

81.5 

MIN 

44 

45 

50 

52 

51 

48 

54 

49 

43 

59 

60 

63 

60 

58 

59 

56 

52 

51 

57 

64 

64 

63 

66 

61 

62 

64 

69 

55 

49 

44 

55.7 

RICHMOND 

MAX 

75 

77 

82 

86 

88 

63 

77 

86 

71 

,75 

66 

62 

63 

79 

63 

78 

79 

75 

78 

61 

32 

83 

78 

85 

74 

79 

87 

35 

87 

75 

66 

78.2 

MIN 

40 

43 

47 

56 

61 

50 

53 

59 

41 

50 

62 

57 

53 

60 

58 

52 

56 

42 

46 

51 

62 

63 

63 

64 

65 

54 

62 

66 

64 

51 

46 

54.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 

80 

86 

90 

90 

35 

82 

90 

81 

77 

67 

79 

76 

73 

74 

79 

78 

82 

81 

85 

83 

82 

79 

83 

85 

64 

87 

90 

85 

77 

70 

75 

81.6 

MIN 

42 

54 

56 

55 

60 

48 

60 

55 

43 

57 

62 

60 

60 

60 

59 

60 

52 

48 

51 

57 

63 

64 

66 

64 

63 

64 

64 

66 

56 

50 

43 

57.0 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 

75 

76 

83 

87 

67 

83 

81 

85 

69 

73 

83 

65 

64 

74 

64 

71 

76 

75 

76 

63 

82 

81 

77 

35 

76 

79 

87 

83 

63 

72 

68 

77.5 

MIN 

47 

48 

51 

54 

61 

49 

53 

55 

45 

50 

57 

58 

56 

60 

58 

58 

53 

48 

47 

51 

61 

64 

65 

65 

61 

58 

64 

69 

59 

53 

45 

55.6 

SCOTTSVILLE 

MAX 

79 

83 

87 

86 

84 

80 

37 

81 

80 

37 

77 

75 

77 

70 

78 

78 

76 

81 

84 

84 

81 

82 

67 

81 

64 

89 

86 

83 

74 

74 

74 

81.0 

MIN 

45 

47 

52 

57 

60 

50 

61 

56 

45 

56 

63 

61 

60 

60 

60 

52 

56 

49 

53 

59 

64 

66 

67 

63 

68 

64 

71 

66 

61 

52 

46 

57.9 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 

78 

82 

85 

87 

82 

79 

84 

75 

72 

81 

69 

67 

75 

63 

73 

80 

73 

76 

81 

83 

80 

79 

35 

82 

76 

86 

83 

82 

72 

67 

74 

77.9 

MIN 

45 

49 

59 

54 

59 

49 

50 

52 

40 

57 

56 

53 

55 

57 

53 

53 

53 

43 

45 

50 

62 

64 

63 

64 

60 

54 

69 

64 

59 

51 

45 

54.4 

SOMERSET  1  N 

MAX 

77 

62 

85 

86 

83 

80 

35 

75 

73 

84 

69 

69 

76 

70 

71 

78 

79 

79 

82 

85 

30 

79 

84 

82 

86 

84 

36 

75 

71 

73 

79.2 

MIN 

41 

43 

45 

53 

56 

46 

53 

56 

38 

43 

59 

53 

60 

59 

58 

55 

52 

48 

47 

49 

62 

65 

63 

63 

57 

68 

68 

64 

49 

♦3 

54.2 

SUMMER  SHADE 

MAX 

79 

84 

87 

88 

84 

32 

87 

75 

78 

86 

69 

74 

80 

72 

77 

76 

60 

80 

84 

85 

78 

62 

86 

85 

84 

90 

86 

34 

75 

68 

75 

80.6 

MIN 

45 

46 

49 

57 

56 

49 

56 

52 

44 

54 

62 

60 

64 

60 

59 

56 

53 

51 

51 

56 

60 

65 

65 

65 

66 

64 

70 

66 

63 

49 

44 

56.7 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

77 

62 

86 

88 

81 

75 

85 

75 

70 

62 

70 

73 

75 

70 

73 

33 

78 

75 

80 

65 

63 

30 

84 

81 

72 

63 

68 

39 

82 

66 

72 

79.0 

MIN 

43 

45 

49 

50 

55 

47 

42 

54 

40 

53 

56 

52 

58 

57 

53 

51 

54 

42 

44 

51 

59 

67 

63 

63 

65 

56 

62 

63 

65 

53 

49 

53.6 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 

71 

75 

81 

63 

84 

78 

76 

80 

64 

70 

69 

67 

66 

74 

66 

77 

78 

77 

74 

78 

67 

81 

78 

84 

75 

71 

64 

82 

S3 

71 

63 

75.7 

MIN 

46 

51 

58 

60 

59 

49 

51 

51 

38 

39 

54 

54 

55 

56 

50 

52 

49 

41 

43 

50 

56 

62 

64 

66 

60 

53 

57 

64 

60 

51 

42 

52.9 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

77 

80 

85 

88 

89 

85 

S3 

89 

75 

79 

88 

72 

73 

79 

71 

77 

76 

80 

82 

64 

85 

81 

80 

87 

75 

83 

92 

87 

88 

76 

63 

81.2 

MIN 

42 

43 

46 

49 

54 

47 

48 

56 

39 

45 

51 

6r 

59 

61 

60 

56 

56 

47 

48 

52 

55 

62 

62 

63 

62 

56 

57 

64 

64 

48 

45 

53.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Stalioii 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEWEY  DAll 

EVAP 

.14 

.50 

.08 

.24 

.19 

.28 

.43 

.22 

.29 

.17 

.19 

.05 

.02 

.04 

.04 

.19 

.21 

.27 

.19 

.22 

.19 

.16 

.10 

.13 

.04 

.21 

.20 

.17 

.28 

.19 

.10 

5.73 

WIND 

24 

22 

3 

5 

4 

25 

16 

17 

29 

4 

19 

2 

0 

3 

1 

7 

6 

24 

6 

6 

3 

7 

15 

11 

6 

18 

1 

8 

28 

24 

18 

362 

DIX  DAM 

EVAP 

.2S 

.26 

.20 

.23 

.18 

..33 

.21 

.28 

.28 

.22 

.21 

.09 

.00 

_ 

_ 

.13 

.14 

.25 

.17 

.24 

.16 

.16 

.11 

.24 

.04 

.22 

.20 

.20 

.29 

.07 

85.93 

WIND 

38 

30 

23 

18 

54 

71 

26 

93 

66 

30 

66 

23 

23 

36 

62 

31 

16 

51 

20 

25 

8 

40 

28 

65 

32 

51 

14 

28 

72 

101 

41 

1282 

WOLF  CREEK  DAJl 

EVAP 

.35 

.25 

.22 

.20 

.23 

.33 

.19 

.24 

.32 

.21 

.12 

.00 

.08 

.12 

.10 

.13 

.04 

.19 

.23 

.31 

.23 

.13 

.02 

.22 

.01 

.29 

.24 

.27 

.28 

.22 

.11 

5.88 

WIND 

34 

32 

15 

16 

15 

35 

30 

31 

31 

32 

10 

14 

34 

40 

24 

25 

13 

30 

26 

11 

7 

82 

39 

24 

13 

33 

14 

21 

65 

38 

26 

860 

S«e  Refareace  Notes  Following  Station      Index 
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STATION  INDEX 




Obser- 

& 

+-«■ 

vation 

Refer 

Station 

County 

1 

•S 

1 

1 

time 

Observer 

to 

i 

1 

fi 

■6 

1 

i 

tables 

ADDISON  DAM  1.5 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

ADOLPHUS  1  N 

ALLEN 

36  39 

86  16 

600 

7A 

lOELL  M,  OEARING 

3       C 

ALBANY 

0063 

CLINTON 

36  41 

85  08 

960 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

3 

ALLEN 

0095 

FLOYD 

37  35 

82  43 

650 

eA 

NANNIE  AUXIER 

3 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

33  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRETT 

2  3  5 

ASHCAMP 

0246 

PIKE 

37  16 

82  26 

1100 

8A 

MARY  S.  RATLIFF 

3 

ASHLANO  DAM  29 

BOYD 

38  27 

32  36 

551 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

BABBOURVILLE 

0381 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5      C 

6ARDST0WN  J.S.  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

37  48 

35  23 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

BAXTER 

0*50 

HARLAN 

36  51 

33  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3  5      C 

BEAVER  0AM 

0490 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  3  5    7 

BENHAM 

0595 

HARLAN 

36  5& 

82  57 

1580 

8A 

BA 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3  5    7 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

as  20 

395 

MID 

JAMES  H.  MILLER 

c 

BEREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

84  18 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A,  GROSSMAN 

2  3  5      C 

BEREA  WATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  33 

84  15 

1010 

7A 

MRS. LAURA  B.GABBAHD 

3 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

5A 

TVA-639 

3 

BOWLING  GREEN  Caa  ap 

WARREN 

36  58 

S&  26 

635 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

BOWLING  GREEN  WTR  WKS 

0914 

WARREN 

3  7  00 

e6  26 

505 

MID 

CITY  BOWLING  GREEN 

C 

BRENT  0AM  36 

0973 

CAMPBELL 

39  03 

84  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1046 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

7A 

STIN50N  SKACGS 

3 

8UR0IME  2  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

32  35 

1643 

8A 

EDWIN  E.  JOHNSON 

3       C 

8uhkesv:lle 

1137 

CUMBERLAND 

36  47 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

3 

CADIZ  LOC<  £ 

1206 

TRIGG 

36  46 

87  58 

424 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAMPBEllSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

65  21 

77? 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLFY 

2  3  5 

CARROLLTON  L0C<  1 

1345 

CARROLL 

33  41 

35  11 

480 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5     C 

CENTRAL  CITY 

1439 

MUHLENBERG 

37  17 

87  07 

453 

MID 

JAMES  F.  RICE 

C 

CLERMONT  1  SSE 

BULLITT 

37  55 

85  40 

6P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

370 

MID 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

C 

COLLEGE  MILL  LOCK,  11 

1704 

EfcTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

85  18 

729 

7A 

MRS. HAZEL  B. PICKETT 

3 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

84  19 

1070 

6P 

KY  DEPT  OF  CONS. 

3 

CYNTMIANA 

1998 

HARH I  SON 

38  23 

34  16 

684 

MARSHALL  HILL 

3 

CVNTMIANA  2 

2003 

HARRISON 

38  23 

84  17 

719 

8A 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

2  3  5 

DANVILLE 

2040 

BOYLE 

'• 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLD  IRON 

2  3  5    7 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

3  7  48 

82  32 

718 

MID 

BERTHA  OE  LONG 

C 

DELPMIA  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1647 

7A 

GENE  T.  HILTON 

3 

DEMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  46 

850 

5P 

HATTIE  8.  BARNEY 

3 

OEWEr  DAM 

2130 

FLOYD 

37  45 

82  47 

653 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

DIX  DAM 

2214 

MERCER 

37  48 

64  43 

917 

4P 

7A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3  5  6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

23  58 

OHIO 

37  33 

86  43 

450 

7A 

J.  L.  HUFF 

3        C 

OUNMOH 

2366 

MUHLENBERG 

37  06 

87  00 

610 

N.  D.  GIVENS 

3 

OUNNVILLE 

2374 

CASEY 

37  13 

84  58 

- 

3A 

LINNIE  L.  TARTER 

3 

DYER 

2391 

BRECKENRIDGE 

37  43 

06  13 

793 

MID 

LENA  BLAIR 

'^ 

EOOVVILLE  LOCK  F 

2445 

LYON 

37  03 

ee  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

2469 

METCALFE 

37  00 

85  37 

865 

7A 

JOHN  E.  MORAN 

3        C 

ELKMORN  CITY 

2526 

PIKE 

37  18 

82  21 

800 

8A 

THOMAS  MC  FADDEN 

3 

fALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  40 

84  20 

560 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

2  3  5 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

3B  09 

83  33 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  5    / 

FLEMlNGSauRG 

2903 

FLEMING 

38  25 

63  43 

870 

7A 

MRS.  JEAN  FLEMING 

3 

FLEMINGSBURG  2 

2906 

FLEMING 

38  25 

83  45 

830 

MID 

MAURICE  B. CARPENTER 

C 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

83  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  Of    ENGINEERS 

2  3  5   7  C 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

691 

7A 

HERMAN  D.  NEAL 

3       C 

FREEBURN 

3046 

PIKE 

37  34 

82  08 

727 

8A 

JOHN  E.  TANNER 

INACTIVE  1/55 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

93  0 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

3 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

64  33 

880 

BA 

WILLIAM  F.BRAM6LETT 

3 

GEST  LOC<  3 

3203 

HENRY 

33  25 

34  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

7a 

EMILY  M.  BEAt' 

3 

GLASGOW  WKAY 

3246  BARREN 

37  00 

85  55 

303 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

2  3  5 

GLENOALE 

3252 

HARDIN 

37  36 

35  55 

700 

7A 

DEWEY  S.  HILL 

3 

GOLDEN  POND  8  N 

3296 

TRIGG 

36  54 

88  00 

393 

FISH  L   WLFLF  REFUGE 

2  3  5 

GRANT  DAM  38 

3358 

BOONE 

38  59 

84  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391 

CARTER 

38  19 

82  57 

589 

7P 

7A 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3  5 

GREENS8URG 

3430 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7a 

7A 

HOWARD  PICKETT 

2  3  5 

GREtNSBURG  HIWAY  61  BR 

3436 

GREEN 

37  15 

85  30 

590 

MRS.  ADA  L.  COX 

3 

GREENUP  DAM  30 

3443 

GREENUP 

38  37 

82  51 

538 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  2  W 

3451 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C,  R.  LOVELL 

2  3  6 

KALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

37  20 

740 

MID 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

C 

3652 

OHIO 

37  32 

36  54 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

3 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

33  12 

869 

MID 

H.  A.  BAILEY 

C 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

63  11 

840 

BURCHELL  MUNCY 

3 

HEIDELBERG  LOCK  14 

3741 

LEE 

37  33 

33  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

HE^CERSON  k   SW 

3762 

HENDERSON 

37  47 

37  37 

3B2 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3  5 

HERN DON 

3798 

CHRISTIAN 

36  44 

37  34 

512 

MID 

C.  W.  KEATTS 

C 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

89  10 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3  5 

HICKSVILLE 

3321 

GRAVES 

36  48 

38  30 

440 

7A 

TVA-679 

3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3899 

KNOTT 

37  20 

82  59 

1080 

SA 

8A 

ELIZABETH  WATTS 

2  3  5    7 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

37  32 

85  44 

738 

MID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

HOPKiNSVILLE 

3994 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

540 

7A 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

2  3  5   7 

HYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  22 

850 

6P 

MRS. FOREST  CAMPBELL 

3 

INEZ 

4134 

MARTIN 

37  52 

82  32 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3  5 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

646 

7P 

7P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  3  5   7 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

749 

7A 

MRS.  MAE  JETT 

3 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

92  56 

1150 

5P 

H06ART  I  SON 

3 

KEENE  2  N 

4369 

JESSAMINE 

37  58 

84  38 

950 

7A 

HUGH  J.  CARROLL 

3 

KENTUCKY  DAM 

4414  IlIVINGSTON 

37  01 

83  16 

362 

5A 

TVA-379-A 

3 

LANCASTER 

4620  GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 

LAURA 

4642 

MARTIN 

37  45 

82  26 

- 

BA 

JAMES  A.  FIELDS 

3 

LEITCHFIELD 

4703 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

632 

6P 

8A 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  3  5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

33  02 

84  36 

979 

MID 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

37  21 

84  55 

772 

7A  PALLIA  F.  HANKLA 

3       C 

ITTLE  HICKMAN  LOCK  I 
LOCKPORT  LOCK  2 
L06LICK  I  S 
LONDON  3  SW 

ONOON  CAA  AP 

LOUISA 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLI 
E  Wa  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGI 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

lELO  SUBSTATION 
I  ELD  2  S 

MAYSVlLLE  DAM  33 


Station 


Coimty 


Obser- 
vation 

time 


Refer 

to 
tables 


SE 


SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHEL8YVILLE  2  W 

SHEPHEROSVILLE 

SMITHFIELO  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SU^WER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 
iTURKEV  CREEK  SCHOOL 
[TYRONE  LOCK  5 
lUNIONTOWN  DAM  49 
LLEY  VIEW  LOCK  9 

N  BUREN 
VANCE8URG  DAM  32 
WAYNESBURG  6  E 
WEST  LIBERTY  WATER  W 
WESTPORT 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


LAWRENCE 
LAWRENCE 
PERSON 
PERSON 
JEFFERSON 

.  JEFFERSON 
BALLARD 
BARREN 
HOPKINS 
EDMONSON 


MC  KEE 

C  KINNEYSBURG 

IDDLESeORO 
MIDDLES80R0  SEWAGE  PL 
MIDWAY 

ILLERS8URG 

ILLERSTOWN 
MONTICELLO 

MOREMEAD  STATE  COLLEGE 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL 

OLNEY 

ONEONTA  0AM  35 

OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 
PADUCAH  ARMORY 
PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
CmMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUM5EY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SAOIEVILLE 

ST  JOHN  8ETHLEHEM  AC- 
ST  MARY 

SA,.VISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVIULE 


5230 
5232 
5243 


GRAVES 
GRAVES 
MASON 
JACKSON 


(ART 

.  CALLOWAY 

CARTER 
I  HOPKINS 

CAMPBELL 

DAVIESS 

.  DAVIESS 
)  MC  CRACK  EN 
i  MC  CRACKEN 
'  MC  CRACKEN 

.  JOHNSON 


6353 
6384 
6575 
6679 
6805 


7096 
7121 
7129 


■IKE 

JELL 

CALDWELL 
ESTILL 
MADISON 

OHIO 
I  MC  LEAN 

I  LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 

DIN 

MARION 

MERCER 

MAGOFF IN 

MAGOFFIN 

i  ALLEN 
>  WEBSTER 
.  MC  CRACKEN 
SHELBY 

■  BULL  IT 

SHELBY 

■  PULASKI 
I  PULASKI 

.  WASHINGTON 
'  MC  CREARY 

)  METCALFE 
i  METCALFE 

HINGTON 
.  SPENCER 
)  MONROE 


8065  MONROE 

TRIGG 
8179  ANDERSON 
8197  UNION 
3246  JESSAMINE 

I  ANDERSON 

LEWIS 

LINCOLN 

.  MORGAN 

'  OLDHAM 

HITLEY 


3B  26 

■  37  51 

37  06 

'  37  05 

38  07 
38  07 

'  38  14 


37  27 
36  50 
<  38  11 


I  36  45 

I  37  36 

'  37  09 

I  38  13 


36  53 

36  53 

37  52 

38  02 


36  39 
'  37  22 
)  37  55 
r  38  29 


.  38  38 

.  37  36 

36  52 


5P 


>   CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
H.  BURGHER 
FOREST  SERVICE  \ 
.   AERO.  ADM.    ] 

JULIUS  M.  RANKIN 
.  HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE  G  t  E  CO  I 

I  CORPS  OF  ENGINEERS  \ 

1.5.  WEATHER  BUREAU  | 

CORPS  OF  ENGINEERS  I 
BLAINE  MALONE        t 
ILLARO  E.  FOSTER 
OMER  WELBORN.  JR. 
ATIONAL  PARK  SvC    | 


83  43 
68  39 
38  38 


7A  NORA  S.  WHITE 

,  TVA-6-A 
5P  MRS.  JOE  PAYNE 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  MRS. WINNIE  W.  MORAN 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


MID 


84  50 
83  26 
83  56 

85  53 


87  53 

83  57 
64  18 

86  54 

87  16 
86  53 
86  54 

84  33 


35  16 

84  37 
34  37 

85  14 


EDWARD  C.  GlFFOfiO 
RRELL 

IIOOLESBOHO 
IIDWAY 

DAVID  C.  BAILEY 

LAWLER 
.  ALVIN  L.  BERTRAM 
HAGGAN 

.  HUBERT  E.  HODGES    I 

•   MURRAY  WATER  SYSTEM 
ERIE  SCHOOL 

LIAMS 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
RGIL  D.  CLARK 

L  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CIVIL  AERO.  ADM. 
.  WESTERN  P.  LACKEY 

'ADUCAH 
>  JESSE  FAIRCHILD 

U.S.  WEATHiR  BUREAU 

PART  IN  I 

ALTON  M.  HARVILL     I 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

<  THOMAS  C.  HERNDON   I 

.  CORPS  OF  ENGINEERS  | 
.  CORPS  OF  ENGINEERS  i 

PORTER 
.  TVA-683 

<  STANLEY  WILSON 

.  SISTER  MARY  8.  BUT2 

COLLEGE 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
'   STANLEY  GARDNER 
.  FORREST  C.  WILLIS 

'  NOBLE  ALLEN 

GILBERT  I.  ASHSY 
.   TVA-709 

WILLIE  S.  RATTA 
■   OVID  K.  MAGRUDER 

P50N 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  RADIO  STA  WSFC 
COATLEY 


.  MRS. 


LICE  I 


63  05 

84  51 

87  57 

84  26 

85  10 
33  21 

84  34 
83  15 

85  29 


'  CHAS.  H.  MC  MURTREY 
.  TVA-6e4 

OEDMAN 
V    DEWEY  HARRIS  - 
I  JAMES  T.  PMILPOTT 

.  ORVILLE  F.  HALL 
.  TVA-680 

k  CORPS  OF  ENGINEERS 
\  CORPS  OF  ENGINEERS 
»  JCORPS  OF  ENGINEERS 

BRADLEY  LOVE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
■RANK  HOECK 
JOHN  W.  TURNER 
GEORGE  T.  JOHNSTON 

6P  GEORGE  W.  WARREN 

>  HENRY  NORTHCUTT 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
8A  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  :OHPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 

3 
2  3  5 

3 
2  3  5 


7A 


2-CUMBERLAND, 


5-LICKINGi 


S-SALTp   9-TENNESSEE 


DO  dupllcatl' 


HEFEREHCE  NOTES 
The  lour  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  station  Index  are  assigned  on  a  state  babls.   Theri 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthljr  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue, 
al  units  used  in  this  bulletin  are:   temperatu 


Evaporation  is  measi 
Sleet  and  hall  were 
Amounts  In  Table  3 


d  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unl< 
eluded  In  snowfall  averages  In  Table  1.  beginning  with  July  1948 
from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 


Data 


Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  , 


the  24  : 


□ding  . 


Ln  °F,,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
;ss  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 


See  the  Station  Index  fo 


lies.   Degree  days 


Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  f 
Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the 
taken  from  different  points  for  successive  observa 

-   No  record  In  Tables  3,  6.  7  and  the  Sta 


all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQDIV  In 
und.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
ns;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  : 


+ 

And  als 

* 

Amouot 

CD 

Data  In 

# 

Thermom 

roof  of 

Gage  is 

\M 

Data  ba 

la 
eluded 


date 


In 


Bo 


Table: 


nd  5  is 


die 


ed  by  i 


following  measurement,  time  distribution  unknown. 

the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Da> 

ters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  grouc 

a  building. 

equipped  with  a  windshield. 

ed  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
C   In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  sta 

Hourly  Precipitation  Data. 
E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of 
M  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  f 
R  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 
V   Includes  total  for  previous  month. 


These  st: 


then 


processed  for  special  purposes 

awfall. 


exposed  in  a  shelter  located  i 


nd  are  published  later 


by 


ny  Weather  Bureau  Offic 


to  the  State  Cllm; 


ologls 


Weather  Bureau  Airport  Sta 


Box    7 ,    Camp  T^ylo: 
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ASHKVILLE:  19S5 


KENTUCKY  -  JUNE  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Record-breaking  coolness  for  the  time 
of  year  was  the  dominating  feature  of 
the  month's  weather. 

The  average  temperature  for  the  month 
for  the  State  as  a  whole,  68.2°,  set  a 
new  record  for  coolness  and  was  almost 
6°  below  the  usual  expectancy.   The  old 
record  of  68.6°  was  set  in  1903.   The 
94°  maximum  for  the  month,  which  occur- 
red at  Louisville  and  Princeton  on  the 
21st,  was  the  second  lowest  of  record, 
the  maximvun  temperature  having  gotten 
no  higher  than  93°  in  1928.   The  monthly 
minimum  of  40°  was  read  at  Benham  on  the 
1st.   A  number  of  stations  in  the  Central 
and  Eastern  Divisions  failed  to  reach 
the  90°  mark  on  a  single  day,  and  several 
stations  in  the  Western  Division  had 
only  one  90°  day. 

The  State-wide  precipitation  average, 
4.29  inches,  was  only  slightly  greater 
than  the  long-term  figure.   Munfordville 
showed  the  greatest  monthly  total  with 
7.99  inches,  while  Louisa  2  had  the 
smallest  with  2,01  inches.   The  greatest 
dally  measurement  was  the  3.01  inches  at 
Paducah  CAA  Airport  on  the  24th.   Ravenna 
Lock  12  had  a  total  of  12  days  during 
the  month  with  0.10  inch  or  more  of 
precipitation,  to  lead  the  field  in  that 
report.   Twelve  stations  reported  a  trace 
of  hail. 

Sunshine  ran  8%  to  15%  below  normal  over 
most  of  the  State,  while  average  daytime 
cloudiness  was  considerably  greater  than 
usual . 

WEATHER  DETAILS 

Daily  mean  temperatures  were  briefly  2° 
to  4°  above  normal  over  most  of  the  State 
on  the  4th-5th,  and  again  around  the  19th- 
21st.   All  sections  ranged  from  8°  to  15° 
below  normal  from  the  7th  through  the 
15th  and  8°  to  12°  below  normal  on  the 
25th  and  26th.   Otherwise  the  daily  means 
were  slightly  below  the  seasonal  normals 
over  the  state. 

The  weather  was  dry  until  the  early  morn- 
ing of  the  6th  when  a  cold  front  entered 
the  western  portion  and  swept  across  the 
State.   Considerable  thunderstorm  activity 
attended  the  passage  of  this  front,  with 
a  nximber  of  stations  reporting  well  in 


excess  of  an  inch  of  rain.   Rainy  weather 
persisted  through  the  14th,  with  most 
sections  receiving  daily  showers  of  light 
to  moderate  intensity.   Some  thunder- 
showers  were  reported  toward  the  end  of 
the  rainy  spell,  but  there  was  little 
or  no  activity  otherwise.   Several  days 
of  dry  weather  followed,  but  on  the  20th 
showers  and  thundershowers  again  were 
noted.   Widely  scattered  showers  and 
thundershowers  occurred  for  the  next 
several  days,  with  amounts  mostly  light 
to  moderate.   After  the  25th,  however, 
skies  were  mostly  sunny  and  the  month 
ended  as  it  began,  on  a  dry  note. 

WEATHER  EFFECTS 

The  frequency  and  intensity  of  spring 
and  early  summer  rains  seriously  delayed 
soil  preparation  and  seeding  activities 
in  some  areas.   Where  it  has  been  possible 
to  get  crops  in  the  ground,  however,  they 
have  made  excellent  progress.   Soil  wet- 
ness in  many  areas  had  severely  hampered 
cultivation,  with  the  result  that  weed 
growth  almost  equalled  crop  growth.   Most 
farmers  were  catching  up  as  dry  weather 
permitted  and  at  the  end  of  the  month 
were  not  too  far  behind.   At  month-end 
corn  varied  from  "laid  by"  and  tasseling 
to  still  being  planted,  with  some  fields 
weedy .   Tobacco  has  made  quick  growth 
with  mostly  good  stands.   The  harvest 
of  small  grain  was  underway,  but  was 
running  into  trouble  in  some  sections 
due  to  the  heavy  rainfall.   Haying  ac- 
tivities were  similarly  harassed,  many 
areas  having  difficulty  saving  the  cut 
hay  in  good  condition.   Pastures  were 
in  good  to  excellent  condition  over  the 
entire  State. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Only  one  storm  during  the  month  produced 
damage  worthy  of  special  mention,  all 
others  having  been  quite  local  with  only 
minor  damage.   On  the  24th  a  severe  thun- 
derstorm struck  the  western  part  of  the 
State,  causing  damage  estimated  at  $60,000 
to  tobacco  and  corn  crops.   The  total 
damage  for  all  June  storms  was  estimated 
at  $75,000.   Two  deaths  resulted  from 
persons  having  been  struck  by  lightning. 

FLOODS 

There  was  no  reported  flooding  during 
the  month.  -  V.  D.  Steves 
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0 
0 
0 
0 
0 

2.80 
3.68 
4.01 
3.59 
3.72 

-  ,10 

-  ,80 

1,00 
1.75 
1,61 
.84 
1.02 

8 
26 

3 

3 

26 

,0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 

6 
5 
7 
8 

2 

1 
4 
4 
4 

1 

1 
1 
0 
1 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 

MANCHESTER  4  SE 

R 
AM 

81.5 
80.1 

78.7 
80,9 

53,8 
52,7 

54,7 
52,9 

67,7 
66,4 

66,7 
66,9 

-  5.0 

00 

90 

87 
90 

5+ 
6 

5+ 
5+ 

42 

41 

43 
41 

20 
47 

39 
27 

4 

1 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

3.30 
3.39 

3.69 
3.35 

-  1,22 

.60 
.55 

,96 
,39 

8 

7+ 

25 
26 

,0 
,0 

,0 
.0 

0 
0 

0 
0 

7 
8 

7 
9 

3 

4 

2 

1 

0 

0 

0 
0 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIODLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 

AM 
AM 

78.0 
81.1 
80,2 
80,6 
78,6 

54.3 
63.9 
56,3 
57,6 
55.4 

66,2 
67,5 
68,3 
69.1 
67.0 

-  6.7 

-  5.0 

-  4.6 

-  5.9 

-  6.5 

90 
89 
90 
00 

as 

22 

22 
21  + 
21  + 
6+ 

42 
42 
47 
47 
45 

48 
27 

31 
18 
45 

1 
0 
2 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.24 
5.07 
4.73 
3.62 
5.54 

-  ,75 
,51 
,10 

-  ,72 

1.30 

,83 
1,40 
1,00 
1.62 
1.25 

26 

3 
8 
7 
3 

,0 
,0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
3 
6 

11 

2 
4 
4 
3 
5 

0 

1 
1 

1 
1 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

AM 

80,2 

56,2 

68.2 

M 

92 

30 

47 

1 

19 

1 

0 

0 

0 

3.08 
4.63 

-   .81 

.68 
1.57 

26 

25 

.0 

•  0 

0 
0 

7 

3 

0 

DIVISION 

67.4 

3.97 

T 

STATE 

68.2 

-  5.7 

4.29 

.12 

T 

See  Reierence  Notes  FoUomng  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Day  of  month 


AOOISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASMCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENMAM 

BEREA  COLLEGE 

8EREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
8RENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
OELPHIA  1  E 
DEMA 
OEWEY  0AM 

01 X  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

DUNNVILLE 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLcMINGSGURG 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FRENCHSURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAV 
GLENDALE 

SOLOEN  PONO  a  N 

GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  MIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14      R 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

MINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

MYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  2  H 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER 
LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  W6  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 
:  LOUISVILLE 

I  LOUISVILLE  WB  AP        R 
I  LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

j  LOVELACEVILLE 

!  MADISONVILLE  1  SE 

1  MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD  SUBSTA 


MlLLERSTOWN 

MONTI CELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

FAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
ftUSSELLVILLE 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


•  2S   • 

l.*!   . 

.T5   . 

.35   . 

.37   . 

•  46   • 

i.oe  • 

•  35   • 

•  55   • 

•  se  . 

•  66  !• 

•  37   • 

1^25   • 

1.37   . 

•  16   •< 

•  07   • 

1.41   .. 

.55   .. 

•  90   . 

1.68   . 

1.61  1. 

.28   . 

.84  l.( 

.60  1. 

1.20   .- 

•  81   • 

•  39   •( 

•  60  1. 

•48  !•( 

U18  1^ 

•  85  •: 

•  45   •< 

.62  l.( 

.50  1. 

1.12   . 

1.60  1. 

.45   . 

1.16   . 

.42   .^ 

.54  1. 

•  51   • 

•  37  !• 

.28   • 

•  54   • 

•  36  !• 

1^29   • 

•  53   • 

1.02   • 

•  62   • 

U90   • 

U41  !• 

U50   • 

•  70   T 

•  36   .< 

1.77   . 

1.75   . 

.30   .< 

.50   • 

.42   .' 

.38   .< 

.55   . 

•  23   • 

•  71   • 

1,11 

.70  1. 

.55   . 

1.75   . 

1.09   . 

.24   . 

.32   . 

•  59   • 

.90   • 

•  78   • 

•52  1^( 

1*93   •' 

I, a    .< 

•  79   • 

1^49   • 

•  63  1, 

.50   . 

.47   .1 

.30   . 

.48   . 

.84   , 

.54   , 

.28   . 

1.77  !• 

•  17   • 

•  87   • 

.42   . 

.29   . 

.57   . 

.21  1. 

.93   • 

U61   • 

1.17   • 

•  88  1^ 

2^95   • 

.43   T 

.35   • 

.80   . 

.20  1. 

•  47  1^ 

•  21 

•  28   • 

•  27   • 

1.62   . 

.25   . 

.61   . 

.45   . 

.52  1. 

1.25   . 

.50   . 

2.50   . 

T 
.66 

42   . 

04   . 

.10 

74   • 

.33 

13   •. 

.33 

20   . 

T 

60   . 

.04 

62   .< 

.47 

02   • 

.05 

25   • 

.62 

21   .. 

.04 

07   . 

.34 

62   .' 

.29 

63   .' 

.62 

21   .' 

.53 

20   .< 

.74 

25   . 

T 

46   .- 

•  63 

16   .< 

34   .. 

•  25  2 

24   . 

.10 

55   .< 

.73 

04   .. 

.20 

43   .^ 

•  19 

02   .' 

•  33 

78   . 

•  36  1 

22 

•  57 

08   . 

•  07   . 

75   . 

34   .< 

•  06 

23   . 

•  27 

92  .; 

•  10 

17  .: 

•  05 

36   .( 

•  22 

71   .' 

•  05 

50   .- 

.29 

34   ,( 

.20  1 

36 

89   . 

.49 

65 

27   . 

31   . 

.16 

54   . 

.11 

45   . 

•  18 

50   . 

.08 

78  1. 

,06 

75   . 

.64 

.23 

66   . 

.53 

20   . 

T 

46   . 

.55 

10   . 

.64 

.22 

10   . 

.52 

68   . 

T 

04   . 

T 

60   . 

.64 

74   . 

.59 

36   . 

T 

58   . 

.41 

29   .< 

33   . 

.03 

22   . 

.07 

47   . 

.37 

35   . 

.03 

68   . 

67   . 

•  20 

64   . 

•  03 

35   . 

•  11 

55   . 

•  51 

• 

•  60 

15   . 

•  20 

38   • 

31   • 

•  29 

42   • 

T 

91   • 

.30 

60   . 

.05 

47   • 

.20 

43   .' 

.54 

12   . 

.55  1 

45  1. 

.29 

41   . 

•  04 

45   • 

•  81 

28   . 

55 

•  42 

• 

•  36 

23   • 

T 

42   • 

.26 

40   . 

.12 

34   . 

.90 

. 

43   . 

•  08 

52   . 

23   . 

•  03 

43   . 

•  12 

67   . 

•  04 

68   . 

.12 

38   . 

•  40 

, 

.10 

37   . 

.34 

61   . 

.77 

20   . 

■  35 

44   T 

.23 

36   , 

.29 

36   . 

.04 

25   . 

.06 

36   . 

.50 

28   . 

.05 

73   . 

T 

53   . 

•  07 

24   . 

.07  1 

03   • 

.46 

.47 

.31 

•  66   . 

.37 

.66   . 

.22 

.46   . 

.06 

.29   . 

.55 

42   . 

.38    1.70      .02 
.06       .04 


*04       .52       *04 


.14       .04       T 


25      26      27 


.08 
1.08 
1.08 


.16 

.50 

.10 

.38 

.63 

.48 

1.75 

.20 

.33 

.40 

2.15 

.05 

1.00 

.60 

2.25 

.45 

2.10 

1.08  .55 

1.09  .02 
.95       .05 


.05    1.02 
2.20       .69 

1.78       .85 


.76 
.12 
1.31 

.34 
.50 

1.15 

1.43 

.94 


28      29      30 


Se«  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


13      U      15 


19      20      21      22      23      24      25      26      27 


28      29      30      31 


RUSSELLVILLE  SUBSTA 
ST  JOHN  8ETMLEHEM  ACAD 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBVVILLE  2  W 

SHEPHEROSVILLE 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN8UREN 

VANCEBUR6  DAM  32 

WAYNESBUR6  6  E 

WEST  LIBERTY  WATtR  WKS 

WESTPORT 


WILLIAMSTOWN  5 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


(SW 


RErERENCE  N0T8S 
The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  tbe  station  Index  »re  assigned  on  a  state  babis.   There  will  be 
Figures  and  letters  following  tbe  station  name,  sucb  as  12  3SW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  misslog  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
ted,  dimensional  units  used  lo  this  bulletin  are:   temperature  In  "P.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 


duplication  of  numbers  withii 


I  miles.   Degree  days  are  based  i 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  foi 

Sleet  and  bail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  lo  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Static 

lund  in  Table  7 
.ns  the  water  ei 
different  poln 

Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by 


>te  following  Table  6. 


Index  for  observatlo 


Table  7 
taken  f 


alent 


I  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  an 
on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  etatlooa  when  tbe  depth  of  snow  on  the  ground  la  two  ln< 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  SDOwpa< 


at  6:30  A.M.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  BQDIV  : 
es  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarll; 
result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


-  No  record  la  Tables  3,  6.  7  and  the  Sta 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

O  Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  tbe  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed 
roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Id  the  "Sefer  to  Tables"  column  in  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes 
Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly^^  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

K  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  val' 

R  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 


published  later  In 


Ing 


ny  Weather  Bu 


I  Offl. 


tbe  State  Cllm 


ologis 


Weather  Bureau  Airport  Statl' 


Box  7,  Camp  Taylor 
o  the  Superlntenden 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1954   -  1955 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ADDISON  DAM  45 

- 

T 

3.3 

•  3 

.3 

- 

ADOLPHUS  1  N 

2<0 

1.0 

3.5 

3.0 

9.5 

ALBANY 

- 

- 

6.0 

T 

- 

ALLEN 

5<0 

1.5 

7.5 

5>5 

T 

19. S 

ANCHORAGE 

T 

T 

1.5 

8.3 

1.6 

T 

T 

11.4 

ASMCAMP 

T 

- 

- 

- 

6.5 

T 

- 

ASHLAND  DAM  29 

T 

2.5 

3.3 

4.8 

- 

T 

- 

BARBOUSVILLE 

- 

- 

3.5 

10.4 

8.4 

- 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

T 

T 

- 

1.4 

T 

T 

T 

- 

BAXTER 

T 

1>5 

5.0 

8.0 

6.5 

T 

21.0 

BEAVER  DAM 

.5 

1.1 

.3 

1.9 

BENHAM 

T 

•  5 

T 

3<5 

6.5 

14.7 

22.5 

12.0 

4.0 

T 

T 

63.7 

BEREA  COLLESE 

T 

T 

2.7 

1.0 

10.1 

3.5 

.1 

17.4 

BEREA  WATER  WORKS 

4.3 

2.0 

8.0 

5.0 

.5 

19.8 

BOWLING  GREEN 

1.0 

T 

4.0 

2.0 

T 

7.0 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

1.0 

T 

1.0 

2.2 

T 

4.2 

BRENT  DAM  36 

T 

T 

.8 

10.6 

3.7 

T 

IS.l 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1.0 

.5 

2.0 

2.0 

5.5 

BUROINE  2  NE 

T 

T 

- 

9.0 

- 

T 

- 

BURKESVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CADIZ  LOCK  E 

T 

.3 

2.0 

.3 

.1 

2.7 

CAMPBELLSVILLE 

T 

1.0 

1.0 

3.0 

4.0 

T 

9.0 

CARROLLTON  LOCK  1 

T 

- 

- 

.3 

- 

CLERMONT  1  SSE 

.5 

.5 

2.5 

2.0 

T 

5.3 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

- 

2.5 

- 

3.8 

T 

- 

COLUMBIA 

1.0 

1.0 

3.9 

4.5 

T 

T 

10.4 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■» 

- 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

T 

T 

1.9 

5.2 

10.3 

1.4 

2.1 

20.9 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

- 

- 

CYNTHIANA 

T 

T 

.6 

6.7 

5.5 

.5 

T 

T 

13.3 

CYNTHIANA  2 

T 

1.3 

7.5 

3.0 

1.0 

12.8 

DANVILLE 

T 

T 

T 

4.5 

1.5 

7.3 

4.1 

.5 

17.9 

DELPHIA  I  E 

- 

5.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DEMA 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

DEWEY  DAM 

T 

2.0 

1.0 

6.5 

6.0 

T 

15.5 

OIX  DAM 

T 

l.O 

.4 

_ 

5.0 

.5 

- 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

1.0 

1.5 

• 

•  6 

.5 

- 

DUNMOR 

T 

T 

2.0 

1.0 

T 

3.0 

DUNNVILLE 

- 

1.0 

- 

T 

T 

- 

EDDYVtLLE  LOCK  F 

- 

- 

EDMONTON 

2.0 

5.5 

4.0 

11.6 

ELKHORN  CITY 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

FALMOUTH 

T 

T 

3.0 

5.0 

3.0 

.9 

11.5 

FARMERS 

2.8 

2.4 

10.2 

6.3 

T 

21.7 

FLEMINGSBURG 

3.0 

T 

6.3 

4.0 

T 

13.8 

FORD  LOCK  10 

- 

1.5 

- 

4.0 

T 

- 

FORDS  FERRY  DAM  50 

T 

T 

3.0 

T 

T 

3.0 

FRANKFORT  LOCK  * 

•  1 

" 

- 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

- 

- 

- 

FREEBURN 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FRENCHBURG 

5.0 

3.0 

9.0 

6.5 

T 

23.5 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

- 

1.3 

7.3 

4.5 

.3 

■ 

GEST  LOCK  3 

4.0 

3.5 

7.5 

GLASGOW 

4.0 

- 

1.5 

6.0 

T 

- 

GLASGOW  WKAY 

- 

•  8 

1.0 

4.5 

T 

- 

GLENDALE 

2.5 

T 

6.0 

3.8 

T 

12.3 

GOLDEN  POND  8  N 

T 

T 

.5 
1.5 

2.3 
6.8 

T 
1.5 

.3 

T 

2.3 
10.1 

GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

T 

T 

1.0 

.3 

5.6 

T 

- 

GREENSBURG 

2.5 

.3 

2.0 

5.5 

T 

10.5 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

. 

_ 

GREENUP  DAM  30 

4.2 

1.0 

4.6 

- 

T 

. 

GREENVILLE  2  W 

1.0 

2.0 

3.0 

.5 

6.5 

HARTFORD  6  NW 

2.0 

1.0 

4.0 

1.0 

T 

T 

8.0 

HAZARD  WATER  WORKS 

5.0 

3.0 

- 

- 

T 

- 

HEIDELBERG  LOCK  14 

2.0 

1.7 

7.9 

7.4 

19,0 

HENDERSON  4  SW 

T 

.3 

2.3 

4.0 

•  3 

.3 

T 

7.2 

HICKMAN  1  E 

2.6 

T 

T 

T 

2.6 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

- 

T 

- 

3.5 

T 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

T 

5.0 

T 

- 

- 

T 

- 

HOPKINSVILLE 

1.0 

1.0 

3.2 

.5 

T 

5.7 

HYDEN 

4.0 

2.0 

7.0 

4.0 

T 

T 

T 

17.0 

INEZ 

6.0 

1.5 

8.5 

- 

. 

IRVINGTON 

.3 

.5 

7.1 

1.0 

.4 

9.3 

JACKSON 

- 

- 

JEREMIAH 

3.5 

4.7 

11.6 

7.0 

T 

26.8 

KEENE  2  N 

, 

- 

T 

- 

LANCASTER 

- 

- 

- 

LAURA 

T 

T 

4.0 

3.0 

- 

7.0 

T 

T 

T 

- 

LEITCHFIELD 

2.0 

l.D 

6.0 

2.0 

T 

11.0 

LEXINGTON  we  AIRPORT 

T 

•  1 

2.2 

1.6 

e.i 

4.6 

.3 

T 

16.9 

LIBERTY 

- 

1.0 

6.2 

3.0 

T 

- 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

- 

- 

4.0 

5.0 

— 

LOCKPORT  LOCK  2 

T 

1.8 

- 

5.3 

- 

- 

LONDON  CAA  AP 

- 

- 

- 

- 

1.5 

6.2 

3.4 

T 

- 

LOUISA  2 

2il> 

2.0 

. 

_ 

_ 

T 

_ 

LOUISVILLE 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

.7 

T 

T 

. 

LOUISVILLE  WB  AP 

T 

T 

.1 

6.0 

1.9 

T 

T 

8.0 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

T 

T 

3.5 

.8 

T 

4.3 

LOUISVILLE  W8  CITY 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LOVELACEVILLE 

T 

1.0 

2.0 

T 

T 

T 

3.0 

MADISONVILLE  1  SE 

T 

1.3 

.5 

2.5 

T 

4.3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

1.0 

1.5 

2.4 

4.6 

T 

T 

T 

9.4 

MANCHESTER  4  SE 

T 

7.0 

,7 

5.0 

T 

T 

MA 'FIELD  2  S 

T 

1.0 

" 

T 

~ 

See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1954   -   1955 


station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

lune 

Total 

MOYSVILLE  DAM  33 

T 

1.0 

. 

4.0 

5.0 

.3 

■ 

MCXEE 

'•.0 

- 

9.5 

7.0 

.8 

MIDDLESeORO 

•  e 

l>.9 

6.7 

3.0 

T 

15.4 

14.0 
8.1 

MIDWAY 

2.0 

1.0 

7.0 

4.0 

MILLERSTOWN 

2.2 

1.6 

3.3 

1.0 

MONTICELLO 

T 

3.0 

2.0 

3.8 

6.0 

14.6 

MOUNT  STERLING 

T 

2.6 

- 

15.0 

4.5 

MUNFORDVILLE 

.8 

T 

2.0 

2.0 

4.8 
3.0 

3.1 

MURRAY 

T 

T 

3.0 

T 

T 

OLNEY 

T 

2.8 

.3 

T 

ONEONTA  DAM  35 

T 

1.4 

5.9 

3.1 

.2 

10.6 

OWENSaORO  2  W 

T 

2.5 

l.e 

1.5 

T 

OWENSBORO  DAM  48 

1.5 

1.0 

3.8 

6.3 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

T 

T 

1.0 

1.0 

T 

.1 

T 

2.1 
2.8 

PADUCAH 

T 

.5 

2.3 

T 

PAINTSVILLE 

T 

3.0 

.8 

13.7 

5.0 

22.5 

PIKEVILLE 

T 

J 

T 

PINEVILLE 

3.0 

6.5 

12.0 

6.0 

27.5 

5.0 

11.3 

PRINCETON 

1.0 

1.0 

2.5 

.5 

RAVENNA  LOCK  12 

.8 

1.0 

6.0 

3.5 

RICtlMOND 

T 

4.5 

1.0 

9.3 

5.0 

.5 

20.3 

ROCHESTER  LOCK  3 

_ 

RUMSEY  LOCK  2 

_ 

1.0 

3.3 

_ 

RUSSELLVILLE 

2.0 

_ 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

T 

1.0 

T 

- 

T 

I 

SALViSA  LOCK  6 

3.0 

_ 

. 

5.0 

SALYERSVILLE  2  SE 

_ 

. 

SCOTTSVILLE 

1.0 

3.0 

4.5 

8.9 

SE6REE 

T 

1.0 

2.0 

4.0 

1.5 

8.5 

5HELBYVILLE  2  W 

T 

T 

2.2 

5.S 

1.9 

.5 

T 

10.1 

SHEPHERDSVILLE 

_ 

4.6 

2.0 

SOMERSET  1  N 

5.0 

.5 

5.5 

_ 

SPRINOFIELD 

1.0 

T 

4.0 

5.0 

10.0 

STEARNS 

2.1 

_ 

T 

SUMMER  SHADE 

T 

2.0 

1.1 

3.6 

1.0 

7.7 

TAYLORSVILLE 

T 

T 

5.5 

2.0 

7.5 

TOMPKINSVILLE  2 

.5 

5.0 

4.0 

9.5 

TYRONE  LOCK  5 

1.0 

1.3 

6.3 

4.5 

13.1 

UNIONTOWN  DAM  if9 

T 

T 

T 
16.9 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

T 

't.'t 

T 

8.5 

3.6 

T 

VANBUREN 

0 

VANCEBURG  DAM  32 

1.0 

1.4 

3.0 

4.5 

T 

9.9 

WAYNES8UR6  6  E 

T 

"..O 

1.5 

5.0 

4.0 

T 

14.5 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

T 

T 

1.5 

13.0 

WESTPORT 

T 

1.5 

T 

- 

WILLIAMSBURG 

_ 

T 

2.5 

_ 

. 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

T 

3.6 

7.1 

1.0 

T 

11.7 
19.7 

WILLOW  LOCK  13 

2.0 

8.7 

5.0 

WOLF  CREEK  DAM 

- 

WOODBURY  LOCK  I, 

1.0 

~ 

1.5 

.5 

T 

- 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


EEMTDCKT 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1955 
MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
GN  ON  GND 

s.o 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

Vanceburg  Dam  32 


CORRECTIONS 
MONTH:   JANUARY  1955 


MONTH:   APRIL  1955 


No.  days  minimum  temperature  32  or  below 
should  be  27. 


Precipitation  total  should  be  8.09. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  68  - 


D 

AI 

LY 

T 

EN 

[PE 

'RJ 

\T 

UR 

ES 

1 

KENTUCKY 

Table  S 

J-/ 

I\X 

u  X 

X 

L»X^ 

IX   J- 

jXU 

i  X 

JUNE  1955 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

a 

10 

11 

12 

13 

" 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ANCttORAGE 

MAX 

78 

80 

81 

83 

S« 

77 

67 

67 

71 

65 

68 

67 

61 

74 

76 

82 

84 

37 

35 

85 

88 

85 

79 

79 

75 

80 

82 

83 

68 

89 

78.4 

MIN 

45 

50 

52 

53 

59 

62 

98 

54 

55 

58 

55 

94 

55 

49 

50 

52 

55 

59 

59 

60 

61 

59 

61 

59 

61 

53 

52 

93 

56 

63 

55.7 

ASHLAND  DAM  2S 

MAX 

79 

80 

80 

78 

89 

92 

74 

69 

69 

65 

75 

70 

63 

72 

76 

62 

64 

86 

84 

91 

91 

85 

83 

82 

71 

77 

78 

80 

89 

90 

79.9 

MIN 

4« 

49 

50 

51 

53 

58 

59 

54 

53 

98 

58 

56 

54 

51 

51 

54 

54 

57 

62 

61 

61 

62 

60 

61 

64 

54 

95 

54 

56 

64 

96.0 

BARBOURVILLE 

MAX 

80 

82 

86 

84 

90 

sa 

80 

76 

76 

79 

73 

75 

70 

72 

80 

85 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

86 

85 

82 

84 

87 

89 

90       83<5 

MIN 

*4 

46 

46 

46 

54 

58 

96 

50 

54 

59 

55 

55 

55 

53 

52 

52 

52 

56 

61 

59 

61 

59 

53 

60 

61 

63 

54 

52 

54 

62 

94.9 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCM 

MAX 

78 

81 

82 

85 

»S 

81 

70 

65 

75 

68 

72 

68 

62 

75 

77 

60 

85 

86 

89 

87 

87 

87 

83 

86 

80 

79 

81 

84 

90 

90 

60.0 

MIN 

46 

48 

50 

58 

68 

62 

53 

53 

55 

60 

54 

93 

56 

49 

50 

" 

54 

57 

56 

55 

58 

60 

59 

55 

54 

56 

93 

53 

57 

67 

59.4 

BAXTER 

MAX 

74 

79 

80 

82 

85 

86 

89 

70 

63 

70 

70 

72 

65 

66 

69 

76 

32 

86 

85 

80 

85 

85 

86 

83 

82 

77 

80 

80 

85 

85 

78.4 

MIN 

44 

46 

45 

47 

48 

54 

60 

51 

52 

97 

58 

51 

55 

52 

51 

51 

53 

54 

55 

61 

60 

62 

S8 

62 

61 

60 

52 

53 

54 

56 

94.1 

BEAVER  0AM 

MAX 

81 

81 

83 

85 

88 

78 

74 

68 

77 

79 

73 

69 

69 

75 

79 

82 

84 

87 

87 

86 

90 

a« 

86 

88 

81 

81 

82 

84 

88 

89 

81.2 

MIN 

47 

60 

59 

56 

62 

62 

59 

55 

63 

97 

53 

55 

62 

51 

54 

54 

55 

58 

65 

61 

60 

65 

63 

61 

63 

55 

55 

98 

61 

69 

58.9 

BENHAM 

MAX 

72 

77 

80 

81 

88 

90 

86 

72 

65 

70 

73 

68 

60 

69 

64 

77 

81 

86 

83 

77 

3« 

85 

82 

86 

83 

76 

82 

80 

88 

87 

78.3 

MIN 

40 

44 

43 

45 

50 

56 

60 

49 

52 

56 

55 

54 

54 

91 

46 

46 

50 

51 

53 

53 

53 

58 

60 

56 

54 

51 

48 

49 

52 

59 

91.9 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

7S 

80 

80 

8S 

88 

83 

69 

67 

71 

68 

72 

70 

64 

73 

77 

82 

86 

87 

86 

88 

68 

85 

35 

62 

79 

79 

82 

84 

88 

88 

79.7 

MIN 

44 

49 

49 

51 

58 

62 

54 

52 

56 

98 

56 

99 

56 

50 

52 

52 

54 

62 

62 

57 

62 

66 

59 

64 

64 

55 

55 

53 

60 

69 

9«.9 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 

80 

81 

83 

86 

87 

83 

73 

62 

75 

64 

70 

68 

64 

74 

80 

31 

85 

92 

85 

87 

89 

66 

85 

88 

82 

81 

82 

85 

90 

90 

80.7 

MIN 

46 

50 

52 

56 

62 

60 

55 

95 

60 

56 

54 

57 

53 

50 

51 

54 

55 

59 

60 

61 

61 

63 

61 

61 

62 

59 

56 

59 

61 

65 

97.1 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

80 

32 

82 

89 

89 

83 

»4 

62 

74 

72 

69 

68 

64 

75 

79 

62 

86 

90 

87 

88 

89 

88 

82 

62 

79 

80 

83 

86 

87 

87 

80.1 

MIN 

47 

49 

50 

55 

59 

64 

52 

53 

55 

59 

55 

54 

55 

49 

52 

52 

54 

62 

59 

56 

61 

64 

60 

61 

62 

55 

54 

58 

60 

65 

S«.4 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

79 

79 

82 

83 

87 

84 

71 

68 

72 

69 

67 

68 

62 

75 

77 

81 

83 

87 

87 

87 

91 

37 

83 

79 

75 

30 

79 

60 

89 

88 

79.3 

MIN 

45 

53 

53 

51 

60 

64 

57 

59 

54 

59 

56 

94 

56 

49 

50 

54 

55 

57 

58 

60 

60 

59 

63 

58 

54 

54 

53 

53 

54 

65 

96.1 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

80 

81 

33 

86 

89 

85 

Ti 

67 

72 

69 

71 

69 

64 

77 

79 

62 

86 

69 

89 

83 

91 

88 

37 

62 

71 

81 

82 

85 

90 

89 

80.8 

MIN 

42 

46 

48 

50 

57 

61 

56 

53 

52 

59 

55 

54 

54 

45 

49 

49 

50 

56 

56 

56 

59 

59 

58 

59 

61 

52 

52 

51 

54 

61 

93.9 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 

79 

82 

83 

83 

88 

82 

67 

67 

72 

64 

66 

69 

57 

73 

79 

65 

66 

68 

36 

86 

68 

33 

73 

80 

70 

78 

82 

83 

86 

86       78i5 

MIN 

47 

52 

55 

59 

63 

64 

55 

54 

53 

58 

54 

14 

53 

51 

49 

57 

53 

61 

63 

63 

63 

57 

63 

54 

57 

52 

50 

54 

60 

66 

96.6 

CYMTHIANA  2 

MAX 

75 

79 

82 

82 

85 

89 

87 

69 

71 

72 

66 

70 

67 

64 

75 

78 

64 

85 

89 

88 

90 

89 

87 

83 

80 

72 

80 

82 

89 

79.6 

MIN 

42 

45 

46 

47 

57 

59 

60 

54 

49 

60 

51 

55 

54 

50 

47 

47 

50 

54 

57 

56 

56 

56 

58 

55 

63 

52 

54 

49 

52 

93.0 

DANVILLE 

MAX 

73 

77 

79 

80 

84 

89 

79 

69 

66 

71 

65 

68 

67 

63 

73 

75 

80 

84 

87 

30 

87 

88 

85 

82 

80 

79 

79 

SO 

83 

66 

77.8 

MIN 

46 

51 

51 

53 

55 

62 

59 

52 

53 

57 

53 

53 

94 

48 

49 

53 

55 

56 

60 

56 

61 

64 

60 

60 

62 

54 

55 

54 

57 

62 

99.6 

OEKEY  DAM 

MAX 

74 

79 

80 

80 

82 

90 

S9 

73 

65 

73 

72 

75 

67 

63 

69 

77 

80 

86 

88 

87 

68 

89 

39 

86 

85 

75 

78 

80 

84 

89 

79.7 

MIN 

48 

47 

49 

48 

50 

57 

62 

51 

53 

94 

59 

53 

57 

52 

52 

53 

55 

57 

61 

61 

60 

60 

55 

60 

61 

60 

53 

51 

53 

58 

55.0 

DIX  0AM 

MAX 

77 

80 

80 

8* 

88 

84 

70 

66 

72 

73 

70 

70 

64 

73 

77 

61 

84 

86 

85 

88 

68 

35 

85 

82 

77 

78 

81 

83 

89 

89 

79.6 

HIN 

48 

52 

53 

54 

60 

67 

58 

52 

52 

98 

53 

93 

59 

49 

51 

53 

56 

56 

61 

59 

61 

65 

60 

60 

62 

55 

55 

55 

58 

63 

9«.9 

FALMOUTH 

MAX 

80 

80 

82 

8} 

89 

89 

69 

72 

71 

68 

71 

69 

68 

75 

78 

64 

85 

69 

88 

90 

91 

88 

87 

31 

75 

81 

80 

84 

91 

90 

81.0 

MIN 

46 

50 

49 

52 

57 

60 

96 

54 

53 

60 

54 

95 

96 

92 

49 

51 

54 

57 

60 

59 

60 

59 

62 

58 

63 

54 

55 

52 

54 

63 

55.9 

FARMERS 

MAX 

78 

80 

81 

83 

89 

88 

74 

70 

72 

67 

75 

74 

64 

73 

78 

83 

64 

67 

85 

89 

89 

89 

85 

83 

74 

SO 

80 

81 

90 

90 

80.5 

MIN 

42 

45 

47 

49 

54 

59 

61 

54 

52 

59 

52 

59 

5« 

52 

SO 

51 

50 

55 

61 

56 

56 

62 

56 

58 

61 

53 

53 

50 

52 

59 

94.1 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

82 

81 

86 

88 

88 

78 

73 

70 

76 

68 

72 

69 

68 

75 

60 

81 

86 

89 

90 

83 

92 

88 

65 

89 

79 

30 

80 

89 

90 

87 

81.3 

MtN 

50 

57 

5.8 

60 

64 

63 

57 

53 

56 

96 

53 

52 

55 

52 

52 

56 

57 

61 

62 

66 

66 

65 

66 

66 

65 

60 

57 

61 

64 

71 

99.9 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

76 

76 

81 

82 

86 

88 

81 

70 

70 

74 

68 

70 

70 

63 

75 

78 

82 

84 

37 

39 

89 

89 

82 

79 

74 

80 

80 

81 

82 

88 

79.1 

MIN 

45 

45 

45 

45 

54 

59 

60 

55 

53 

93 

52 

52 

52 

49 

90 

52 

52 

55 

57 

58 

56 

58 

58 

58 

55 

55 

55 

53 

52 

55 

93.3 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

78 

79 

81 

83 

88 

81 

71 

66 

73 

71 

70 

72 

66 

72 

77 

80 

64 

36 

66 

86 

38 

87 

84 

85 

80 

81 

81 

84 

86 

87 

79.8 

MIN 

45 

49 

51 

52 

60 

62 

59 

54 

59 

97 

54 

54 

51 

51 

50 

54 

55 

61 

56 

58 

59 

61 

58 

60 

64 

58 

56 

59 

60 

66 

96.4 

GOLDEN  POND  S  N 

MAX 

80 

83 

83 

85 

36 

79 

78 

72 

77 

79 

73 

72 

70 

75 

80 

82 

65 

39 

68 

81 

90 

90 

87 

89 

86 

80 

80 

85 

90 

39 

82.0 

MIN 

49 

50 

51 

55 

62 

59 

57 

57 

53 

60 

52 

" 

50 

46 

90 

52 

52 

57 

58 

61 

59 

58 

62 

62 

62 

58 

54 

54 

60 

66 

96.1 

GRAYSON 

MAX 

79 

80 

79 

81 

90 

91 

74 

69 

73 

68 

77 

69 

65 

73 

76 

62 

66 

86 

83 

89 

69 

86 

83 

82 

73 

79 

80 

82 

89 

91 

80.3 

MIN 

44 

46 

47 

46 

51 

58 

57 

53 

50 

58 

56 

53 

56 

50 

48 

50 

52 

55 

63 

66 

60 

60 

57 

59 

61 

54 

55 

55 

54 

61 

94.6 

GREENSBURG 

MAX 

75 

80 

81 

82 

87 

90 

82 

70 

65 

75 

68 

71 

70 

69 

79 

60 

82 

84 

68 

86 

68 

90 

63 

67 

85 

80 

82 

82 

86 

88 

80.4 

MIN 

44 

47 

48 

50 

58 

62 

60 

53 

57 

60 

55 

55 

55 

51 

50 

51 

52 

56 

57 

57 

60 

61 

58 

60 

63 

55 

93 

53 

58 

61 

95.3 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

80 

31 

S3 

85 

86 

75 

74 

65 

78 

65 

70 

70 

69 

75 

79 

60 

84 

88 

86 

83 

90 

86 

35 

87 

68 

80 

80 

85 

38 

88 

80.4 

MIN 

44 

51 

53 

54 

60 

60 

59 

54 

58 

56 

51 

52 

51 

48 

49 

53 

53 

58 

56 

60 

53 

62 

62 

62 

63 

57 

93 

58 

59 

68      , 56 • 1 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

79 

81 

84 

85 

90 

89 

70 

68 

78 

69 

79 

74 

67 

72 

71 

32 

86 

87 

86 

90 

90 

89 

86 

85 

79 

81 

82 

85 

88 

90       61 15 

MIN 

42 

46 

46 

47 

55 

58 

59 

53 

49 

59 

54 

55 

56 

51 

52 

51 

52 

55 

62 

55 

57 

59 

55 

60 

60 

56 

53 

51 

52 

54       S3>8 

HENDERSON  I,    SW 

MAX 

80 

83 

83 

87 

86 

76 

74 

68 

79 

64 

69 

70 

69 

76 

60 

82 

64 

87 

69 

85 

93 

88 

86 

67 

80 

82 

82 

85 

86 

86 

80.8 

MIN 

46 

57 

56 

59 

62 

62 

58 

57 

56 

56 

52 

56 

54 

48 

93 

54 

55 

59 

58 

60 

65 

64 

63 

64 

64 

56 

54 

57 

64 

69 

97.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 

76 

80 

86 

87 

89 

86 

80 

76 

77 

76 

70 

71 

72 

72 

73 

78 

62 

67 

90 

86 

66 

93 

90 

66 

90 

85 

80 

84 

87 

91 

82.3 

MIN 

52 

56 

62 

62 

62 

61 

56 

57 

57 

56 

49 

54 

51 

52 

46 

52 

55 

58 

60 

59 

60 

63 

64 

64 

65 

60 

57 

54 

58 

67       57.7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

75 

80 

82 

82 

85 

90 

88 

70 

66 

70 

73 

75 

67 

66 

70 

77 

82 

86 

87 

S3 

87 

88 

89 

88 

84 

77 

80 

63 

85 

87       80.1 

MIN 

41 

43 

42 

44 

49 

54 

60 

50 

51 

56 

57 

52 

55 

50 

50 

49 

50 

54 

60 

59 

56 

59 

55 

58 

60 

57 

50 

50 

49 

60      152.7 

HOPKINSVILLE 

MAX 

74 

79 

81 

83 

88 

87 

82 

72 

70 

79 

71 

72 

73 

67 

74 

78 

61 

35 

89 

87 

84 

93 

89 

83 

90 

82 

80 

81 

84 

89       80.9 

MIN 

46 

54 

56 

59 

63 

62 

60 

54 

55 

56 

52 

53 

51 

49 

51 

57 

59 

63 

61 

62 

61 

65 

62 

61 

64 

60 

57 

61 

62 

64      I58.I 

INEZ 

MAX 

MIN 

IRVINGTON 

MAX 

77 

81 

81 

85 

88 

77 

73 

65 

73 

65 

73 

63 

64 

74 

78 

81 

84 

88 

87 

68 

92 

88 

82 

75 

80 

82 

81 

S3 

87 

86       79.4 

MIN 

47 

52 

53 

54 

64 

62 

60 

65 

58 

57 

53 

55 

55 

47 

52 

53 

55 

58 

59 

62 

62 

63 

64 

62 

61 

56 

54 

55 

60 

67       57.2 

LEITCHFIELD 

MAX 

82 

83 

85 

86 

88 

78 

72 

63 

76 

70 

73 

70 

65 

78 

SO 

63 

67 

90 

38 

86 

92 

89 

84 

83 

62 

82 

84 

87 

90 

90       81.5 

MIN 

49 

54 

55 

57 

63 

62 

53 

53 

56 

58 

53 

54 

53 

51 

54 

55 

58 

61 

62 

62 

63 

65 

64 

62 

62 

57 

57 

56 

62 

64       56.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

79 

80 

84 

86 

80 

68 

68 

72 

66 

69 

68 

60 

73 

77 

81 

34 

86 

85 

87 

69 

65 

81 

80 

73 

79 

79 

81 

86 

88       78.4 

MIN 

49 

52 

55 

57 

63 

63 

54 

54 

53 

57 

54 

55 

50 

50 

51 

54 

56 

63 

62 

63 

63 

65 

62 

61 

57 

55 

58 

56 

62 

66       57.3 

LONDON  CAA  AP 

MAX 

77 

79 

81 

85 

87 

84 

72 

63 

73 

68 

71 

65 

64 

71 

76 

80 

35 

86 

62 

37 

87 

87 

84 

82 

76 

77 

78 

82 

85 

87 

78.7 

MIN 

43 

47 

48 

50 

57 

61 

52 

49 

55 

59 

54 

54 

53 

52 

50 

51 

53 

56 

60 

56 

61 

60 

56 

60 

62 

57 

51 

59 

57 

61 

54.7 

LOUISVILLE 

MAX 

82 

84 

85 

87 

89 

79 

79 

67 

73 

74 

74 

69 

64 

79 

80 

85 

37 

92 

89 

91 

94 

91 

69 

83 

78 

83 

89 

87 

93 

92 

82.8 

MIN 

52 

56 

59 

63 

64 

67 

59 

56 

58 

56 

57 

56 

58 

51 

56 

58 

61 

65 

62 

67 

63 

68 

67 

65 

65 

59 

62 

60 

65 

72 

61.0 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

81 

82 

84 

86 

90 

78 

72 

66 

72 

67 

71 

67 

62 

76 

78 

84 

87 

90 

69 

89 

91 

87 

82 

80 

76 

80 

84 

36 

90 

69       80 i 5 

MtN 

50 

55 

56 

59 

65 

64 

55 

55 

57 

57 

55 

56 

55 

51 

55 

56 

57 

62 

63 

64 

65 

65 

65 

63 

59 

56 

57 

56 

61 

70       58.8 

LOVELACEVILLE 

MAX 

79 

84 

83 

88 

84 

75 

72 

80 

77 

68 

70 

71 

68 

73 

79 

81 

85 

89 

88 

85 

92 

89 

84 

66 

a: 

77 

79 

85 

39 

88       81.0 

MIN 

S3 

55 

57 

60 

62 

62 

55 

59 

53 

56 

51 

54 

51 

50 

48 

54 

56 

59 

61 

65 

61 

64 

63 

65 

64 

62 

57 

56 

61 

71 

98.2 

See  Refarencft  Notes  Following  Slatlon 
-    69    - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE  1955 


Slalion 

Day 

01  Month 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

84 
45 

82 
53 

84 
55 

66 

56 

86 
61 

60 
61 

75 
59 

70 
57 

76 
59 

75 
56 

71 
54 

69 
66 

68 

54 

74 
50 

60 

50 

83 
53 

85 

54 

90 
58 

89 
58 

85 
61 

89 
62 

88 
65 

88 

65 

87 
64 

81 
65 

81 
57 

82 

54 

86 

57 

88 

60 

87 
68 

81«6 
57.5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

76 
42 

80 
46 

81 
48 

81 
50 

82 
59 

81 
59 

71 
55 

60 
52 

73 
59 

70 
57 

70 
53 

70 
64 

64 

50 

74 
52 

60 
48 

61 
50 

86 

51 

88 
56 

87 
55 

37 
67 

90 
59 

89 
61 

82 

57 

34 
60 

80 
64 

82 
55 

82 
52 

85 
53 

39 
57 

86 
68 

79.7 
54.6 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

78 
41 

80 
44 

82 
45 

87 
44 

90 

51 

86 
57 

74 
55 

65 

50 

75 
54 

71 
58 

74 
53 

70 
62 

69 

56 

72 
49 

78 

51 

82 

60 

86 
51 

37 
54 

80 
60 

87 
57 

89 
58 

90 
57 

87 
55 

86 

58 

60 
60 

79 
56 

81 
50 

85 
51 

88 
52 

39 
59 

80.9 
52.9 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

80 
55 

83 
57 

83 
60 

88 
62 

86 
62 

81 
61 

73 
56 

79 

57 

77 
54 

76 
56 

70 
49 

72 
63 

70 
52 

74 
61 

78 
49 

80 
67 

83 

59 

88 
63 

90 
62 

86 
66 

93 
63 

39 
64 

85 
62 

88 
66 

86 
63 

78 
61 

80 
59 

85 
58 

.89 
63 

37 
71 

81.9 
59.0 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 

MIN 

73 
42 

77 
43 

80 
50 

79 
51 

81 
54 

69 
60 

85 
63 

69 

54 

74 
51 

70 
54 

65 

51 

71 
55 

68 
55 

64 
52 

71 
49 

76 
51 

83 
53 

34 
56 

82 
58 

81 
58 

89 
59 

90 
60 

80 
58 

80 
58 

80 
59 

70 
64 

80 
65 

79 
53 

81 
56 

88 
68 

78.0 
64.3 

MI DOLES BORO 

MAX 

MIN 

80 
42 

81 
43 

85 

44 

86 
46 

88 
53 

85 
57 

81 

54 

62 
48 

73 

54 

73 

58 

72 
57 

69 
52 

71 
56 

73 

61 

78 
49 

83 
60 

86 
61 

86 
54 

82 
61 

87 
61 

83 
59 

39 
59 

38 
59 

33 
58 

81 
61 

81 
61 

63 
52 

87 
52 

86 
55 

37 
61 

81.1 
53.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

78 
47 

80 
50 

81 
52 

83 
53 

88 
59 

85 
63 

80 

60 

69 
52 

72 
50 

67 
59 

72 
52 

71 
54 

61 
63 

73 
48 

77 
49 

82 
52 

86 
56 

88 
60 

85 
64 

89 
58 

90 
62 

87 
64 

83 
60 

83 
62 

72 
63 

80 
53 

82 

57 

83 

54 

88 

57 

90 
65 

80.2 
56.3 

MURRAY 

MAX 
MIN 

79- 
52 

84 
53 

83 
54 

86 
55 

90 
58 

62 
63 

79 
57 

77 
59 

79 

53 

74 
68 

73 

50 

73 

56 

70 
51 

74 
51 

74 
51 

82 
54 

85 
55 

90 
60 

90 
61 

85 
66 

93 
60 

89 
65 

86 
63 

89 
64 

84 
63 

82 

61 

81 
56 

65 
56 

90 
62 

89 

72 

82.6 
58.0 

OWENSeORO  2  W 

MAX 
MIN 

81 
47 

85 
55 

85 
58 

85 
59 

87 
63 

76 
64 

73 
60 

65 
56 

77 
60 

70 
58 

70 
54 

68 
54 

63 
57 

76 
50 

82 
64 

85 
49 

86 
54 

89 
61 

88 
61 

85 
63 

92 
63 

91 
66 

85 
65 

34 
64 

79 
64 

82 

53 

34 
57 

82 
60 

88 
63 

87 
68 

81.1 
58.7 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
57 

85 
57 

86 
60 

87 
62 

84 
64 

76 
61 

71 
56 

76 
59 

77 
54 

65 

54 

70 
62 

71 
55 

69 

53 

73 
52 

80 
51 

82 
66 

86 
59 

90 
61 

90 
63 

85 
67 

93 
67 

88 
67 

85 
64- 

88 
66 

81 
66 

80 
62 

SO 
57 

87 
59 

89 
63 

86 

73 

81.3 
59.9 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

75 
54 

80 
56 

84 
59 

85 
61 

90 
65 

88 
63 

78 
57 

73 

58 

74 
54 

77 
57 

66 
52 

71 
53 

70 
66 

65 

51 

76 
61 

80 
54 

83 
56 

85 
60 

89 
61 

91 
63 

86 
63 

93 

64 

89 
64 

35 
63 

91 
66 

33 
63 

80 
58 

81 
59 

85 
63 

90 
69 

81.4 

59.1 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

79 
50 

80 
50 

82 
47 

84 
51 

89 
55 

68 
60 

73 
61 

63 
53 

73 
54 

74 
59 

76 

60 

67 
64 

65 
59 

70 
54 

78 
53 

82 
55 

87 
57 

36 
58 

31 
62 

38 
64 

90 

63 

90 
66 

89 
61 

84 
62 

77 
64 

78 
62 

80 
55 

86 

se 

88 
58 

90 
65 

80.6 
S7.6 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

82 
49 

84 
51 

86 
50 

65 
55 

66 

53 

74 
60 

74 
56 

72 
57 

78 
55 

72 

57 

72 
52 

72 
55 

67 
50 

77 
49 

80 
49 

60 
52 

84 
56 

90 
58 

91 
59 

33 
61 

94 
60 

92 

58 

86 
63 

91 
61 

81 
64 

82 
60 

84 

54 

83 
58 

90 
61 

88 
64 

82.0 
56.2 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

73 
45 

78 
48 

60 
49 

80 
50 

84 
58 

88 
62 

83 
60 

69 
53 

68 
51 

71 
57 

67 

55 

70 
50 

67 
50 

62 

49 

73 
52 

75 
51 

81 
53 

84 
58 

88 
63 

33 
56 

88 
62 

88 
63 

36 
58 

82 
60 

81 

64 

77 
54 

79 
57 

81 
53 

83 
56 

87 
65 

78.6 
55.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

81 
43 

83 
48 

85 
50 

88 

51 

89 
53 

83 
62 

74 
57 

67 

63 

77 
56 

72 
56 

73 
51 

73 
55 

66 

51 

75 
48 

80 
48 

83 
51 

86 
62 

39 
59 

87 
56 

30 
60 

91 
58 

89 
62 

90 
59 

83 
63 

80 
60 

83 
57 

83 
52 

87 
58 

90 
62 

90 
63 

81.9 
55.1 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

MAX 
MIN 

73 
45 

78 
50 

78 
52 

81 
53 

84 
61 

87 
63 

76 
60 

69 
45 

64 
57 

73 
58 

65 

53 

69 
53 

65 
51 

61 
48 

75 
51 

78 
54 

80 
56 

83 
63 

87 
60 

35 
61 

66 

60 

90 
66 

85 
62 

30 
60 

76 
62 

77 
56 

79 
57 

79 
60 

83 
60 

87 
64 

77.8 
56.7 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

80 

44 

81 
49 

84 
51 

84 
55 

68 
63 

83 
63 

73 
59 

63 
56 

76 
59 

70 
58 

71 
64 

69 
65 

67 
54 

79 
50 

78 
51 

81 
53 

85 
54 

88 
59 

86 
58 

85 
68 

89 
61 

88 
64 

84 

59 

88 
62 

81 

64 

80 
59 

81 
54 

85 
58 

89 

61 

88 
66 

80.8 

57.0 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

79 
46 

80 
52 

82 

53 

84 
63 

67 
60 

81 
63 

69 
53 

66 

53 

74 
53 

66 

53 

67 
54 

69 
53 

62 

54 

75 
48 

76 
50 

82 
54 

86 
56 

88 
60 

87 
60 

87 
60 

89 
60 

86 

61 

82 
61 

78 
58 

73 
61 

79 
53 

62 
55 

84 
53 

89 
57 

89 
63 

79.3 
55.7 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

78 

44 

79 
47 

81 
49 

85 
50 

87 
56 

83 
61 

72 
59 

64 

51 

75 
54 

69 
57 

70 
52 

67 
54 

65 
54 

73 
53 

77 
51 

82 

51 

86 
61 

86 
56 

81 
59 

88 
55 

87 
59 

88 
63 

83 
66 

84 
61 

60 
64 

78 
57 

81 
53 

83 
57 

66 
56 

87 
58 

79.5 
54.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

80 
45 

81 

49 

34 
51 

86 
53 

88 
61 

80 
62 

76 
55 

60 
52 

75 
68 

66 
57 

70 
55 

68 
54 

66 
53 

76 
50 

78 
50 

81 
52 

86 

54 

89 
64 

85 
68 

88 
58 

89 
60 

90 
62 

61 
59 

89 
61 

79 
59 

80 
59 

81 
56 

86 

60 

89 
63 

39 
64 

80.5 
56.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

77 
47 

80 
50 

80 
50 

79 
51 

87 
55 

89 
61 

72 

60 

69 
55 

74 
65 

74 
68 

73 
64 

70 
64 

63 
52 

71 
52 

77 
63 

63 
54 

86 

54 

87 
67 

88 
64 

89 

61 

89 
60 

85 
63 

82 

60 

33 
59 

77 

64 

80 
56 

80 
56 

82 
52 

36 
56 

92 
62 

80.2 
5«.2 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

73 
46 

78 
50 

81 
53 

82 
55 

85 
58 

68 
63 

65 
59 

70 
53 

69 
51 

72 
55 

65 
53 

69 
53 

66 
53 

60 
49 

71 
49 

76 
54 

31 
57 

84 
60 

88 
61 

37 
62 

85 

61 

87 
60 

33 
60 

77 
58 

78 
60 

78 
61 

79 
53 

78 
54 

82 
58 

86 
59 

78.1 
55.6 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

74 
45 

79 
46 

81 
49 

83 
51 

88 

53 

90 

59 

83 
64 

72 
50 

65 
52 

76 
68 

71 
55 

70 
55 

69 
66 

66 

55 

74 
49 

78 

50 

82 

51 

86 
52 

88 
56 

83 

57 

89 
59 

89 
60 

88 

58 

82 

58 

88 
62 

80 
59 

81 
56 

82 

54 

86 

57 

89 
59 

80.4 
54.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEWEY  DAM 

EVAP 

.14 

sn 

.18 

21 

.26 

.13 

.10 

.03 

.12 

.02 

.19 

.07 

.05 

.06 

.20 

.21 

.16 

.22 

.16 

.20 

.23 

.28 

.05 

.23 

.05 

.12 

.31 

.23 

.21 

B4.SS 

WIND 

14 

13 

19 

13 

3 

2 

8 

4 

0 

2 

1 

18 

20 

4 

4 

3 

4 

2 

4 

2 

1 

3 

10 

5 

8 

10 

6 

6 

4 

2 

195 

DIX  DAM 

EVAP 

.18 

.21 

.20 

.22 

.11 

.18 

.20 

.12 

.34 

.09 

.05 

.23 

.14 

.08 

.15 

.18 

.18 

.26 

.24 

.19 

.22 

.31 

.30 

.14 

.15 

.13 

.18 

.19 

.24 

.19 

5.60 

WIND 

25 

11 

19 

18 

16 

9 

22 

58 

37 

19 

33 

107 

86 

83 

51 

19 

17 

33 

21 

11 

35 

68 

44 

39 

26 

46 

14 

23 

18 

23 

1031 

WOLF  CREEK 

DAU 

EVAP 

.26 

.22 

23 

.21 

.26 

.22 

.14 

.15 

.08 

.13 

.01 

.25 

.09 

.09 

.17 

.33 

.12 

.25 

.28 

.21 

.25 

.25 

.23 

.22 

.26 

.19 

.22 

.28 

.25 

.27 

6.12 

WIND 

19 

16 

21 

14 

14 

13 

51 

21 

21 

12 

32 

61 

27 

22 

23 

15 

19 

19 

19 

21 

16 

17 

20 

25 

35 

32 

34 

26 

20 

31 

716 

See  Helerence  Notes  Following  Station      Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


1954   -   1955 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Kormal 
July-June 

ANCHORAGE 

0 

1 

18 

298 

598 

907 

1013 

782 

562 

166 

67 

33 

4467 

ASHLAND  DAM  29 

0 

0 

16 

250 

592 

862 

939 

691 

515 

152 

33 

24 

4074 

BA'RBOUFiVILLE 

0 

11 

222 

548 

794 

863 

640 

414 

144 

11 

11 

BARDSTOWN  S  J  PRlP  SCH 

0 

0 

1* 

265 

571 

844 

986 

769 

510 

132 

38 

29 

4160 

BAXTER 

953 

790 

527 

236 

40 

43 

BEAVER  0AM 

0 

0 

1* 

264 

546 

825 

909 

704 

479 

117 

11 

8ENHAM 

982 

779 

629 

240 

56 

62 

8EREA  COLLEGE 

0 

3 

15 

270 

603 

863 

954 

734 

608 

175 

45 

27 

4197 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0 

1 

12 

266 

572 

846 

912 

724 

511 

140 

22 

28 

4034 

4279 

CAMPBELLSVILLE 

0 

0 

10 

259 

568 

785 

518 

138 

20 

30 

CARROLLTON  LOCK  1 

0 

3 

21 

280 

595 

866 

993 

759 

552 

176 

59 

27 

4330 

CLERMONT  1  SSE 

0 

1 

19 

288 

604 

856 

981 

738 

500 

166 

38 

30 

4226 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

0 

5 

31 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

0 

2 

27 

328 

634 

956 

1069 

835 

633 

203 

73 

41 

46  00 

CYNTHIANA  2 

1030 

836 

616 

198 

76 

49 

DANVILLE 

980 

828 

580 

203 

53 

44 

DEWEY  DAM 

948 

781 

523 

214 

62 

32 

DIX  DAM 

0 

0 

12 

2  74 

589 

874 

973 

743 

501 

157 

32 

28 

4183 

FALMOUTH 

555 

187 

54 

20 

FARMERS 

0 

1 

20 

270 

637 

883 

957 

745 

497 

179 

44 

25 

4258 

FORDS  FERRY  DAM  60 

0 

0 

7 

236 

515 

802 

881 

699 

464 

108 

12 

14 

3756 

FRANKFORT  LOCK  i. 

1002 

653 

616 

237 

70 

41 

GLASGOW  WKAY 

0 

0 

13 

246 

570 

827 

688 

674 

448 

132 

20 

25 

3843 

GOLDEN  POND  8  N 

0 

0 

15 

259 

534 

787 

863 

654 

450 

108 

19 

11 

3700 

GRAYSON 

0 

7 

31 

315 

686 

935 

1015 

707 

594 

191 

54 

30 

4565 

GREENSBURG 

957 

803 

543 

170 

27 

29 

GREENVILLE  2  W 

0 

0 

16 

278 

537 

821 

900 

691 

475 

133 

26 

30 

3907 

HEIDELBERG  LOCK  14 

0 

0 

16 

273 

640 

866 

936 

718 

492 

157 

32 

20 

4152 

HENDERSON  h    SW 

0 

I 

11 

260 

521 

833 

923 

728 

518 

132 

25 

23 

3975 

HICKMAN  1  E 

862 

746 

510 

112 

12 

18 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

999 

794 

523 

221 

64 

47 

HOPKINSVILLE 

949 

781 

558 

148 

11 

25 

INEZ 

0 

1 

14 

301 

647 

882 

917 

739 

499 

171 

32 

IRVINGTON 

0 

0 

10 

260 

539 

836 

948 

723 

601 

140 

32 

29 

4016 

LEITCHFIELD 

0 

1 

13 

270 

558 

837 

920 

702 

470 

117 

10 

21 

3919 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

0 

0 

19 

301 

606 

916 

1014 

795 

569 

196 

58 

34 

4506 

4979 

LONDON  CAA  AP 

909 

963 

747 

516 

192 

41 

39 

LOUISVILLE 

706 

474 

97 

12 

9 

LOUISVILLE  WB  AP 

0 

0 

13 

2  80 

559 

862 

966 

760 

642 

134 

32 

20 

4168 

4439 

LOUISVILLE  WB  CITY 

0 

0 

5 

233 

511 

839 

LOVELACEVILLE 

■  0 

0 

12 

252 

519 

808 

856 

688 

472 

114 

11 

19 

3761 

MADISONVILLE  1  SE 

0 

0 

13 

237 

512 

807 

884 

695 

471 

109 

15 

13 

3756 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

0 

0 

18 

262 

573 

845 

919 

697 

469 

129 

27 

37 

3976 

MANCHESTER  4  SE 

0 

1 

16 

285 

633 

842 

926 

708 

470 

169 

36 

27 

4113 

MAYFIELO  2  S 

0 

0 

10 

235 

505 

790 

845 

639 

476 

105 

10 

14 

3681 

MAYSVILLE  DAM  33 

1034 

863 

631 

266 

93 

48 

MIDDLESBORO 

0 

0 

10 

253 

611 

624 

836 

656 

438 

149 

27 

27 

3891 

MOUNT  STERLING 

0 

3 

13 

273 

611 

893 

972 

750 

612 

142 

40 

31 

4240 

MURRAY 

0 

0 

11 

223 

492 

751 

816 

654 

447 

96 

10 

11 

3910 

OMENSBORO  2  W 

0 

0 

9 

269 

536 

848 

932 

736 

517 

125 

18 

20 

4010 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

0 

0 

12 

260 

526 

824 

889 

725 

641 

113 

14 

18 

3924 

PAOUCAH 

896 

754 

543 

126 

16 

20 

PIKEVILLE 

0 

0 

5 

223 

557 

829 

857 

670 

419 

125 

9 

18 

3712 

PRINCETON 

0 

0 

11 

257 

550 

820 

881 

498 

111 

14 

12 

RICHMOND 

991 

827 

551 

205 

56 

45 

RUSSELLVILLE 

0 

0 

17 

2B3 

552 

817 

873 

663 

463 

127 

20 

23 

3858 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

1022 

847 

593 

168 

46 

46 

SCOTTSVILLE 

0 

0 

11 

239 

524 

798 

862 

670 

440 

lie 

12 

18 

3692 

SHELBYVILLE  2  W 

0 

0 

9 

271 

595 

860 

986 

756 

521 

160 

46 

36 

4260 

SOMERSET  1  N 

0 

1 

18 

279 

618 

856 

926 

714 

480 

174 

33 

31 

4132 

SUMMER  SHADE 

0 

1 

17 

266 

586 

855 

911 

705 

496 

138 

19 

28 

4024 

VANCEBUR6  DAM  32 

0 

7 

26 

296 

690 

939 

1042 

806 

579 

163 

42 

19 

4633 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

1018 

326 

679 

253 

WILLIAMSBURG 

0 

0 

247 

618 

826 

448 

WILLIAMSTOWN  5-  WSW 

1079 

903 

694 

2  39 

35 

40 

WOLF  CREEK  DAM 

680 

723 

511 

187 

30 

30 

DEGREE    DAY   NORMALS    IN   THIS    TABLE    ARE    DERIVED    FROM   THE    PERIOD    1921-1950.      COMPUTATION   OF    DEGREE    DAY    DATA    FOR    STATIONS   MAKING   MORNING   OBSERVATIONS    COMMENCED 
JANUARY    1,    1955. 


See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Statio: 


ADDISON  DAM  45 
AOOLPNUS  I  N 
ALBANY 
AULW 
ANCHORAGE 


ASHCANP  0246 

ASHLAND  DAM  29  0254 

BARaOURVILLE  03B1 

•ARDSTCMN  J.S.  PREP  SCH  0397 

BAXTER  0450 


BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  HATER  WORKS 


BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  b 
BURDINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL   CITY 

CLERMONT  1  S5E 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK 


11 


COLUMBIA 
I  COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CVNTHJArjA 
CYNTHIANA  2 

DANVILLE 
DAVELLA 
DELPHIA  1  e 
OEHA 
DEWEV  DAM 

01 X   DAM 

OUM)EE   BARRETTS   FORD   BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

OYER 

EDOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELItHORN  CITY 

FALMOUTH 

FARMERS  ■ 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 
LOCK  4 


FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  MATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOAlE 
GOLDEN  POND  6  N 
GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

GREENS6URG 

GREENSflURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HEWERSON  4  SW 

HERNDW 

HICKMAN  1  E 

KICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOOGENVILLE    NAT    PARK 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAH 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 


County 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

LOYD 

EFFERSON 

IKE 
BOYD 
KNOX 
NELSON 
HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 

EDMONSON 

PIKE 

CUMBERLAND 

TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 
MUHLENBERG 
BULLITT 
ICKMAN 
ESTILL 


BOONE 
WHITLEY 
HARRISON 
HARRISON 

BOYLE 
MARTIN 
PERRY 
KNOTT 
FLOYD 

MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKENRIDGE 


LEMING 

LEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 
FRANKLIN 

SIMPSON 

PIKE 

MENIFEE 

SCOTT 

HENRY 

BARREN 
BARREN 
HARDIN 
TRIGG 
aOONE 

CARTER 

GREEN 

GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 

OHIO 

PERRY 

PERRY 

LEE 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 
BRtATHlTT 
LETCHER 
JESSAMINE 
INGSTON 

GARRARD 
MARTIN 
GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 


39  25 
38  25 
37  54 
37  28 
3Q  1 

36  4 

37  34 
7  57 

36  12 


37  36 
36  54 

38  59 


37  53 
37  33 
37  10 
37  58 


37  29 

38  02 
37  21 


85  33 

82  26 
B2  16 
•  S  53 

S5  28 
63  20 

86  52 

82  57 
88  20 
B4  18 


86  16 
82  35 
85  22 


82  32 

63  07 
82  48 
62  47 

84  43 
66  43 
87  00 
84  56 

86  13 

68  OS 
65  37 

82  21 
84  20 

83  33 

83  43 


84  52 

66  34 

82  08 

83  39 

84  33 
B4  53 

95  55 
65  55 
65  55 
88  00 

84  50 

82  57 

85  30 
85  30 
82  51 


69  10 
88  30 
84  43 


ObMi 

vatioD 
time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  €.  BARRETT 

MARY  S.  RATLIFF. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 
C.  C.  WHITCAKER 
JAMES  K.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
WS. LAURA  B.GABBARD 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BOWLING  GREEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STINSON  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  RICE 
BERNMEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
S  OF  ENGINEERS 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 
■.  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 

MARSHALL  HILL 

CARDINAL  DAIRY 

'.  COLDIRON 
BERTHA  DE  LONG 
GENE  T.  HILTON 
HATTIE  e.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  WILLIAMS 
.  HUFF 
.  GIVENS 
IE  L.  TARTER 
LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
THOMAS  MC  FADDEN 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 

mS.  JEAN  FLEMING 
MAURICE  B. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 

ILLIAM  F.BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  M.  BEArj 
RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S.  HILL 

ISH  t  WLFLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SHIRLEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
MRS.  ADA  L.  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  R.  LOVELL 

CLEATUS  E.  6R1NKLEY 
DAVID  K.  CARSON 

I.  BAILEY 
BURCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

W.  KEATTS 

..  NELL  S.  CALVIt 
TVA-679 
CORPS  OF  ENGINEERS 

IZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 

FLOYD  G.  R066INS 

MAE  JETT 
HOBART  I SON 
HUGH  J.  CARROLL 
TVA~379-A 

KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELDS 
GEORGE  D.  LITSEY 

.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F.  HANKLA 


Refer 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5   7  C 


INACTIVE  1/55 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5 


Station 


ITTLE  HICKMAN  LOCK  6 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 
LONDON  CAA  AP 

LOUISA 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

lELD  SUBSTATION 
MAYFIELO  2  S 
M4YSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

MILLER5T0WN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENS BORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PADUCAH  ARMORY 
PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHEL8YVILLE  2  W 

SHEPHEROSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SU»<MER  SHADE 
SUWER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 

lONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN  BUR EN 

VANCEBURG  DAH  32 

MAVNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPORT 

ILLIAMSBURG 

ILLIAMSTOWN  5  WSW 

ILLCM  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


County 


JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

UUHEL 

LAWRENCE 
LAWRENCE 
lEFFEHSON 
lEFFERSON 
JEFFERSON 

ERSON 
BALLARD 
BARREN 
HOPKINS 
EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

ENDLETON 
BELL 
BELL 

WOODFORD 
BOURBON 

GRAYSON 
WAYNE 
ROWAN 
MONTGOMERY 
ART 

CALLOWAY 
CARTER 

HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 

DAVIESS 
MC  CRACK EN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
lOHNSON 

'IKE 
BELL 

CALDWELL 
ESTILL 
ISON 

OHIO 
MC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 
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KENTUCKY  -  JULY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Above  average  warmth  and  near  normal  rainfall 
coupled  with  more  thunderstorms  than  usual 
characterized  the  month's  weather. 

Temperatures  averaged  more  than  2°  above  the 
long-term  value,  making  this  one  of  the  warmest 
Julys  of  record,  despite  the  concentration 
of  the  hottest  weather  in  the  last  third  of 
the  month.   Since  the  records  began  in  1889, 
only  9  Julys  have  been  warmer,  and  1  has 
equaled,  this  month's  79.4°.   Considering  the 
great  differences  in  terrain,  temperatures 
were  unusually  stable  over  the  State  for  the 
month.   Mean  minima  ranged  from  63.0°  at  West 
Liberty  Water  Works  to  73.4°  at  Louisville, 
while  mean  maxima  varied  from  87.7°  at  Wil- 
llamstown  5  WSW  to  93.2°  at  Princeton.   Ex- 
tremes were  a  bit  unusual  in  that  the  State's 
maximum  of  100°  (Princeton,  27th)  was  on  the 
low  side,  and  the  55°  minimum  (Frankfort  Lock 
4,  1st  and  2nd)  was  near  the  warmest  minimum 
of  record  for  July. 

Although  precipitation  for  the  State  as  a 
whole  averaged  about  normal,  the  Western  Di- 
vision averaged  only  2.69  inches,  compared 
with  4.39  inches  in  the  Central  and  4.80 
inches  in  the  Eastern  Division.   Rainfall 
amounts  varied  considerably  from  one  station 
to  another,  ranging  from  1.00  inch  at  Hopkins- 
ville  to  11.37  Inches  at  Shelbyville.   Dry 
spots,  though  more  numerous  in  the  Western  Di- 
vision, also  occurred  in  both  the  other  divi- 
sions.  Several  stations  featured  large  daily 
rainfall  amounts,  the  greatest  being  5.65 
inches  at  Ravenna  Lock  12  op  the  9th. 

Sunshine  ranged  from  moderately  below  to 
moderately  above  normal  except  in  the  Louis- 
ville area  where  sunshine  was  23%  below  normal. 
Daytime  cloudiness  averaged  moderately  more 
than  usually  expected  except  in  the  extreme 
west  where  moderately  less  was  noted. 


pastures  made  rapid  progress  during  the  month. 
On  the  other  hand,  the  frequent  rains  and  hot 
humid  periods  brought  on  disease  damage  and 
insect  infestations,  and  caused  considerable 
damage  to  cut  or  baled  hay  caught  outdoors. 
July  milk  production  was  1,000,000  pounds 
higher  than  in  June,  contrary  to  the  usual 
seasonal  pattern,  and  reflected  the  excellent 
condition  of  July  pastures.   Small  grains 
were  difficult  to  harvest  because  of  rain, 
rank  weed  growth,  and  considerable  lodging 
from  the  heavy  showers.   Yields  and  quality 
were  lowered  from  earlier  prospects.   The 
late  March  freeze  apparently  caused  more 
damage  to  small  grains  than  farmers  realized 
until  harvest  was  started.   Tobacco  was 
extremely  variable,  ranging  from  small  late 
settings  or  resettings  up  to  a  few  scattered 
fields  of  hurley  already  cut.   Corn  averaged 
excellent  growth  and  condition,  and  most  of 
the  crop  was  well  advanced  at  the  month's 
end,  although  there  is  considerable  late 
corn,  chiefly  in  the  western  half  of  the 
State  where  the  ground  was  too  wet  for  early 
planting.   July  weather  was  nearly  ideal  both 
for  the  growth  of  late  corn  and  the  develop- 
ment of  ears  on  the  early  planted  fields. 
Indicated  corn  production  is  very  favorable 
-  well  above  last  year  and  the  10-year  average. 
Fescue  seed  was  harvested  rapidly  and  produced 
good  to  very  heavy  yields.   Threshing  of 
orchard  grass  seed  was  done  where  conditions 
were  dry  enough  but  in  much  of  the  principal 
areas  rain  has  prevented  harvesting.   Yield 
prospects  for  this  crop  were  rated  much  better 
than  last  year  and  slightly  better  than  the 
10-year  average.   The  expected  production  of 
Kentucky-Bluegrass  seed  was  indicated  as  com- 
paring favorably  with  last  year. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that 
ground-water  levels  in  the  Louisville  area 
declined,  and  were  near  record-lows  in  the 
downtown  area  where  large  amounts  of  water 
are  pumped  for  air  conditioning. 


WEATHER  DETAILS 


DESTRUCTIVE  STORMS 


The  State  was  persistently  under  the  influence 
of  warm  moist  air  masses  throughout  the  month. 
During  the  first  twenty  days  temperatures 
generally  averaged  slightly  above  normal  with 
maxima  reaching  to  near  90° ,  or  a  little 
above.   The  warmest  period  of  the  month  came 
in  the  last  eleven  days  when  daily  average 
temperatures  ranged  from  5°  to  10°  above 
normal  with  maxima  in  the  middle  and  high  90 's 
and  minima  in  the  middle  70 's  on  most  dates. 

Most  of  the  month's  precipitation  occurred 
as  thundershowers  which  were  more  frequent 
than  usual.   As  often  happens  with  this  type 
of  weather,  rains  were  spotty,  but  the  showers 
were  fairly  well  spaced  throughout  the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

With  generally  sufficient  rainfall,  crops  and 


Severe  storms  during  the  month  were  of  the 
thunderstorm  variety,  some  of  which  produced 
heavy  rains.   The  northern  and  central  portions 
of  the  State  were  hit  on  the  8th  and  9th  with 
2  fatalities,  1  injury,  and  considerable  prop- 
erty damage  resulting.   Garrard  County  was 
hit  hardest.   Thunderstorms  on  other  dates 
were  responsible  for  5  fatalities  and  estimated 
property  damage  of  $100,000. 

FLOODS 

Heavy  thunderstorm  rains  led  to  flash  flooding, 
especially  during  the  8th  and  9th  in  the 
northern  and  central  portions  of  the  State. 
Bridges  were  damaged,  soil  eroded,  crops  washed _ 
away,  and  many  homes  damaged  with  heavy  losses 
reported. 

J.  E.  Stork 
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COMPARATIVE  DATA 
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Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
OD  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 
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3.95 

3.30 

2 

2.72 

2.51 

11.37 
4.33 
1.31 
3 

1.06 

4.39 


5.56 
3.29 
3.57 
5.96 
8.86 

5.73 
1.54 
3.99 
5.33 
6.15 

8.33 
2.05 
3.20 
2.60 
7.38 

6.50 

2.85 

6.27 

2 

6,96 

4.70 
2.51 

4.80 

4.14 


1.45 
.63 


1.17 
1.73 


2.85 
1.66 


.61 
1.00 


.46 
2.25 
1.63 


1.80 
1.21 


.13 

.61 

2.42 

1.48 


.22 

1.78 

.71 


2.05 
1.99 
1.33 
2.16 
2.63 

.33 


•  84 

.70 

1.13 

1.33 

.54 

1.62 
.46 

1.50 
.66 

1.6S 

.75 
.80 
.77 
1.20 
.68 

.63 


1.10 
2.97 
.59 
2.60 
1.05 

1.03 
1.93 
1.45 
1.48 
1.69 

1.46 

l.BO 

.84 

.45 

2.16 

1.55 
.52 
.71 

1.05 
.76 

2.77 

1.86 

.66 

.74 

.33 


2.33 

•  86 
.65 

1.58 
3.60 

2.01 
.37 
1.82 
1.45 
1.82 

3.45 
.60 
.85 
.96 

2.00 

1.60 

•  84 
2.46 

.82 
2.26 

1.80 
.66 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


10 

11 

6 
9 
8 

10 
9 

7 
11 
11 

7 
8 


8 

8 

11 

12 

9 

7 
7 
8 
11 
9 

10 
7 

10 
7 

12 


2 

0 

0 

0 

4  2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

JULY 

1955 

Station 

1 

Day  ol  month 

1  1  2  I  3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10  1  11  {  12 

13  1  14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26   27 

28 

29   30 

31 

AOOISON  DAM  45 
AOOLPNUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

l.iO 
♦  •31 
2.»7 
1^0» 

.49 

.10 
.22 

.09 

.20 
.18 

.15 

.41 
.12 

.08 
.07 

.22 

•  03 

•  09 

•  01 

.17 

•04   ^34 
•05   ^20 
•11   .73 

.59 

.03 

•  20 

•  33 

7 

.42 

7 
.05 

1.10 

.16 

•  60 

•  40 

•  69 

•  18 

T 

•  26 

.27 
.62 

.67 
1.45 

•  13 

•  13 

.39 

■  02 

.06 

7 

7 
.03 

.03 

.05   7 

.66 

.46 
.38 

7 
.40 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

(•OS 
5.56 

i,2e 

7^61 
J^57 

.10 
.54 

.31 

.61 

T 
.52 

.37 

.45 

.01 

2.97 

.63 
.03 
.02 
.24 
.65 

.15   .05 

.19   .47 
.11   .05 
.20   .30 

2.33 

.10   . 
.30 

1.56 
.79 
.35 

•  10 
■  49 

.01 
.52 
.10 

.03 
.06 

.05 

•  09 

•  16 

.41 
.42 

•  09 

•  02 

•  12 

1.40 

.39 

.05 
.35 

.41 

.05 
■  10 

■  19 

■  07 

.03 

.02 
.35 

.06 

.49 
.41 
.86 
.02 
.30 

.10 
.70 
.06 
.69 

.87 
.11 

.01 
.30   .05 

.43 

BEAVER  0AM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

2^21 
5i9e 
8.66 
^•63 
2^aT 

.12 
.19 
.09 

.03 
.31 
.06 

.25 

.04 

1.27 
.08 
.16 

.13   .43 

3.60   .90 

.04  1.41 

.60 
.17 

.63 

1.45 

7 
•  35 

■  00 

.17 
.43 

.07 

.07 

.09 
.21 

•  04 

7 

•  06 

.09 
.06 
.22 

.47 
.36 
1.67 

.16 

■  16 

.20 

■  06 
.09 

■  10 

.08 

.84 
.30 
1.22 
.02 
.10 

.02 

.36   .01 

.04 
1.60        .02 

.41 

.46 
.02 

1.56   .19 
.04 

.03 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  3fl 
BROWNSVILLE  LOCK  & 
BUROINE  2  NE 

1,2'. 

U93 
5^17 
2<»0 
5^«S 

.17 

.23 
.29 

7 
.59 

.76 

T 

7 

.33 

1.30 

7 
.19   .29 

.57 

.02 
2.62   .16 

•19   7     .70 

7     ^14 
■  09 

.27 
.04 
.05 
.29 

.28 
.24 

.07 
•  03 

•  05 

•  08 

•  02 

7 
7 

.06 

1.87 

loi 

.56 

.02 
.04 

.39 

.01 

.67 

■  06 

■  03 

.07 

.24 

1.30 
.52 

7 
7 

.04 
.25 

.02 

7 
.09 

.15 

.09 
.42 
1.75 

.31 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 

CAMPBELLSVILLE 
CARflOLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSe 

♦  •85 
2.99 

i,ta 

5^11 
9^93 

T 

.24 

T 
.07 

.06 
.08 
.82 

1.70 

T 
.07 

7 
.01 

■04   .40 
.06 
2.80 
■90  1.00 
.55 

T 

.03 
.27 
.87 

7 

•  25 

•  01 

.21 
.57 
.38 
.30 
.22 

.12 

.03 
.05 

.36 
.31 
.36 

.72 

1.30 
1.05 

.02 
.30 
.05 

.45 

.15 
.91 

.07 
.71 

.83 
.02 

.90 

.72 
.14 
1.11 
.35 

.46 

.07   .07   .59 

7     .02 

.05 

.16 

7 

.30 
1.03 

.02 
.04 

.75 

.02 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CVNTMIANA 

5^33 
i.1,9 
i.ib 
2.H 
l.l\ 

.15 

.31 

.03 

T 
.06 

.11 
.10 

7 

1.05 
.10 
.20 

.49 
1.70   .19 
1.54   ,60 

,35 
1.02   .30 

1.79 
■  05 
.07 

.06 

7     .26 

.49   .06 

■  15 
.15 

.10 

.40 
.01 

.09 

•  01 
.05 

.28 

.05 
.12 

.19 
.25 
.05 
.26 
.71 

.52 

7 
.53 

7 

.27 
1.93 

.77 
.33 

.42 
.08   .12 
.14        7 

.97 

.23 
.13 

■  42   7 
1.09 

CVNTMIANA  2 
DANVILLE 
DELPHI  A  1  E 
OEMA 
DEWEY  DAM 

5.73 
3^20 

2^79 
1<5* 

RECORD  MISSING 

.10 
.10 

.41 
.20 

.11 

7 

.17 
T 

1.32   .12 
,09 

1.35 
7     .37 

.08 

.49 

.07   .03 

7 

.74 
.15 

2.01 
.12 

.23 

.05 

.12 

1.00 
1.45 

7 

.09 
.35 

.03 

7 
.17 

.17 
.50 

.21 

.04 

.03 
.18 

7 

.47 
.22 

DIX  OAH 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

DUNNVILLE 

EOOYVILLE  LOCK  F 

6^11 
3^66 
1,2', 
«>1B 
2(12 

.78 

T 

.42 

.62 

1.46 

7 

.53   .52 

.15 

.30   .50 

.10 

.42 

.04 
.32 

.66 

.24 

.05 
.06 
.25 

.12 
.OS 

.15 

.44 
.47 
.09 

.10 
.20 

.86 

.34 

.74 

■  08 
.26 

.19 
.31 

.45 
2.05 

1.26 

.03 

.25 

.33 
.85 

EDMONTON 
ELKMORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 

3.3« 

3.99 
5.33 

6.68 

.10 

.02 
.27 
.14 

.77 
1.05 

.25 

.47 
,03 
,07 

.39 

.63 

7 

.16 

.10 

.10 

.16   .15 
.19   .12 
.07   .72 
.94   .92 

.74   T 
1.45 

.84 

.10 

.37 
.16 

.20 
.18 
.18 

.05 
.04 
.02 

.03 
.74 
1.62 

.04 
.50 
.80 

.21 

.10 
.34 

.10 
.12 

.02 

2.20 

.14 

1.82 
.56 

- 

.09 
.27 

.05 
.36 

.14 

- 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FRENCHBURG 

6^51 
2.12 
6.17 
2.02 
6.13 

.26 
.13 

.02 

.65 
.08 

•  12 

,67 

7 

7 
.04 

.02 

7     .79 

7 

.73  1.69 

.99  2.36 

1.20 
.55 

.04 

1.07 

.02 
.04   .06 

.09 

.70 

.27 

7 

.12 

.09 
.08 
.14 
.25 
.04 

■  04 
.34 

7 

.72 
.06 
.66 

.21 

.09 
.05 
.91 
1.10 
.11 

.10 
.07 

7 

.52 

.38 

.10 

.14 
.30 
.32 

.91 
.69 
.15 

.14 
.10 

1.15 
.12 

■  12 

.02 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAV 

GLENDALE 

5,83 
7.38 
3^83 
3.91 
1^43 

.04   ,03 

.06 
.06 

.09 
.41 

.21 

.72 
.10 

.58 
.64 
.69 
1.03 
.48 

1.51   .10 
.65  4.10 
.15 

T 

.23 
.30 

.04 

.11 
.10 
.10 
.65 
.06 

■  06 

•  10 

•  29 

7 

•  11 

•  99 

.02 

1.16 
.17 

.02 
.92 

.19 

.21 

.15 

1*60 
1.46 

.14 

.08 

.45 
.15 

.07 
.11 
.02 
.14 

•  56 

.11 

.02 
.17 

.06 

GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  36 

GRAYSON 

GREENSBURG 

6REENS8UR6  HlWAY  61  BR 

3^«2 
6^92 
6.15 
t.22 
2.69 

.13 

T 

.02 
.13 

.08 

.35 

.10 
.14 

1.96   .26 
.01   .07 
.05 

.40 
1.12 
.78 
.02 

.27 

•  04 

•  14 

.15 
.30 

.14 
.37 

•  02 
.12 

.37 

1^82 

7 

.07 

.06 

.02 

.17 
■  03 

.02 
1.80 
.47 

■  45 

■  47 

.01 
.56 

2.31 
.77 
.22 
.36 

.56 
1.41 
.61   . 
.42 

)2 

1.13 
.35 

.87 
.12 
.06 
.28 
.32 

.02 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
MEI0EL6ERG  LOCK  14      R 

6.77 
2.63 
3.13 
3.99 
8.33 

1.00 

.29 
.48 

T 

.01 
.17 

.08 

.42 

7 

.02 

.22 

.03   .10 

.02 

.04  1.04 

.22  3.45 

1.98 
1.33 

.89 
.36 

.05 

.06 
.77 

.37 

7 

.07 
.10 
.13 
.04 
.19 

•  24 

7 
.63 

.89 

.02 

7 

.13 

.04 
.50 

.07 

.10 

■  36 
.12 

.14 
.27 

.03 

7 

.11 

.20 

.40 
.19 
1.31 
.14 
.90 

7 
.78 

.54 

.86 

.14 

.04  .oe 
1.43 

.24 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  I    E 

MICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

i.«e 

3.00 
«.S0 
6.76 

2.05 

.29 

.10 

.16 

.10 

7 
.03 

.24 

.23 

.65 

.08 
#46 

.04  1.46 
.05   .60 

.51 
.20 

.54 
1.62 
.43 

7 

•  26 

.15 

.10 

7 

.12 
.22 
.18 
.31 

.04 
.33 

.33 
2.20 

.34 
■  16 

.55 

.16 

7 
i42 

■  16 

2^18 
.02 

1.18 

.15 

.11 

7 
.30 

.01 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRV1N6T0N 

JACKSON 

1.00 
3.95 
3.20 
3.69 
4.07 

T 

T 
.15 

.20 
.07 

.04 

7 

.05 

7 

.23 

.62 

.60 

7 

7     .87 

.10   .20 

.31 

.20   .70 

.10 

.16 

.10 
.09 

■  30 

7 

.46 

•  7 

.23 

.02 

.75 

•  12 

•  12 

.12 

1.90 

.33 

.85 
.52 

.13 

.43 

.12 

7 

.30 

.16 
.23 

.62 

.72 

7 

.01 
.38   . 

J7 

.56 
.24 

.84 

.37 

.04 

7 

JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER 
LAURA 

5.*5 
5^81 
3^16 
6.37 
•  •91 

.39 

■  10 

.10 

.21 

.14 

•  46 

7 
7 

.24 

.59 
7    3.52 
.12 

3.52 
.05   .12 

.17   ,61 
.20 

.02 

.32 

■  80 

■  24 

•  42 

.23 

7 

.26 

.15 

.18 

.58 
.60 

.31 
.03 

■  05 

.04 

.46 
.11 

.30 

.16 
.41 

.25 
.48 

.06 

.93 
1.05 

1.09 
.06 

1.42 
.65 

.50 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  MICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

U30 
5^73 
i.21, 
7.72 
7.30 

.04 
.45 

.85 
2.28 

.01 
.45 
.05 
.14 

^ 

.13 

7 

.02 

2.16   .03 

.01   .22 

2.73 

.76  3.09 

.30 

7 
.05 

.45 
.27 

.45 

.12 

•  07 
7 

•  10 

•  U 

•  02 

.13 
.12 

.19 

.01 
.39 

.19 

.48 

.07 
.08 

1.23 
.13 

1.60 

.10 
.14 
.44 

.77 

■  75 

7 
.60 

.74 
.02 

.09 

.08 
.74 
.12 

9 

.24 

.93 
.49 

.35 

.48 
.02 
.02 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  6A6E 

2^90 
4^62 
3^95 
3^30 
9^90 

T 

.02 
.28 

.05 
.20 
.12 

T 
.23 

.01 
.12 

.04 

.69 

.02 

T 

.13 

•  ;« 

.41 

7 
l.?5 

.07   .22 
.31 

.03   7 
.05   .23 
■  10 

■  11 

■  36 

■  09 

.06 
.24 

.90 
.27 
.28 

7 
T 

•  30 

•  43 

.15 
.72 
.06 
.10 

.20 
.44 
.57 
.07 
.20 

.12 

.09 
.05 
7 
•  64 

.02 

7 

.03 

7 
7 

7 
7 
■  66 

7 

.01 
1.21 

.96 
.46 

7 
.50 

.24 
.70   7 

7 
.26   .52 

.34 
.24 

1.65 

.30 

4.10 

7 
.71 

.05 

LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  t,    SE 
MAYFIELO  SUBSTA 

4,53 

2^22 
2.53 

7.38 
3.30 

.01 

7 
.39 

.15 

1.50 
.02 

.80 
.60 

.30  2.00 

.02 
.46 
1.46 

•  90 

•07   .02 
.56 

.60 
.40 

.71 

.33 

7 
.23 

.15 

.33 

.29 
.36 

•  20 

•  36 

7 
.15 

.55 

.23 

■  56 

■  13 

7 
1.15 

.02 

.27 

7 

.13 
.02 
.40 

.05 

.56 

.48 

.38 

MAYFIELO  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 
MIDOLESBORO 
MIDWAY 

4,53 
6,50 
5.73 
2.85 
7.62 

.81 
.31 

.86 

.34 

.06 
.39 

.03 

.07 
.19 

.76 
.52 
.23 

7 
.02 

■56  1.60 
.10  2.90 
.84   7 
.16  4.27 

.50 
.54 
.60 
.06 

.06 

.05 
.29 

.40 
.20 

.09 
.24 

.09 
.31 

.06 
.09 

7 
.76 

•  06 

.33 

.17 

U65 

161 

•  79 

.20 

.20 
.01 

7 

.50 

.03 

7 

.36 

7 
.33 

.13 

.63 
.60 

.20 

■  46 

.06 
.10 

7     7 
.05 

MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 

1.74 
2.77 
6.27 
3.15 
2.65 

T 
7     .03 

.05 
.56 

7 

.06 

.03 

.12 

.26 

.24 
.05 

.70 

.02   .54 
.33  2.46 

.74 

.06 

7 

7 

.09 
.61 
.12 
.23 
.67 

.25 
•  54 

.17 

7 

.17 
.05 

.08 

.34 

7 

7 
7 

.12 

7 

7 

.03 

7 

.84 

.10 
.18 

.02 

.05   .40   .10 

7 

.76 

■  09 

1.45 

1.17 

1.66 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  0AM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 

1.90 
3.26 
2.30 
2.23 
3.16 

.04 

7 
.42 

.02 
.27 
.03 
.43 

.29 

7 

T 

.03 

.19 
.10 

7 

1.00 
.77 

.70 

■  20 

■  60 
.60 

7 

.20 
.07 

•  05 

7 
.49 

.02 
.02 

•  02 
.72 
.65 
.11 

.24 

.02 

.59 

.70 

1.16 
.13 

.30 

.08 
.02 
.08 

■  04 

.35 

.35 

.17 
.18 

PAOUCAH 
PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 
PI  NEVILLE 
PRINCETON 

4.95 
4.10 
2.44 
4.79 
1.88 

.21 
.16 

.33 
.13 

.24 
.25 
.22 

1.20 
.19 
.62 
.10 

.92 

•26   ^20 
.02   7 
.11   .09 

•  17 

•  19  7 

.48 

.22 

.10 

1.09   7 

.12 

.60 

7 
7 
.32 

7 

.17 
T 

.02 
•  41 

•  19 
.11 

7 

.26 

.04 
7 

.57 
.05 

.09 
.15 

.76 

■  43 

■  OS 

.56 

.01 
.14 
.10 

.10 

7 
.35 

.38 
.62   7 

.59 
.12 

1.20 

1.59 
7     7 
7     .06 
.09 

.26 

.09 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 

7.05 
6.96 
3.99 
4.96 
1.22 

T 

.45 
1.60 

.35 
.13 

•  01 
.22 

.02 

.46 

5.69 
2.25 

.19 
.73 
2.00 
.70 

.02   .02 

.14 

.16 
.22 
L.09 
.33 

•  01 

•  05 

•  03 

•  03 

7 
.03 

.10 

.45 
.15 

.04 

.02 

7 
.02 

•  03 
.63 

.54 

.15 

.03 

1.74 

1.30 
.39 

7 

•  10 
.22 

.20 
■  22 
.32 
.28 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


13      14      15 


16      17       18 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


28     29      30 


RUSSELLVILLE  SUBSTA 

1.02 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

2.72 

SALVISA  LOCK  6 

2.33 

SALVEHSVILLE  2  SE 

3.«6 

SC0TTSVILL6 

2.>1 

SEBREE 

2.J7 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

3.33 

SMELBYVILLE  2  W 

11.37 

SHEPHEROSVILLE 

7.02 

SOMERSET  1  N 

*.33 

SPRINGFIELD 

2.22 

STEARNS 

2.02 

SUMMER  SHADE 

1.31 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.44 

TAYLORSVILLE 

3.75 

TOMPKINSVILLE  2 

1.69 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

«.4« 

TYRONE  LOCK  5 

6.39 

UNIONTOWN  DAM  49 

1.70 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

7.75 

VANBUHEN 

4.25 

VANCEBURO  DAM  32 

4.70 

WAYNESBUR6  6  E 

2.48 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.51 

WESTPORT 

4.90 

WtLLIAMSTOWN  5  NSW 

3.86 

WILLOW  LOCK  13 

S.Sl 

WOLF  CREEK  OAH 

1.06 

WOODBURY  LOCK  * 

1.72 

1.14 
1.42 


3.53 
3.90 


1.96 
.12 

1.30 


1.30 
.06      .22 
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Table  5 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JULY  1965 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

87 
61 

92 

64 

94 
68 

90 
66 

89 
56 

89 
55 

86 
58 

80 
70 

92 

69 

91 
65 

89 
69 

88 
66 

90 
68 

87 
72 

84 
70 

85 

70 

86 
68 

89 

57 

90 
59 

89 
66 

90 

To 

90 
68 

89 

70 

86 

69 

87 
70 

89 
72 

95 

72 

96 

71 

88 

66 

91 
70 

93 

70 

89.1 
6S>3 

ASMLANO  DAM  29 

MAX 
MIN 

90 
62 

95 
63 

96 

67 

86 
67 

85 
68 

92 
70 

87 
57 

87 
71 

81 
69 

89 
66 

87 
59 

38 
57 

39 
66 

92 

70 

85 
74 

89 
70 

92 
68 

86 
59 

84 

71 

90 
69 

91 
70 

92 
68 

92 

70 

82 
72 

87 

71 

92 

70 

92 
72 

84 
73 

89 
70 

91 
73 

93 
68 

S8a9 
69.0 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

90 
60 

94 
59 

97 
63 

94 
59 

93 
55 

93 
56 

90 
68 

90 
64 

84 
57 

92 
68 

91 
56 

90 
65 

92 
67 

90 
67 

90 
70 

90 
66 

90 
57 

94 
67 

93 
67 

94 
68 

93 
67 

93 

58 

90 
67 

67 
67 

93 
57 

94 
62 

96 
67 

95 
70  • 

90 
70 

91 
58 

94 
55 

91.8 
56.0 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
64 

92 

67 

91 
65 

92 
54 

88 
65 

88 

67 

84 
53 

91 
58 

91 
65 

88 
71 

88 
64 

93 
64 

90 
70 

90 

70 

88 
68 

89 

68 

92 
68 

91 
68 

90 
66 

93 
59 

91 
69 

90 
67 

87 
57 

91 
66 

93 

71 

96 
71 

96 
69 

90 
69 

94 

71 

91 
59 

90.5 
67.7 

BAXTER 

MAX 

MIN 

85 
61 

87 
58 

90 
63 

93 
63 

91 
66 

87 
67 

86 

68 

84 
59 

83 
68 

83 
66 

89 
68 

88 
68 

84 
57 

86 
67 

86 
57 

76 
68 

87 
67 

89 
66 

92 

67 

89 
58 

91 
67 

91 
67 

90 
68 

87 
58 

85 
71 

90 
69 

94 
70 

92 

71 

91 
68 

86 
57 

92 
65 

87.9 
66.9 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

90 
63 

92 
66 

94 
68 

92 
57 

92 
58 

93 
69 

95 
69 

93 
70 

95 
71 

92 
69 

89 
72 

88 
68 

89 

70 

89 
72 

88 
71 

89 
71 

68 
70 

91 
70 

92 

69 

93 

69 

93 

69 

91 
70 

90 
69 

39 
69 

90 
70 

93 
72 

96 

73 

96 
72 

90 
69 

92 
72 

92 
72 

91.5 
69.6 

BENHAM 

MAX 
MIN 

86 
59 

89 
56 

92 

61 

92 

60 

91 
60 

87 
65 

87 
65 

86 
57 

85 
69 

84 
63 

87 
56 

89 
66 

60 
64 

82 
67 

85 
71 

89 
64 

90 
65 

91 
56 

92 

63 

91 
64 

92 

64 

96 

67 

95 
63 

93 

65 

85 
64 

91 
66 

95 

64 

94 
67 

93 
67 

86 
66 

86 
64 

89.0 
64.4 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

89 
66 

91 
66 

94 
57 

95 
62 

90 
59 

89 
68 

88 
68 

83 
69 

81 
57 

89 
66 

88 
72 

90 
55 

90 
70 

83 
73 

86 
72 

68 
71 

90 
71 

90 
69 

90 
58 

90 
66 

92 

68 

91 
72 

91 
69 

36 
72 

90 

70 

90 
70 

92 
72 

92 
72 

89 
71 

93 
74 

93 

70 

89.6 
69.3 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
64 

94 
67 

96 

68 

94 

68 

93 

70 

90 
69 

89 
70 

92 

70 

95 
72 

94 

70 

91 
72 

90 
68 

90 
72 

90 
72 

85 

71 

83 

70 

86 
68 

90 

67 

94 

70 

94 
70 

91 

71 

90 

70 

92 

71 

91 

71 

92 

71 

98 
73 

97 
72 

97 

71 

95 
70 

95 
73 

92 
74 

92.1 
70.2 

CAMP8ELLSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
65 

91 
64 

95 
67 

93 
64 

92 
55 

86 
67 

87 
68 

87 
68 

89 
68 

91 
70 

90 
71 

90 
65 

90 
70 

85 
72 

61 
70 

86 
72 

86 
70 

86 

70 

91 
70 

90 

70 

93 
75 

90 
72 

89 
59 

87 

70 

92 

70 

94 
72 

95 
71 

95 
72 

90 
70 

93 
74 

94 
71 

90.0 
69.5 

CARROLL  TON  LOCK  I 

MAX 

MIN 

88 
63 

93 
66 

94 
68 

92 
69 

91 
57 

89 
58 

88 
58 

85 
70 

91 
72 

91 
57 

85 
69 

86 
65 

89 
65 

86 
71 

85 
70 

86 

70 

85 

70 

82 
57 

84 
70 

66 
68 

89 
67 

92 
70 

39 
70 

85 
70 

89 

70 

93 
72 

94 
73 

93 

70 

88 
71 

91 

70 

91 
69 

38.8 
68.9 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

90 
64 

93 
53 

96 
66 

95 
65 

93 
64 

88 
55 

88 
69 

89 
70 

94 
69 

92 
66 

91 
71 

88 
63 

93 
69 

92 
73 

90 
70 

87 

71 

89 
67 

91 
63 

92 

56 

92 

67 

94 
69 

93 

68 

88 
59 

86 
68 

92 

69 

95 

70 

98 

71 

97 
71 

91 
59 

95 
69 

93 
69 

91.8 
67.9 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
66 

91 
67 

94 
67 

92 
68 

93 
57 

90 
59 

86 
69 

84 
69 

90 
68 

91 
65 

90 
66 

89 
65 

90 
66 

88 
71 

31 
70 

86 

70 

86 
70 

85 
56 

35 
71 

92 
69 

94 

67 

96 

70 

88 

70 

84 
69 

87 
65 

93 
72 

96 
76 

88 
72 

90 
71 

93 
71 

93 
72 

89.4 
68.9 

CYNTMIANA  2 

MAX 
MIN 

90 
65 

89 
61 

93 

65 

96 
65 

93 
57 

93 
65 

93 
65 

90 
69 

86 
70 

87 
64 

92 
69 

89 
54 

90 
54 

91 
71 

90 
71 

81 
59 

87 
69 

87 
55 

87 
68 

86 
66 

91 
67 

92 

67 

92 
69 

90 
69 

87 
73 

91 
67 

94 
70 

91 
71 

93 
70 

91 
69 

94 
65 

90.2 
67.5 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

88 
63 

66 

65 

91 
67 

94 

63 

90 
65 

90 
67 

86 
67 

88 
69 

30 
69 

86 
66 

90 
68 

85 
65 

89 
66 

90 
70 

87 
59 

78 
59 

36 
69 

87 
67 

85 
69 

88 
67 

89 
68 

91 
69 

88 
66 

89 
67 

87 
67 

90 
66 

88 
69 

90 
70 

94 
69 

88 

70 

94 
69 

88.1 
67.4 

DEWEY  DAM 

MAX 

MIN 

88 
61 

89 
62 

92 
66 

93 
66 

90 
65 

90 
65 

90 
68 

87 
69 

84 
67 

84 
67 

89 
70 

88 
55 

90 
64 

92 
56 

90 
59 

84 
68 

90 
59 

91 
70 

92 

69 

87 
69 

92 

69 

96 
69 

95 
67 

94 
68 

87 
57 

90 
69 

94 

70 

96 

71 

92 
72 

89 
67 

94 
67 

90.2 
67.5 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

91 
63 

93 
64 

95 

68 

92 

64 

90 

67 

88 

67 

87 
57 

83 

66 

85 

70 

89 

65 

89 
71 

89 
55 

90 
69 

90 
70 

88 
70 

87 
58 

87 
57 

88 
67 

90 
67 

89 
67 

92 
69 

89 
68 

89 

67 

88 
69 

90 
63 

91 
71 

90 
71 

94 
71 

89 
69 

92 

72 

91 
69 

89.6 
66.0 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

89 
62 

95 
63 

96 
67 

94 
62 

93 
58 

94 
68 

89 
67 

88 
69 

84 
69 

91 
65 

87 
64 

88 
64 

92 
65 

90 
71 

87 
70 

89 

59 

88 
68 

83 
58 

88 

71 

91 

59 

91 
67 

94 
68 

93 
69 

84 
71 

90 
70 

95 
69 

90 
73 

90 
73 

91 
71 

94 
71 

95 
66 

90.4 
68.0 

FARMERS 

MAX 
MIN 

90 
59 

93 
59 

95 
65 

94 
52 

90 
65 

91 
66 

89 

65 

34 
67 

85 
58 

90 
63 

90 
57 

88 
65 

92 
55 

92 
69 

87 
71 

89 
66 

91 
66 

90 
68 

87 
69 

89 

66 

91 
68 

94 
68 

93 
68 

91 

70 

90 

70 

94 
68 

93 
71 

91 
71 

89 

70 

92 
69 

39 
66 

90.4 
56.8 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

91 
69 

93 
70 

96 

68 

95 

71 

91 
72 

92 

72 

90 
70 

94 
71 

96 

73 

90 
69 

89 
73 

89 

70 

90 
71 

89 
73 

87 
72 

90 
70 

86 
72 

90 
70 

92   85 
71.72 

92 
73 

91 
71 

91 

70 

90 
71 

92 
73 

94 
75 

97 
75 

96 
76 

94 
71 

93 
75 

95 

74 

91.6 
71.7 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

88 
55 

87 
56 

93 
65 

95 
58 

93 
58 

93 
57 

90 
68 

88 
57 

88 
58 

88 
66 

93 
56 

89 
67 

89 
57 

91 
69 

38 
69 

32 

70 

85 
69 

87 
68 

85 
68 

85 
67 

90 
68 

92 
68 

90 
67 

90 
67 

84 
67 

90 
67 

91 
67 

90 
72 

96 

70 

91 
71 

91 
69 

39.4 
67.1 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

87 
60 

91 
65 

93 
66 

91 
56 

90 
67 

87 
68 

86 
69 

90 
70 

91 
69 

92 
69 

90 
72 

38 
56 

90 
71 

88 
72 

84 
70 

36 
72 

83 
70 

88 
66 

91 
69 

90 
69 

91 
68 

89 
68 

39 

71 

89 

71 

90 
70 

93 
71 

94 
70 

94 
70 

86 
69 

92 
72 

92 
59 

39.6 
58.9 

GOLDEN  POND  S  N 

MAX 

MIN 

90 
61 

93 
66 

95 
64 

95 
68 

90 
66 

90 
67 

88 
68 

93 
70 

96 
69 

93 
68 

93 

71 

92 
66 

94 
71 

89 
71 

86 
70 

90 
72 

88 

68 

91 

70 

90 
69 

90 
69 

93 
66 

94 
67 

90 
68 

90 
70 

94 
70 

97 
70 

98 
71 

97 
72 

94 
63 

94 
70 

94 
70 

92.3 
68.6 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

91 

60 

95 

60 

95 
67 

87 
64 

88 
66 

93 

70 

87 
65 

85 
69 

78 
68 

90 
64 

87 
57 

89 
63 

92 
64 

91 
63 

82 
72 

88 
68 

90 
66 

88 
67 

86 

70 

90 
57 

91 

70 

91 
67 

92 
63 

81 
71 

89 

71 

94 
69 

94 

70 

87 
72 

89 
71 

92 

70 

93 
67 

89.2 
67.3 

GREEN SBURG 

MAX 
MIN 

89 

61 

89 
62 

92 

51 

95 
65 

92 

65 

93 
67 

90 
69 

89 
68 

88 
67 

91 
70 

92 

70 

90 
65 

90 
69 

92 

71 

90 

70 

82 

70 

83 
57 

88 
67 

91 
69 

93 

70 

92 
68 

91 
70 

86 
67 

90 
69 

90 
69 

90 

70 

92 

73 

96 
73 

96 

71 

90 

71 

93 

71 

90.6 
63.2 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

89 
69 

92 

67 

95 
55 

93 
68 

91 
58 

90 
68 

85 
68 

92 

70 

93 
69 

90 
68 

90 
67 

89 
54 

91 
69 

87 
71 

85. 
70 

87 
69 

85 
59 

90 
59 

93 
68 

93 
70 

94 
67 

89 
69 

S9 
69 

89 
69 

91 

70 

95 
71 

96 
72 

95 

73 

91 
67 

9S 

70 

93 
70 

90.9 
68.5 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

90 
5B 

93 
59 

95 

54 

93 
65 

91 
67 

92 

65 

92 

55 

85 
57 

77 
57 

91 
66 

90 
59 

89 
64 

91 
58 

90 
68 

86 
69 

91 
57 

91 
56 

89 
67 

89 
59 

90 
69 

94 
68 

92 
69 

91 
67 

83 
68 

91 
69 

91 
70 

91 

70 

91 
69 

89 
70 

92 
71 

91 
68 

90.0 
67.0 

HENDERSON  i.  SW 

MAX 
MIN 

89 
67 

92 

70 

96 
68 

96 
57 

93 

71 

92 

69 

88 
69 

95 
73 

98 
74 

93 
68 

92 
73 

91 
55 

92 
59 

38 
73 

86 
71 

38 
72 

89 
71 

89 
69 

90 

70 

91 

71 

93 
69 

93 

70 

92 

63 

91 

72 

93 

70 

98 

74 

98 

74 

98 
72 

94 

69 

95 

71 

97 
73 

92(6 

70.4 

HICKMAN  1  E 

MAX 

MIN 

91 
65 

94 
67 

96 
68 

96 
72 

97 
65 

92 
67 

94 
67 

90 
70 

96 

71 

96 
67 

96 
68 

94 
65 

92 
53 

90 
72 

85 
69 

90 
69 

90 
59 

85 
68 

90 
67 

90 

70 

92 

68 

90 
66 

90 
67 

38 
63 

92 
59 

94 
70 

96 

71 

98 
71 

97 

70 

96 

71 

93 
69 

92.6 
68.5 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

MIN 

85 
59 

89 
58 

92 

61 

94 
55 

94 

55 

89 
67 

91 
66 

87 
58 

86 
66 

81 
56 

91 
59 

90 
66 

86 
54 

90 
55 

90 
65 

83 

57 

91 

55 

93 
66 

94 

67 

92 

56 

93 
67 

96 
55 

93 
68 

92 
66 

89 

69 

90 
68 

96 
66 

95 
64 

92 
69 

91 
67 

94 
63 

90.5 
65.7 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

89 
61 

90 
67 

93 
69 

95 
70 

94 
69 

92 
68 

92 
69 

88 
59 

95 
70 

97 
69 

94 
72 

93 
68 

92 
72 

92 
72 

39 
70 

86 

70 

39 
69 

87 

70 

91 

70 

94 

70 

93 

57 

90 
70 

88 
69 

88 
68 

92 

59 

94 
71 

97 

74 

98 

74 

95 
68 

95 
72 

95 
72 

92.2 
69.6 

INEZ 

MAX 
MIN 

93 
64 

94 
66 

95 
56 

91 
66 

89 
53 

90 
56 

91 
57 

85 

70 

83 
66 

90 
68 

90 
59 

89 
66 

90 
56 

91 
67 

92 
68 

92 
68 

92 
67 

92 
69 

93 
68 

94 

'68 

95 

63 

94 
68 

94 
67 

90 
68 

92 
69 

95 
68 

96 

70 

95 
70 

92 
70 

92 
67 

93 
65 

91.7 
67.3 

IRVIN6T0N 

MAX 
MIN 

88 
68 

94 
69 

95 
69 

93 
68 

95 
66 

88 
67 

86 
75 

92 

72 

94 
72 

91 
69 

89 
71 

88 
66 

89 

70 

88 
74 

87 
71 

84 
71 

85 

70 

88 
58 

91 

71 

90 
69 

91 
72 

92 
69 

89 

70 

88 
71 

90 
68 

95 
74 

97 
73 

96 
72 

88 

70 

92 
71 

93 
71 

90.5 
70.2 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

91 
62 

94 
67 

96 
68 

90 
67 

94 

67 

88 
68 

89 
69 

95 

70 

95 

70 

94 
69 

91 
73 

91 
67 

90 
71 

91 
71 

37 
70 

88 
71 

89 
69 

91 
68 

94 

70 

93 
69 

94 

70 

92 

69 

91 

70 

89 
70 

92 
70 

96 
72 

96 
70 

98 
73 

91 
69 

96 
71 

94 
72 

92.3 
59.4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
66 

91 
68 

94 
67 

91 
55 

91 
68 

89 
68 

88 
69 

82 
68 

87 
59 

91 
66 

87 
69 

37 
65 

91 
69 

89 
73 

79 
70 

86 

70 

86 
69 

87 
69 

84 
70 

88 
68 

88 
72 

89 
69 

88 
69 

83 
69 

89 
68 

91 
73 

89 
73 

93 
72 

88 
71 

91 
74 

90 
71 

88.2 
69.3 

LONDON  CAA  AP 

MAX 

MIN 

87 
60 

92 
59 

95 
65 

91 
64 

90 
66 

87 
65 

87 
65 

80 
68 

80 
67 

88 
56 

88 
70 

83 
68 

88 
53 

86 
69 

78 
70 

89 
68 

90 
57 

91 
54 

90 
65 

89 
67 

90 
55 

89 
67 

89 
56 

87 
67 

89 
68 

87 
68 

92 
68 

91 
69 

69 

90 
i9 

89 
67 

88.0 
66.6 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

93 

74 

97 
72 

97 
74 

96 

71 

94 

71 

93 

71 

90 
73 

90 
75 

94 

75 

94 

70 

92 
75 

92 

58 

93 
73 

92 

76 

90 
72 

88 
74 

89 
74 

92 

70 

92 

72 

92 

71 

94 

74 

93 

74 

93 

74 

93 

74 

92 

73 

95 
79 

97 
77 

97 
74 

91 
73 

96 

76 

95 
76 

93.1 
73.4 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
69 

94 
68 

96 

70 

94 
69 

92 
69 

89 
69 

88 
71 

86 

73 

93 
72 

93 
68 

90 
71 

91 
67 

92 
71 

90 
72 

37 
71 

88 
72 

38 

71 

90 
70 

90 
71 

92 

70 

94 
73 

94 
71 

90 
72 

88 
72 

89 

71 

93 
76 

96 

76 

96 
72 

92 
70 

95 
74 

95 
73 

91.5 
71.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
65 

93 
68 

92 

66 

92 

70 

90 
58 

89 

69 

87 

70 

92 

73 

93 

71 

90 
59 

90 
71 

69 
67 

90 
70 

85 
73 

87 
70 

68 

70 

84 
72 

87 

70 

89 

70 

88 

74 

92 

70 

90 
70 

87 

70 

69 
71 

92 

71 

94 
73 

96 
72 

96 

74 

93 
71 

92 
73 

92 
71 

90.3 
70.4 
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Table  5  •  Continued 

u 

AJ 

LY 

1 

tiv 

OPi 

.K) 

\1 

UH 

bt 

> 

KENT  UC  ICY 
JULY^1955 

Day  Of  Month 

i. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

- 

19 

20 

21 

22 

23 

u 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

Be 

64 

92 

68 

95 
66 

95 
68 

92 

73 

92 
69 

88 
69 

93 

74 

94 
72 

«3 
69 

92 

69 

92 
65 

90 
69 

87 
72 

66 
72 

69 
72 

88 
70 

92 
71 

93 
69 

89 
71 

92 

68 

90 
69 

91 
70 

90 
72 

92 

73 

96 

73 

98 
73 

97 
75 

93 
69 

93 
72 

95 

72 

91.9 
70.3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

88 
52 

92 
65 

95 
65 

91 
64 

91 
65 

87 
56 

86 
69 

93 
70 

94 
70 

92 
69 

90 
70 

89 
54 

89 
70 

89 
72 

84 
70 

87 
72 

86 
67 

68 
67 

91 
68 

93 
66 

91 
68 

69 
68 

89 
69 

89 
70 

91 
69 

94 
70 

95 

70 

96 

71 

91 

93 

70 

92 
69 

90.5 
66.2 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

89 
58 

93 
56 

95 
61 

92 
63 

95 

54 

90 
63 

88 
64 

65 
57 

83 
66 

89 
66 

89 
67 

88 
66 

90 
65 

66 
66 

61 
66 

90 
66 

89 
65 

91 
66 

91 
55 

90 
67 

92 
65 

90 
66 

90 
55 

87 
64 

91 
58 

94 
70 

94 
69 

95 

59 

89 
66 

92 
67 

93 

65 

90.1 
65.2 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

90 
66 

92 
69 

94 
69 

95 
66 

89 

67 

88 
67 

86 
59 

91 
71 

93 
72 

91 
68 

90 
72 

88 
56 

90 
70 

38 
71 

85 
69 

68 
70 

86 
70 

69 
58 

85 
69 

68 

71 

91 
68 

89 
67 

67 
68 

90 
69 

91 
70 

95 
72 

96 
72 

95 
75 

92 

70 

91 
73 

91 
72 

90.2 
69.5 

HAYSVILLE  0AM  33 

MAX 
MIN 

91 
63 

89 
62 

94 
64 

95 
64 

91 
65 

90 
67 

92 
66 

84 
58 

86 
66 

79 
54 

90 
55 

87 
62 

87 
63 

89 
65 

90 
70 

80 
69 

90 
67 

ae 

68 

85 
58 

86 

70 

89 
66 

91 
69 

90 
69 

90 
71 

83 
59 

85 
59 

92 

70 

87 
70 

85 
69 

89 
69 

90 
69 

68.2 
67.1 

MI DOLES BORO 

MAX 
MIN 

87 
59 

91 
57 

94 
62 

94 
60 

92 
62 

87 
65 

85 
65 

85 
69 

83 
67 

91 
67 

89 
66 

84 
57 

89 
66 

87 
71 

84 
71 

87 
68 

89 
66 

93 
66 

91 
67 

92 
69 

92 

67 

90 
64 

90 
63 

85 
67 

91 
70 

96 
70 

96 
66 

94 
70 

»1 

92 
67 

93 
6S 

89.8 
66.0 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

90 
63 

93 
63 

96 
68 

92 
62 

89 
65 

90 
68 

89 
66 

81 
68 

77 
66 

90 
62 

89 
68 

90 
53 

90 
67 

88 

70 

81 
71 

86 

67 

88 
57 

89 
67 

84 
59 

69 
68 

91 
69 

91 
68 

91 
68 

64 
69 

88 
58 

90 
69 

89 

70 

92 

70 

96 
»9 

91 

70 

93 

68 

SB. 9 
67.3 

MURRAY 

MAX 
MIN 

93 
62 

94 
68 

SS 
67 

95 

70 

90 
67 

90 
67 

86 

69 

94 

70 

96 

73 

94 
69 

92 
71 

90 
67 

89 
73 

87 
73 

87 
72 

89 
74 

88 
71 

92 

70 

87 
71 

90 
70 

91 
70 

89 
69 

87 
68 

91 
70 

93 
70 

97 
73 

97 
74 

97 

7* 

94 
70 

92 
72 

92 

71 

91.5 
70.2 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

MIN 

89 
66 

93 
70 

96 
70 

94 
68 

92 
71 

92 
69 

87 
70 

93 
72 

95 
73 

93 
71 

91 
76 

91 
57 

91 
72 

86 
73 

85 
71 

87 
72 

66 

70 

88 
70 

90 
71 

94 
72 

96 
72 

89 
71 

88 
71 

89 
70 

90 
70 

92 

74 

98 
73 

98 
76 

95 

70 

97 
73 

9« 
75 

91.7 
71.2 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

89 
70 

92 
71 

95 
71 

93 
72 

89 
71 

88 

70 

86 

71 

91 
74 

93 
72 

92 

70 

91 
70 

90 
67 

90 
71 

86 
74 

83 
71 

67 
71 

84 
72 

66 
71 

90 
71 

87 
73 

93 
70 

90 
73 

85 
71 

88 
72 

90 
73 

94 
76 

96 
76 

96 
76 

»4 
73 

91 

75 

91 
73 

90.2 
72.0 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

88 

70 

91 
69 

94 

70 

95 
71 

96 
69 

90 

70 

93 

70 

88 
71 

94 

77 

95 

70 

92 

73 

92 

69 

90 
72 

91 
74 

85 
71 

87 
70 

90 
73 

85 

71 

90 
70 

91 
73 

88 
71 

90 
70 

91 
71 

88 
72 

88 
72 

93 

73 

97 

74 

9« 
76 

96 

73 

95 
74 

92 
73 

91.3 
71.7 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

89 
64 

93 
65 

94 
57 

93 
68 

89 
67 

90 
71 

86 
70 

87 
74 

82 
69 

91 
70 

89 
73 

85 
70 

69 
59 

91 
69 

84 
71 

90 
70 

90 
70 

90 
59 

68 
70 

94 
71 

94 
72 

91 

70 

94 
69 

88 

71 

92 

72 

95 
71 

97 
70 

90 
74 

91 
73 

92 
69 

93 

68 

90.3 
69.9 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

93 
61 

94 
66 

96 
57 

95 
68 

92 
66 

93 
68 

88 
69 

91 
71 

98 
69 

97 
69 

94 
71 

94 
65 

93 
71 

88 
73 

88 
72 

88 
69 

68 
71 

92 
72 

96 
69 

90 
70 

94 
70 

89 
69 

90 
69 

90 
70 

95 

70 

98  100 
71   73 

98 
71 

•7 
69 

94 
71 

96 
71 

93.2 
69.4 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

88 
65 

88 
63 

92 
67 

94 
63 

88 
69 

90 
67 

88 
67 

89 
71 

78 
58 

80 
56 

91 
73 

69 
66 

89 
59 

69 
72 

85 
72 

78 
70 

87 

70 

87 
67 

87 
69 

89 
69 

90 
70 

92 
70 

90 
69 

90 
72 

61 
70 

69 

70 

91 
71 

90 
72 

92 

66 

88 
72 

92 

68 

68.1 
68.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MIN 

90 
60 

94 
65 

96 
64 

95 
62 

94 
66 

92 
68 

86 
68 

94 
70 

96 

70 

94 
58 

92 
70 

92 

64 

92 
70 

90 
73 

67 
58 

90 
67 

90 
68 

93 
66 

94 
67 

94 
57 

92 
67 

91 
55 

91 
58 

90 
68 

94 
69 

95 

69 

96 

70 

95 

70 

92 
67 

95 
70 

93 

71 

92.6 
«7.6 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

86 
65 

87 
65 

91 
67 

93 
68 

90 
65 

91 
68 

84 
69 

86 
71 

91 
59 

91 
58 

89 
72 

87 
67 

87 
69 

88 
73 

87 
72 

85 
71 

85 
68 

85 
68 

89 

69 

93 
58 

90 
71 

91 

69 

90 
69 

90 
69 

67 
58 

91 
70 

92 

70 

96 
73 

94 
69 

87 
72 

92 

71 

69.1 
69.1 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

89 
64 

91 
69 

95 
67 

92 
67 

91 
69 

90 
69 

86 
69 

93 
71 

94 
71 

91 
70 

90 
70 

89 
65 

90 
72 

91 
72 

60 
70 

87 
72 

89 
59 

88 
68 

93 
66 

92 
70 

93 

70 

88 
69 

91 
71 

90 
71 

91 
71 

95 
72 

9S 
72 

95 
72 

89 
69 

93 
71 

91 
71 

90.6 
69.7 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

88 
62 

93 
64 

94 
67 

91 
66 

91 
65 

86 
66 

86 
69 

83 
69 

89 

70 

90 
55 

88 
56 

88 
66 

91 
57 

87 
71 

85 
70 

84 
70 

83 
68 

86 
67 

86 
69 

90 
67 

90 

70 

90 
70 

68 
70 

84 
69 

86 
70 

91 
71 

91 
72 

92 
72 

69 
70 

94 
71 

92 

70 

86.7 
68.4 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

88 
65 

92 
62 

93 

64 

89 
63 

90 
66 

88 
65 

88 
68 

83 
68 

86 
65 

89 
68 

88 

71 

87 
58 

88 
69 

65 
71 

78 
70 

87 
71 

68 
59 

90 
65 

90 
69 

89 
69 

92 
66 

87 
59 

87 
66 

86 

70 

90 
69 

69 

70 

95 
69 

93 

71 

87 
67 

92 
72 

90 
69 

88.5 
67.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 

MIN 

90 
62 

92 
66 

96 
65 

94 
66 

91 
67 

90 

88 

70 

90 
69 

69  j 

91 
70 

90 
72 

90 
66 

91 
71 

91 
71 

81 

70 

88 
71 

90 
59 

90 
67 

91 
69 

92 
70 

93 

67 

90 
69 

90 
69 

69 

70 

91 
69 

96 

70 

97 
71 

89 
70 

94 
72 

94 
71 

93 
70 

91.1 
68.9 

VANCEBUR6  DAM  32 

MAX 

MIN 

91 
62 

94 
62 

95 
68 

87 
64 

91 
68 

92 

69 

85 
67 

68 
69 

63 
55 

90 
53 

88 
56 

67 
63 

91 
55 

90 
69 

86 
73 

87 
69 

87 
58 

87 
69 

83 
70 

93 
69 

92 
57 

92 

69 

92 
69 

86 

71 

85 
67 

94 
67 

89 
72 

8S 

71 

90 
69 

90 
72 

91 
68 

89.1 
67.8 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX  1 

90  . 

90 

92 

94 

92 

96 

94 

90 

92 

91 

90 

96 

96 

95 

92 

90 

91 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

66 

92 

93 

91 

91 

69 

93 

91.7 

MIN 

60 

60 

62 

50 

62 

60 

60 

60 

60 

52 

60 

65 

60 

62 

60 

65 

60 

65 

65 

64 

52 

58 

66 

68 

71 

66 

65 

63 

63.0 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

86 
65 

86 
67 

90 

70 

90 
66 

88 
68 

89 
68 

68 
68 

65 
69 

90 
52 

86 
53 

88 

65 

86 
62 

86 
64 

90 
58 

88 
70 

81 
59 

86 
69 

84 
66 

62 
70 

66 
66 

90 
67 

92 

70, 

92 

70 

87 
70 

85 
67 

86 
69 

92 

74 

90 
74 

89 

70 

90 
71 

93 
69 

87.7 
68.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX   86 
MIN   58 

89 
60 

92 
62 

96 
65 

92 
64 

92 
64 

-1 

87 
65 

89 

67 

87 

68 

91 

70 

93 

69 

92 

65 

91 
68 

91 
69 

88 
73 

80 
58 

68 

65 

90 
65 

89 

67 

95 

67 

93 
65 

95 
66 

88 

66 

89 

89 
71 

92 
69 

91 
72 

96 

70 

92 
69 

69 
74 

94 
71 

90.6 
67.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEWEY  DAK 

EVAP 

.25 

.24 

.26 

.25 

.17 

.14 

.19 

.15 

.07 

.08 

.21 

.28 

.18 

.14 

.30 

.12 

.18 

.17 

.28 

.14 

.25 

.30 

.22 

.15 

.20 

.19 

.24 

.20 

.14 

,15 

.14 

6.18 

WIHD 

4 

5 

3 

7 

3 

4 

6 

3 

2 

2 

6 

16 

3 

3 

10 

21 

5 

10 

4 

3 

6 

5 

3 

3 

9 

1 

2 

3 

5 

3 

2 

162 

DIX  DAM 

BVAP 

.30 

.28 

.23 

.33 

.34 

_ 

.05 

.18 

.07 

.18 

.24 

.33 

.22 

.17 

.19 

.08 

.19 

.16 

.15 

.14 

.12 

.43 

.14 

.21 

.10 

.16 

.06 

.21 

.14 

.17 

.22 

B5.98 

WIHD 

SO 

36 

35 

32 

26 

35 

20 

28 

24 

25 

31 

44 

30 

10 

20 

34 

46 

33 

10 

13 

14 

23 

14 

34 

24 

9 

3 

21 

12 

25 

14 

775 

HOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.36 

.19 

.25 

.23 

.29 

.12 

.17 

.14 

.30 

.39 

.32 

.45 

.25 

.29 

.29 

.04 

.14 

.19 

.05 

.27 

.25 

.29 

.14 

.06 

.09 

.41 

.12 

.28 

.17 

.23 

.31 

7.08 

WIND 

5 

36 

21 

28 

24 

17 

19 

21 

21 

8 

27 

46 

39 

38 

71 

41 

27 

27 

25 

15 

29 

24 

29 

2 

55 

7 

16 

20 

36 

21 

36 

831 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


ObMT- 

vation 
time 


ADDISON  DAM  45 

ADOCPHUS  1  N 

ALIANV 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  39 

lARSOURVILLE 

•AROSTOWN  J.S.  PREP  SCH 

SAXTER 

BEAVER  DAM 

BENKAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEAEA  MATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SuBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CAHROLLTCN  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  1  SSE 
CLINTON 
COLLEGE  Nil 


0063 
0095 
0165 

0246 
0294 
0381 


11 


COLUMBIA 
•  COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CV^4THIANA 
CYNTHIANA  2 

DANVILLE 
DAVELLA 
OELPHIA  1  E 
DEM* 
DEWEY  DAM 

OIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

OUNNVILLE 

OYER 

EDDVVILLE  LOCK  F 
EDMONTCN 
ELKHOHN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSeuRC  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE 
GOLDEN  POND  e  N 
GRANT  DAH  36 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HErOERSON   A   SW 

MERNDON 

HICKMAN  1  E 

MtCKSVlLLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

hInDmAN  SETTLEMENT  SCH 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

NOPKIHSVILLE 

MYDEN 

INEZ 

IRVIHGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 

LANCASTER 

LAURA 

_FrTCHFIELD 
r'INGTON  WB  AIRPORT 
seRTY 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 


059S 
0611 
0619 


1046 
1120 
1137 
1206 
1256 


1611 
1631 

1704 


BOYD 
KNOX 
NELSON 
HARLAN 

OHIO 
HARLAN 
KtARSHALL 
MADISON 
ISON 

WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 

EDMONSON 
PIKE 

CUMBERLAND 

TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 

MUHLENBERG 

BULLITT 

IICKMAN 
ESTILL 


2469  I 
2526  1 
2775  I 
2791    I 

2903 
2908 
2953 
2961 
3028 

3036 
3046 
3052 
3194 
3203 


AIR 
BOONE 
WHITLEY 
HARRISON 
HARRISON 

I  BOYLE 
.  MARTIN 

PERRY 
I  KNOTT 

FLOYD 

.  MERCER 
I  OHIO 

■   MUHLENBERG 
,  CASEY 
BRECKENRIDGE 

LYON 


3391 
3430 
3435 
3443 
3451 

3539 
3632 

3709 


4165 
4196 
4255 
4369 


4642 
4703 
4746 
4755 


FLEMING 
FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 

FRANKLIN 

SIMPSON 

PIKE 

MENIFEE 

SCOTT 
HENRY 

BARREN 
BARREN 

!  HARDIN 
.  TRIGG 
.  BOONE 

CARTER 

GREEN 

GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 
OHIO 

ERHY 
PERRY 
LEE 

HENDERSON 
.  CHRISTIAN 
.  FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGI 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

LIVINGSTON 

GARRARD 
MARTIN 
GRAYSON 

ETTE 
CASEY 


36  51 

37  25 
!  36  56 
I  36  51 
I  37  34 

37  33 

>  37  00 


39  03 

.  37  12 

37  13 

:  36  47 

36  46 

37  20 

>  SB  41 

37  17 

37  55 

36  41 


37  06 

39  04 

.  36  50 


37  02 
37  25 

37  45 


I  36  43 

37  34 

>   37  57 

■  38  12 


37  00 

37  36 
36  54 

38  59 


B6  26 
86  26 
B6  26 

86  26 
B4  25 

B6  16 
82  35 
85  22 

87  58 
85  21 

85  11 
37  07 
85  40 
89  00 
34  06 

85  la 
84  40 
84  19 
84  IB 


-  36  34 

I  36  48 

.  37  49 

37  20 

37  32 

'  36  51 


37  29 

.  38  02 

37  21 


82  32 

83  07 
82  48 
82  47 

84  43 
36  43 
87  00 
84  58 


88  05 
85  37 
62  21 


66  34 
62  06 
83  39- 


84  S3 

85  55 

85  55 

85  55 

86  00 

64  50 

62  57 

65  30 
85  30 

62  51 
67  12 

87  20 

66  54 
83  12 

63  11 
33  46 

87  37 


Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
lOELL  M.  OEARING 
MRS. BARBARA  H.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRETT 

KARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
.  HOMER  NOLAN 

.  G.  YOUNG 
.  C.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS. LAURA  B.GABBARD 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BOWLING  GREEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STINSON  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  RICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. HAZEL  B. PICKETT 
..  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 

NIARSHALL  HILL 

CARDINAL  DAIRY 

'.  COLOIRON 
BERTHA  OE  LONG 
GENE  T.  HILTON 
HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I.  WILLIAMS 
.  HUFF 
I.    GIVENS 
HE  L.  TARTER 
LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
THOMAS  MC  FAOOEN 
FRANK  H.  LAWSON 

C.  C.  STAMPER 

JEAN  FLEMING 
MAURICE  B. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 

ILLIAM  F.6RAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.V   M.    BEAfI 
RADIO    STATION    WKAY 
DEWEY    S.     HILL 

SH  &  WLFLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

IRLEY  1,  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
MRS.  ADA  L.  COX 

CORPS  OF  ENGINEERS 
R.  LOVELL 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 

\.     BAILEY 
BURCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

IK  STREET 
(.  KEATTS 
,  NELL  S.  CALVIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 

FLOYD  G.  R06BINS 
MRS.  MAE  JETT 
HOBART  ISON 
HUGH  J.  CARROLL 
TVA-379-A 

KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELDS 
GEORGE  0.  LITSEY 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F.  HANKLA 


Reier 

to 
tables 


2  3  3 
2  3  9 
2   3    9 


2    3    5 
2    3    9 


2    3    5   6   7   C 
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2  3  5 
2  3  5 


Obser- 

Station 

& 

County 

1 

•8 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 

0. 

1 

•S 

& 

s 

a 

> 
9 

a 

tables 

s 

J 

s 

a 

e2 

A 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4829 

JESSAMINE 

37  45 

S4  3  5 

960 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

LOCKPOHT  LOCK  2 

4857 

HENRY  . 

38  26 

64  58 

465 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

37  51 

64  02 

MIO 

■1U6ERT  euRGt«R 

C 

LONDON  3  SW 

4893 

LAUREL 

37  06 

84  08 

1217 

C 

LONDON  CAA  AP 

4898 

LAUREL 

37  05 

84  05 

1191 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

38  07 

62  37 

584 

JULIUS  M.  RANKIN 

C 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

33  07 

82  36 

585 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

38  14 

85  46 

462 

6P 

LOUISVILLE  G  *.  E  CO 

2  3  5     C 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

85  40 

558 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

47* 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

65  48 

403 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

BB  50 

370 

6P 

BLAINE  MALONE 

2  3  5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

738 

HID 

KILLARD  E.  FOSTER 

C 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

B7  29 

435 

5P 

HOMER  WELBORN,  JR. 

2  3  5     C 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

66  06 

800 

5P 

WTIONAL  PARK  SVC 

2  3  5    7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

63  43 

850 

6P 

W3RA  S.  WHITE 

2  3  5 

MAYFIELO  SUBSTATION 

5230 

36  44 

88  39 

364 

TVA-5-A 

3 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

36  42 

88  38 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

KASON 

36  39 

63  42 

515 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

64  00 

1000 

MRS. WINNIE  W.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

53  01 

PENDLETON 

36  36 

84  16 

654 

MIO 

EDWARD  C.  GIFFORO 

C 

MIDOLESBORO 

5369 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

5P 

LON  L.  HERRELL 

2  3  5   7 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

36  38 

83  43 

1130 

MID 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

C 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

38  16 

84  09 

- 

MID 

DAVID  C.  BAILEY 

C 

MILLEflSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

588 

OVA  M.  LAWLER 

3 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

84  50 

960 

ALVIN  L.  BERTRAM 

3 

HOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

38  11 

83  26 

770 

MID 

H.  C.  HAGGAN 

C 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

36  04 

83  56 

930 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  3  5 

MUNFOROVILLE 

5664 

HART 

37  16 

85  53 

636 

HUBERT  E.  HOOGES 

3       C 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

68  20 

600 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5    7 

OLIVE  HILL 

6012 

CARTER 

38  18 

63  11 

752 

ERIE  SCHOOL 

C 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

533 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

84  IB 

512 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6P 

VIRGIL  0.  CLARK 

2  3  6   7 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

67  08 

404 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

68  46 

398 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

E8  35 

344 

MIO 

CITY  OF  PADUCAH 

C 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  46 

620 

JESSE  FAIRCHILO 

3 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

666 

5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

999 

F.  PART  IN 

3 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

67  53 

529 

5P 

ALTON  M.  HAHVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

83  57 

634 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICHMOND 

6B05 

MADISON 

37  44 

84  18 

1085 

8A 

6A 

THOMAS  C.  HEHNDON 

2  3  5 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

37  IS 

86  94 

401 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

fiUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

384 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

590 

6P 

WM.  B.  PORTER 

2  3  5 

RUS5ELLVILLE  SU6STA 

7054 

LOGAN 

3 

36  50 

86  54 

576 

TVA-683 

3 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

38  23 

84  33 

913 

MIO 

STANLEY  WILSON 

C 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

7A 

SISTER  MARY  e.  BUTZ 

2  3  5    7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

85  21 

730 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WfWOFORD 

37  56 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

63  05 

659 

MID 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37  4* 

63  03 

920 

FORREST  C.  WILLIS 

3 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

66  12 

770 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  5   7 

SEBREE 

7234 

WEBSTER 

37  36 

67  32 

348 

GILBERT  J.  ASHBY 

3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

63  47 

365 

TVA-709 

3       C 

SHELBYVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

38  13 

85  16 

825 

6P 

MRS. WILLIE  S.  RATTA 

2  3  5 

SHEPHEROSVILLE 

7334 

BULL  IT 

38  00 

85  44 

- 

OVID  K.  MAGHUDER 

5MITHFIELD  A  S 

7473 

SHELBY 

38  20 

85  16 

662 

MID 

F.  W.  SIMPSON 

c 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37  06 

84  37 

1050 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

64  37 

1050 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

65  14 

738 

WM.  H.  COATLEY 

3 

STEARNS 

7677 

MC  CHEARY 

36  43 

64  29 

1420 

MRS.  ALICE  N.  BALL 

3        C 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  53 

65  43 

_ 

6P 

CHAS.  H.  WC  MURTREY 

2  3  5 

SUWER  SHADE  SUBSTA 

7B05 

METCALFE 

36  53 

65  40 

TVA-684 

3 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

65  09 

692 

MIO 

R.  C.  OEDMAN 

TAYLORSVILLE 

7946 

SPENCER 

38  02 

85  21 

489 

DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

65  41 

899 

MID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

C 

Jtompkinsville  2 

8065 

MONROE 

36  42 

85  41 

9D0 

ORVILLE  F.  HALL 

3 

ITURKEY  creek  SCHOOL 

8144 

TRIGG 

36  45 

88  05 

390 

TVA-680 

3 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

3B  02 

84  51 

524 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

UNIONTOWN  DAM  49 

3197 

UNION 

37  46 

87  57 

358 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

6246 

JESSAMINE 

37  51 

84  26 

571 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VAN  BUREN 

82  50 

ANDERSON 

37  56 

85  10 

550 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCEBURG  DAM  32 

82  59 

LEWIS 

38  39 

63  21 

525 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WAYNESBURG  6  E 

8436 

LINCOLN 

37  22 

84  34 

1215 

FRANK  HOECK 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

3551 

MORGAN 

37  55 

83  15 

800 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

WESTPORT 

8567 

OLDHAM 

36  29 

85  29 

475 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

3 

WILLIAMSBURG 

8  706 

WHITLEY 

36  44 

64  10 

980 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

INACTIVE  4/55 

WILLIAMSTOWN  6  WSw 

6714 

GRANT 

36  36 

34  36 

914 

7A 

HENRY  NOBTHCUTT 

2  3  5    7 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  36 

83  50 

649 

6A  jCORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8307 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

565 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

WOODBURY  LOCK  4 

6624 

BUTLER 

37  11 

86  3B 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

1-aiG  SANDYi   2-CUMeEHLANDi   S-GREEN, 


-OHIO:   8-SALT  t   9-TENNESSEE 


REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Ideotlf Icatlon  ouabers  In  the  Index  Dumber  colusn  of  the  station  Index  are  aselsiied  on  a  state  babia.   There  vlll  be  so  duplication  of  numbers  vltfal] 
I'lffureB  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
ObserratlOD  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Hontbly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  Jtine  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  lo  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  lo  this  Issue. 

nits  used  In  this  bulletin  are:   temperature  in  'F. ,  precipitation  and  evaporation  in  locbes,  and  wind  movement  In  miles. 


Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless 
Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 
Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hoars  ending  at  tlm 


therwlse  shown  by  fo< 


following  Table  6. 


of  observatlo 


See  the  3ta 


observation  time. 


Snow  < 
Table 
takes 


ground  In  Table  7  la  at  observatl 
means  the  water  equivalent  of  sno 
rom  different  points  for  successlv 


<n  tioe  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  E.S.T,  WTR  BQOIV  In 
on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
observations;  coDsequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  la  the  record. 


-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   Ho  record  In  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

4  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

(D  Data  in  the  column  formerly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  more  have  bees  changed  to  Ho.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  tbat  the  thernometers  are  exposed  In  a  shi 
roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  nontb. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   Tbese  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  Ii 
Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  usl^g  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  nissing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  bees  adjusted  to  represent  the  value  fo: 

R  Amounts  from  recording  gage   (Tbese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  lo  Hourly  Precipitation  Data), 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

I  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Statlo 
Dtbly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Cbecks  and  money  orders  should  be  made  payable 
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KENTUCKY  -  AUGUST  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Above  average  warmth  and  unusual  dryness 
characterized  the  month's  weather. 

This  August  ranks  among  the  ten  warmest 
of  record  with  a  State-wide  average  of 
exactly  78°  which  was  slightly  more  than 
2°  above  the  long-term  value.   Station 
averages  for  the  month  varied  only  from 
82.0°  at  Louisville  to  76.3°  at  Manches- 
ter 4  SE,  but  only  Pikeville  and  the  two 
Louisville  stations  averaged  80°  or 
higher.   The  extremes  of  101°  at  Murray 
on  the  21st  and  48°  at  Clermont  1  SSE  on 
the  31st  were  not  unusual . 

Precipitation  was  spotty  and  the  State  av- 
erage of  2.28  inches  was  deficient  by  about 
1.4  inches.   However,  divisional  averages 
were  very  uniform.   This  month's  dryness, 
coming  near  the  end  of  the  growing  season, 
was  not  as  critical  for  crops  as  it  might 
have  been  due  to  the  extended  effects  of 
generally  adequate  rains  throughout  the 
spring  and  early  summer.   Individual  rain- 
fall amounts  during  August  varied  greatly, 
ranging  from  a  scant  0.25  inch  at  Union- 
town  Dam  49  to  7.15  inches  at  Monticello. 
Dix  Dam  measured  3.50  inches  on  the  10th 
for  the  greatest  daily  amount. 

Sunshine  was  generally  near  or  slightly 
above  average  except  much  above  was  noted 
in  the  area  near  Evansville,  Ind.   Daytime 
cloudiness  was  generally  considerably  less 
than  usually  expected. 

WEATHER  DETAILS 

Daily  temperatures  averaged  well  above 
normal  the  first  week.   Maxima  ranged  from 
the  middle  90' s  to  about  100°  while  minima 
were  mostly  in  the  low  and  middle  70' s. 
The  warm  humid  air  which  had  persisted  over 
the  State  brought  widely  scattered  showers 
and  thunderstorms  on  several  days  before 
being  pushed  southeastward  on  the  8th  by  a 
cool  Canadian  air  mass.   Showers  attending 
the  cold  front  passage  were  particularly 
heavy  in  the  Lexington  area.   Another  out- 
break of  Canadian  air  was  attended  by 
scattered  showers  and  thunderstorms  on  the 
11th  and  held  temperatures  to  moderate 
levels  for  several  days.   Unseasonable 
warmth  began  to  return  on  the  16th  and 
dominated  conditions  until  the  22nd  when 
a  squall  line  and  a  cold  front  entered  the 
State.   Scattered  light  to  locally  heavy 
thundershowers ,  mostly  on  the  22nd,  fur- 
nished some  needed  moisture  and  preceded 
another  cool  spell  which  included  the  low- 
est temperatures  of  the  month  at  some  sta- 
tions on  the  25th.   Warmth  during  the  26th 


to  29th  and  a  turn  to  cooler  the  last  two 
days  with  a  very  few  light  showers  on  the 
30th  concluded  the  parade  of  weather  for 
the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

Crop  prospects  were  generally  little  chang- 
ed from  a  month  earlier.   August  rainfall, 
though  generally  subnormal  and  scattered, 
was  mostly  adequate  for  crops,  except  in  a 
north  central  area  that  was  missed  by  most 
of  the  showers.   High  temperatures,  clear 
skies,  and  low  humidity  were  favorable  to 
early  planted  crops  by  hastening  maturity, 
and  aided  later  crops  except  where  soil 
moisture  was  inadequate.   Yields  of  most 
major  crops,  except  small  grains,  were  ex- 
pected to  be  unusually  good  this  year. 
Better  pastures  was  the  factor  mainly 
responsible  for  an  appreciable  increase 
in  milk  production  per  cow,  compared  with 
the  average  expectancy  for  August.   Early 
planted  corn  was  mostly  mature  while  late 
fields  showed  adverse  effects  where  missed 
by  the  showers,  but  the  over  all  corn  out- 
look was  reported  extremely  good.   The 
various  types  of  tobacco  yielded  very  well 
with  cutting  and  curing  of  most  types  ahead 
of  normal  due  to  hot,  dry  weather. 

Increasing  dryness  toward  the  end  of  the 
month  was  beginning  to  hurt  pastures  and 
late  crops.   Soybeans  needed  rain  to  fill 
out,  and  late  corn,  particularly  in  western 
counties,  was  much  in  need  of  more  moisture. 
Hay  cutting  and  curing  progressed  rapidly, 
and  fall  plowing  and  seeding  to  small 
grains  and  cover  crops  made  a  good  start  by 
the  31st. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  following  report  was  furnished  by  the 
State  Climatologist  at  Louisville: 


There  were  no  major  stor 
but  several  local  storms 
storm  variety  accounted 
and  property  damage.   To 
for  the  State  as  a  whole 
$37,000  to  property  and 
The  greatest  loss  was  ca 
and  the  resulting  fires, 
was  responsible  for  one 
injuries.   Other  contrib 
ments  to  the  damage  tota 
and  rain. 

FLOODS 


None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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Wind  diiection 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

A 

®  3 

9 

S"S 

i 

a 

2 

< 

<g 

1889 

70.6 

100 

43 

1.23 

1890 

73.2 

101 

44 

6.16 

- 

1891 

72.9 

105 

43 

5.82 

- 

1892 

75.4 

96 

45 

3.13 

- 

1893 

74.8 

99 

48 

1.72 

- 

1894 

77.1 

105 

41 

3.02 

_ 

1895 

76.6 

102 

49 

2.15 

0 

1896 

77.1 

105 

41 

2.83 

0 

1897 

75.2 

101 

49 

2.33 

0 

1898 

76.7 

100 

55 

3.83 

0 

1899 

78.1 

102 

51 

3.09 

0 

1900 

80.4 

104 

52 

2.74 

0 

1901 

75.5 

101 

50 

5.12 

0 

1902 

75.6 

103 

45 

2.48 

0 

1903 

75.5 

100 

49 

3.27 

0 

1904 

75.2 

100 

45 

2.64 

0 

1905 

75.7 

99 

42 

3.82 

0 

1906 

77.4 

99 

45 

4.37 

0 

1907 

74.8 

99 

48 

4.27 

0 

1908 

76.3 

104 

49 

2.79 

0 

1909 

76.9 

104 

45 

2.60 

0 

1910 

74.0 

100 

46 

2.72 

0 

1911 

76.2 

106 

45 

4.03 

0 

1912 

73.7 

98 

43 

4.71 

0 

1913 

78.0 

108 

44 

2.81 

0 

Temperatm 

e 

Precipitation 

Year 

1 

1 

1 

« 
01 

II 

S 

0> 

i 

< 

£ 

3 

< 

is 

1914 

76,0 

100 

49 

5.94 

0 

1915 

71.3 

100 

42 

6.29 

0 

1916 

77.0 

101 

47 

4.25 

0 

1917 

73.9 

100 

42 

3.49 

0 

1918 

80.2 

111 

50 

3.18 

0 

1919 

75.0 

104 

47 

3.49 

0 

1920 

73.4 

98 

43 

5.80 

0 

1921 

76.0 

101 

48 

5.28 

0 

1922 

75.2 

101 

47 

2.43 

0 

1923 

75.4 

99 

43 

6.03 

0 

1924 

76.5 

103 

43 

3.00 

0 

1925 

76.5 

106 

44 

1.47 

0 

1926 

77.3 

101 

51 

7.51 

0 

1927 

71.1 

97 

43 

2.88 

0 

1928 

77.0 

101 

54 

4.33 

0 

1929 

74.0 

100 

37 

2.06 

0 

1930 

76.5 

113 

42 

2.25 

0 

1931 

74.9 

102 

45 

5.36 

0 

1932 

76.5 

103 

43 

4.25 

0 

1933 

74.7 

99 

51 

3.26 

0 

1934 

76.6 

104 

46 

4.76 

0 

1935 

77.0 

105 

42 

4.22 

0 

1936 

81.1 

108 

43 

2.22 

0 

1937 

78.0 

100 

53 

3.63 

0 

1938 

78.0 

101 

52 

4.25 

0 

Temperatiue 

Precipitation 

Year 

? 

i 

1 

tj. 

?| 

1 

1 

i 

< 

>  a 

1939 

75.3 

99 

43 

2.88 

0 

1940 

76.0 

102 

45 

3.57 

0 

1941 

76.9 

105 

44 

3.13 

0 

1942 

74.9 

104 

42 

6.56 

0 

1943 

78.1 

106 

42 

1.32 

0 

1944 

76.3 

104 

43 

5.45 

0 

1945 

75.5 

103 

40 

2.47 

0 

1946 

70.7 

96 

36 

4.42 

0 

1947 

79.6 

106 

53 

3.89 

0 

1948 

74.9 

105 

47 

2.13 

0 

1949 

75.3 

97 

48 

4.54 

0 

1950 

71.9 

93 

37 

4,78 

0 

1951 

76.0 

103 

39 

3.17 

T 

1952 

76.3 

103 

40 

3.45 

T 

1953 

76.0 

104 

44 

1.54 

T 

1954 

77.5 

108 

47 

4.29 

T 

1955 

78.0 

101 

48 

2.28 

0 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  Reference  Notes  following  Station  Index 
-  87  - 
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Temperature 


WESTERN  DIVISION 

BEAVER  0AM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  h    SW 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LCVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAKPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 

DANVILLE 
DIX  DAM 
FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELRYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FALMOUTH 
FARMERS 
GRAYSON 

HEIDELBERG  LOCK  lA 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 

MANCHESTER  4  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLES«ORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


<   2 


«  a 
>  ■- 
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S 
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No.  o(  Days 


Precipitation 


£  o 
I  ^ 
°-    o 


Snow,  Sleet,  Hail 


a  s 
o  a 
Q  S 


AM 
AM 


89«3 
90ig 
92i2 
89.6 
92.7 

92.7 
91.8 
90.7 
91.0 
90.2 

92.5 

90.7 
90.7 
90.7 
93.7 

91.3 


90.3 
89.8 
90.9 
89.5 
89.7 

91.5 
89.6 
89.6 
89.0 
90,7 

89.4 
90.2 
91.2 
91.5 
88.3 

93.1 
91i6 
90.0 
88.5 
90.5 

89.7 
88.2 
90.7 
89.1 
90.8 


88.9 
92.  6M 
87,8 
90.1 
90.2 

91.3 
90.6 
90.5 
89.8 
88,6 

88.9 
89,7 
91.2 
88,6 
89.5 

88.0 
90.5 
88.6 
90.9 
89,8 

87,7 
90, OM 
90, IM 


66,0 
68,6 
65,6 
64,8 
66,4 

63,8 
66.7 
66.2 
66.8 
66,5 

66.1 
67.4 
68.0 
66.8 
65.7 

66.4 


64,5 
64.7 
67,7 
65.7 
65.3 


62.9 
66.2 
64,3 
65,6 
64,5 

65.7 
65.7 
66.5 
67.4 
67.1 

70.8 
68.5 
65.2 
66.2 
66.5 

65.7 
64,6 
66,3 
64.4 
64.6 


67.6 
66, 3M 
65,5 
63.4 
66.5 

64.1 
65.8 
65.4 
63.9 
65,3 

65.0 
64.2 
63.6 
64.5 
63.1 

64,8 
64,5 
64,5 
69,0 
66,1 

65,1 


77,7 
79,8 
78,9 
77.2 
79,5 

78,3 
79.3 
78.5 
78.9 
78,4 

79.3 
79.1 
79.4 
78.8 
79.7 

78.9 


77.4 
77.3 
79.3 
77.6 
77.5 

77.2 
77.9 
77.0 
77.3 
77.5 

77.6 
78.0 
78.9 
79.5 
77.7 

82,0 
80.1 
77.5 
77,4 
78,5 

77,7 
76.4 
78.5 
76.8 
77.7 

78.0 


78,3 
79,  5M 
76,7 
76.8 
78.4 

77.7 
78.2 
78.0 
76,9 
77,0 

77,0 
77.0 
77.4 
76.6 
76.3 

76,4 
77.5 
76.5 
80.0 
78.0 

76.4 


77.5 
78.0 


.6 
1.2 


1,2 

•  1 


,7 
2,1 


2,6 
3,2 


4.4 
2,3 


2,3 
2,7 
3,5 
3.3 


1,5 
2,2 


3.0 
1.7 
3.0 
2.2 


3.45 
.92 
2.27 
2.81 
1.42 

2.39 

3.72 

.41 

3.64 

2.32 

1.53 
4.91 

•  88 
1.39 

•  84 

3.81 
2.29 


.55 
1.59 
2.71 
3.94 

.48 

1, 

•  86 
2^37 
5.87 
1.41 

1^17 
3^19 

•  92 
2^45 
3.95 

2 

.26 
3.21 
4,64 
1,41 

,69 

2.68 
1^03 
3^11 
2.82 

2.23 


2.24 
4.09 
1.83 
2.53 
2.28 

2,38 
2,09 
2^39 
1,02 
3,29 

1,56 
3.52 
1.38 
1^01 
2.04 

2.75 
3.55 
3^38 
•  99 
3,10 

2.20 

1.74 


2.33 
2.28 


.35 
1.77 


.68 
1.66 


,35 

3,17 


1,79 
1,59 


2,07 
2,67 


3,09 
1.33 
3.02 


2.48 
1.22 


,90 
2,36 

1.14 
•  58 


2.80 
1.23 

.96 


1.27 
3>44 


1.26 

•  62 

•  68 
3,20 

,76 


1.50 

•  43 

•  38 
1.70 
1.31 

1.60 
1.24 
.15 
1.12 
1.11 

.93 

1.17 
.46 
.75 

•  50 

1.21 


.32 

•  42 
1.40 
2^03 

.15 

1.05 

•  69 
1.11 
3.50 

•  66 

•  43 
1^39 

•  41 
1^14 
2.06 

,86 

,19 

1,25 

2,22 

,42 

.37 

1.74 

,35 

1.57 
.89 


•  81 
1^32 

.55 

.77 

1.09 

•  97 

•  94 
1.36 

.47 
1.26 

.95 
.77 
.59 
.34 

.74 

1.23 

.92 

1.40 

•  31 
1.27 

1.08 

1.06 

.81 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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0  0 

0  0 
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0  0 
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0 
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0 
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0 

3 
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1 
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2 

0 

2 

1 

3 

0 
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DAILY  PRECIPITATION 


able  3 

AUGUST 

1955 

Station 

2 

Day  of  month 

t          1 

H 

1      { 

2        3 

4 

5 

6 

7        8    1 

9 

10 

It 

12 

13       14  1    15 

16 

17 

18 

19       20       21 

22 

23      24 

25      26  1  27 

28      29  1  30 

31 

OOISON   OAM   *> 

2<10 

1.09 

•  40 

.35 

.10 

.20 

DOLPMUS    1    N 

2i»l 

.17 

.40 

T 

■  29 

•  66 

•  03 

.05 

.74 

.31 

LBANY 

3 126 

.09 

.11 

•  83 

.39 

.03 

.97 

•  04 

•  03 

.03 

.74 

LLEN 

lt64 

.16 

•  OS 

.70 

.70 

MCH0RA6E 

•  53 

.05 

.32 

T 

T 

.14 

.03 

.01 

SKAMP 

2>«a 

.09 

T 

.10 

.38 

1.90 

T 

•  12 

T 

.08 

•  30 

.07 

SMLAND    DAM    29 

2.24 

T 

.05 

•  11 

•  14 

.69 

.48 

•  81 

«BBOUSVtLLE 

4i09 

•  09 

1^32 

.32 

.89 

•  32 

.10 

.50 

•  10 

.49 

*RDSTOWN    S    J    P«EP    SCH 

1.9« 

.05       .22 

.02 

•  41 

.02 

.41 

•  42 

.04 

IXTER 

1.S3 

.10 

.05 

.35 

•  23 

•  10 

.19 

•  05 

•  29 

.55 

EAVER    BAM 

3.45 

1.50 

.32 

1.00 

•  06 

.51 

.06 

ENHAM 

2>93 

.29 

•  03 

.77 

.02 

•  02 

•  03 

•  03 

.74 

.16 

•23      ^16 

.09 

=fiEA   COU-EGE 

2>2a 

.55 

1.09 

T 

T 

.21 

.43 

EREA   HATER    WCWKS 

3.04 

1.20 

1.00 

•  09 

•  05 

T 

•  16 

•  09 

.45 

5in.IN6  SREEN 

3.80 

.71 

.38 

.10 

.79 

.79 

T 

.36 

•  23 

.10 

.22 

•  12 

T 

3WLING  GREEN    SUBSTA 

3.99 

.32 

.12 

.27 

.25 

.90 

.20 

•  72 

•  03 

.69 

.16 

•  05 

.24 

3WLING   GREEN   CAA  AP 

2.71 

.12 

1.40 

.32      T 

.14 

•  01 

•  27 

•  45 

»ENT    0AM    36 

3.68 

T 

T           .42 

2^02 

•  05 

T 

•  15 

1.04 

^OWNSVtLLE    LOCK    6 

2.82 

.03 

.25 

1.04 

•  51 

•  14 

.49 

T 

•  36 

T 

JROINE    2    NE 

2.3« 

.29 

.10 

.15 

.90 

.89 

.10 

JRKESVILLE 

2.92 

.59      T 

T 

•  08 

T 

.75 

•  10 

•  02 

T 

T 

.06 

T 

1.00      T 

•  25 

.11 

kOIZ   LOCK    E 

2.32 

.30 

•  61 

.60 

.25 

.42 

•  14 

(MPBELLSVILLE 

3.«4 

.14 

2.03       .02 

.48 

.09 

•  22 

•  07 

.20 

.54 

.09 

•  14 

IRROLLTON    LOCK    1 

•  48 

T 

.05 

•  15 

•  10 

.03 

.10 

•  05 

-ERMONT    1    SSE 

l.S« 

.02 

.41       .21 

.02 

l^OS 

.14 

.03 

XLEGE   HILL    LOCK    U 

1.17 

•  29 

.34 

T 

•  16 

.05 

.30 

.03 

M.UM9IA 

1.43 

.63 

.25 

.15 

•  25 

.15 

3v:ngton  m  b  airport    8 

.M 

T 

.03 

.08 

•  04 

.69 

.02 

JMBERLANO   FALLS    ST    PK 

4.29 

.12 

•  77 

.60 

1.23 

.03 

•  90 

.29 

.17 

.22 

fNTHlANA 

2. 99 

T 

1.05 

T 

.71 

1.19 

rNTHIANA    2 

2.38 

.52 

T 

.89 

.97 

T 

INVILLE 

2.97 

T 

.37 

1.11 

.18 

•  06 

•  11 

.47 

.07 

■LPMIA    I    E 

1.7S 

.15 

.25 

.13 

•  60 

.17 

.45 

:HA 

2.14 

•  14 

•  45 

.80 

.76 

EWEY    0AM 

2.09 

.94 

.09 

.18 

•  34 

.19 

.29 

.10 

t   0AM 

9,87 

.96 

3.50 

•  17 

T 

1.12 

.12 

JNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

2.95 

.42 

.89 

.95 

.38 

T 

•  20 

.15 

JNMOR 

4.90 

.61 

•  40 

.97 

.56 

1^04 

.68 

•  47 

.17 

JNNVILLE 

1.90 

.62 

.10 

•  12 

.76 

T           .30 

XirvILLE    LOCK    F 

3.94 

1.43 

.99 

.43 

1^20 

.13 

.10 

.10 

3M0NT0N 

1.12 

.10 

.10 

.10 

.62 

.20 

.KMORN  CITY 

RECORC 

MISSING 

JLMOUTH 

2.39 

•  03 

1.36 

.13 

•  02 

T 

.42 

.43 

T 

ARMERS 

1.02 

•  36 

.09 

.02 

•  04 

.09 

.47 

.03 

.EMINGSBUR6 

1.93 

•  47 

.09 

.46 

.37 

.94 

>R0   LOCK    10 

2.04 

T 

1^36 

.39 

T 

.28 

T 

.05 

3RDS    FERRY    0AM    50 

.92 

.04 

T           T 

T 

.20 

•  43 

.09 

.12 

T 

.04 

^ANKFORT    LOCK    4 

1.41 

•  65 

.61 

.15 

T 

T 

MNKLIN    WATER    WORKS 

1.91 

.27 

.20 

T 

T 

T 

.34 

.70 

(ENCHBURG 

1.38 

•  28 

.00 

.02 

.07 

•12                   •13 

.06 

.31 

.05 

.29 

EORGETOWN    WATER    WORKS 

3.84 

.20 

.08 

2^34 

.53 

.39 

T 

.34 

T 

:ST   LOCK    3 

.59 

.46 

T 

.13 

T 

.ASGOW 

2.36 

.10 

.02 

.27 

.60 

•  11 

.82 

.44 

.ASeOW   WKAY 

1.17 

.10 

.04 

.20 

T 

.20 

.16 

T 

.43 

.04 

-ENOALE 

3.04 

.88 

.26 

1.23 

.25 

.10 

.10 

.22 

XOEN    POND    8    N 

2.27 

.03 

T 

.06 

T 

T 

.19 

.88 

.19 

.88 

T 

.04 

lANT    0AM    38 

.58 

.29 

•  03 

T 

.30 

T 

)AYSON 

3.29 

T 

.09 

.51 

T 

•  75 

.03 

1.26 

.62 

.03 

!EENSBJRS 

3.19 

.12 

1.39 

T 

.99 

•  09 

.05 

.09 

.59 

.35 

lEENSBURG   HIWAY    61    BR 

2.40 

.47 

1.03 

.39 

.40 

.11 

»EEMUP    0AM    30 

1.90 

.04 

.20 

.49 

.78 

•  03 

T 

.40 

T 

iEENVlLLE    2    W 

2.81 

.43 

.08 

1.70 

.19 

.06 

.24 

.15 

IRTFORC    6    NW 

3.89 

1.05 

T         1.91 

.09 

.07 

T 

.10 

.41 

T 

.26 

12AR0   WATER    WORKS 

2.11 

.02 

T            .09 

.02 

.24 

.13 

.17 

T 

.94 

T 

T 

.19 

.79 

EIDELBERG    LOCK    14             R 

1.56 

.27 

.05 

•  95 

.14 

.19 

IMDERSON    4    SW 

1.42 

1.31 

.06 

T 

.05 

CKMAN    1    E 

2.39 

1.60 

.07 

.19 

.23 

.10 

.20 

CKSVILLE 

.69 

.50 

.19 

SH   BRIDGE    LOCK    7 

4.98 

.11    1.94 

1.82 

.14 

T 

T 

1.27 

.10 

NOMAN    SETTLEMENT   SCH 

3.52 

.30 

.40 

•  22 

.08 

.59 

.09 

.17 

.26 

.68 

.77 

DPKINSVILLE 

3.72 

T 

T 

•  54 

.05 

.63 

1.07 

1.24 

.10 

.04 

.05 

YOEN 

4.35 

.34 

.42 

.12 

.93 

1.07 

.34 

.70 

.43 

«EZ 

1.38 

.38       .09 

.19 

.04 

.59 

•  13 

1VINGT0N 

.92 

.04 

.09 

.41 

.05 

.07 

.09 

.05 

•  12 

tCKSON 

3.38 

.36 

.26 

1.20 

•  11 

.99 

.15 

.31 

EREMIAH 

2.85 

.97 

.23       .12 

.07 

.16 

.16 

.24 

EENE    2    N 

3.77 

•  55 

1.04 

1.26 

.05 

.85 

•  02 

T 

:ntucky  oam 

3.20 

.19 

.10    1.07 

1.04 

.18 

.22 

.15 

.01 

.21 

•  03 

WCASTER 

3.45 

.70 

2.18 

.01 

.05 

.40 

•  10 

.01 

«URA 

1.54 

•  16 

.42 

.19 

.45 

.32 

EITCHFIELO 

2.49 

.01 

•  44 

1.14 

.02 

.70 

.01 

•  13 

:XINGT0N    WB    AIRPORT         R 

3.99 

.65 

.10 

2.06 

.22 

.01 

T 

T 

T 

.91 

T 

BERTY 

2.77 

.11 

1.01 

.07 

•  09 

.05 

.14 

.95 

.28 

.11 

TTLE    HICKMAN   LOCK    8 

4.30 

2.52 

1.18 

.07 

.07 

.40 

.06 

JCKPORT   LOCK    2 

.49 

.21 

•  02 

.22 

T 

WOON   CAA    AP 

1.01 

T 

T 

.25       .02 

.34 

T 

.04 

T 

T 

.28 

.08 

)U1SA    2 

1.89 

.65 

T 

.03 

•  27 

T 

T 

T 

.63 

.27 

3UISVILLE 

2.46 

.61       .06 

.86 

•  41 

.02 

.05 

•  10 

•  23 

.08 

.04 

T 

3UISVILLE    WB   AP                   R 

.26 

T 

T 

•  01 

.01 

T 

T 

.19 

T 

.03 

.02 

30ISV1LLE    UPPER    GAGE 

2.28 

.03 

.02 

T 

•  48 

.03 

.48 

.30 

.07 

.61 

.02 

.24 

5VELACEVILLE 

.41 

.12 

.14 

T 

.15 

(OlSONVILLE    1    SE 

3.64 

•  47 

1.12 

.22 

.72 

•  73 

•  03 

.OS 

.07 

.20 

^MMOTH  CAVE    PARK 

3.21 

.04 

.05 

.92       .18 

.27 

1.25 

.05 

•  22 

.05 

.18 

T 

•NCHESTER    4    SE 

2.04 

.14 

.74 

•  33 

•  06 

■  14 

.21 

■  10 

.32 

«YF1EL0   SOBSTA 

2.81 

1.69      .08 

1.02 

.02 

lYFlELD    2    S 

2.32 

.90 

.20 

1.11 

.07 

.04 

»YSVILLE    DAM    33 

2.75 

1.23 

•  52 

.62 

T 

•  02 

.05 

.31 

;   KEE 

3.40 

.97 

.87 

.02 

•  44 

.23 

.56 

.31 

lOOLESBORO 

3.99 

.04 

.28 

.40 

.92 

•  25 

T 

•  19 

T 

.92 

.52 

.47 

IDNAY 

3.74 

T 

2.68 

•  01 

.48 

.26 

.31 

T 

ILLERSTOWN 

3.47 

.30 

2.22 

.12 

.07 

.57 

.19 

JNTICELLO 

7.15 

.24 

.02 

2.21 

2.52 

1^60 

.02 

•  08 

.14 

.32 

lUMT   STERLING 

3.38 

.02 

.46 

1.40 

.20 

•  29 

T 

.04 

.26 

.70 

.05 

WFORDVILLE 

2.69 

.05 

.85 

.70 

.14 

.67 

.18 

T 

JRRAY 

1.53 

T 

.93 

.11 

T 

T 

.29 

.20 

J<EY 

1.77 

.32 

•  19 

.01 

.60 

.63 

.06 

^EONTA    OAM    35 

1.77 

T           .22 

.40 

•  19 

T 

.66 

.34 

(ENSBORO    2    W 

4.91 

1.15 

.19    1.17 

1.16 

•  •9 

•  20 

T 

.15 

.04 

*ENSBORO    OAM   46 

3.82 

.04 

.90 

.12    1.12 

•  21 

.42 

•  60 

.20 

.06 

•  03 

.10 

.02 

WUCAH  CAA    AIRPORT 

•  88 

T 

.17 

.46 

.09 

.03 

.17 

(DUCAH 

1.39 

.37 

T 

•  79 

•  03 

T 

.05 

.19 

MNTSVILLE 

3.07 

1.60 

T 

•  34 

•  19 

.09 

.12 

.70 

.03 

IKEVILLE 

.99 

T 

.03 

T           T 

.10 

T 

T                        .26 

•  02 

T 

.01 

.26 

.31 

I  NEVILLE 

4.06 

T 

1.76 

.26 

.09 

•  40 

.01 

•  36 

.28 

.01 

.29 

.64 

tINCETON 

.84 

.09 

.08 

.10 

.50 

.11 

WENNA   LOCK    12 

1.90 

1.15 

T 

T 

.39 

ICHMONO 

3.10 

.24 

1.27 

•  30 

.59 

T 

.02 

.65 

.05 

.02 

"CHESTER  LOCK    3 

3.47 

.03 

•  76 

•  22 

1>85 

•  05 

•  22 

.32 

.02 

«5EY    LOCK    2 

1.32 

.03 

•  60 

•  25 

.09 

•  06 

.12 

.14 

.07 

ISSELLVILLE 

3.81 

.36 

.12 

1.21 

•  12 

•  37 

.93 

•  51 

•  13 

.06 
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Table  3-Continued 


2 

Day  of  month 

Station 

o 

e2 

1  I  2    3 

4  1 

5   6 

7 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17    18 

19   20   21 

22 

23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29   30 

31 

ftUSSELLVILLE  SUB5TA 

9.09 

.o< 

.04 

1.05 

.06 

•  04 

.48 

•  10 

•  33 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

*.«♦ 

.01 

.01 

.78 

•  34 

2.22 

.28 

.01 

•09 

SALVI5A  LOCK  6 

S>«0 

.18 

.01   .99 

.67 

1.84 

.53 

7 

1.07 

.60 

•  0] 

SALYERSVILLE  2  SE 

2>*B 

.31 

.26 

1.00 

.67 

•  24 

SCOTTSVILLE 

li*l 

.27 

.42 

.30 

.08 

.09 

•  29 

SEBREE 

.57 

.03 

T 

.45 

7 

.04 

T 

•  05 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

.38 

.02 

.03 

.06 

.64 

.23 

SHELarviLLE  2  W 

•  »9 

.37 

.03 

.20 

.04 

.05 

SHEPHEROSVILLE 

2.07 

.66 

1.10 

.11 

.03 

.17 

SOMERSET  1  N 

2.68 

.01 

.54 

.02 

.09 

1.74 

.03 

.29 

SPRINGFIELD 

«.3S 

T 

.95 

.29 

2.05 

T 

.71 

.35 

7 

STEARNS 

4.77 

2.38 

.65 

.72 

.58 

.10 

.26   .14 

SUMMER  SMAOE 

1.03 

7 

.11 

.39 

.09 

.09 

.33 

.10 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

1.30 

.10 

T 

.16 

.13 

.23 

T 

.41 

7 

.28 

7 

TAYLORSVILLE 

3.06 

.38 

.33 

1.28 

.51 

•  02 

.47 

.07 

TOMPKINSVILLE  2 

3.«2 

2.50   .10 

.02 

.06 

.06 

.16 

.42 

.10 

TURKEV  CREEK  SCHOOL 

2.M 

.11 

.62 

.15 

.41 

.27   .44 

.99 

.17 

TYRONE  LOCK  5 

3.« 

.42 

.87 

.62 

1.66 

.52 

UNIONTOWN  0AM  «« 

.26 

.02 

.10 

.05 

.09 

.03 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.6« 

T 

.28   .02 

.76 

.09 

T 

7 

T 

T 

.>Z 

7 

.01 

VANBUREN 

1.03 

.20 

■  20 

• 

.61 

.02 

VANCEBURG  DAM  32 

2.20 

.86 

.28 

.04 

1.08 

WAYNESBORO  6  E 

3.00 

.60 

.76 

1.36 

.03 

.07 

•  li 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

1.74 

.10 

.05 

.10 

.38 

1.06 

.05 

WESTPORT 

.37 

.17 

7 

7 

.20 

WILLIAMSBURG 

- 

. 

.24 

•  12 

.81 

.77 

.10 

.03 

7 

.02 

.04 

.03 

.39 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

3.11 

.03 

.29 

1.57 

.05 

.31 

.90 

T 

WILLOW  LOCK  13 

1.81 

.45 

.04 

.23 

.73 

.23 

•  1 

WOLF  CREEK  DAM 

2.82 

.25 

.33 

.21 

.10 

.69 

.75 

.02 

.!■ 

WOODBURY  LOCK  * 

3.15 

.70 

.04 

.42 

1.63 

.15 

.21 
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Table  5 

D 

AI 

LY 

T] 

EM 

[PI 

:m 

\V 

UR 

ES 

' 

KENTUCKY 
AUGUST  1955 

Day 

Ol  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

ANCH0RA66 

MAX 
MIN 

94 

70 

94 
70 

94 
70 

95 

70 

9» 
70 

94 
70 

91 
73 

ss 

65 

89 

64 

90 
70 

85 
71 

as 

62 

85 
60 

85 
56 

87 
57 

86 
66 

94 
68 

94 
65 

95 
66 

95 
65 

96 

69 

90 

70 

89 
65 

84 
62 

67 

55 

91 
54 

93 

58 

94 
62 

95 

62 

86 
66 

83 
90 

90>3 
64<5 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

95 

71 

93 

72 

96 
73 

97 

72 

97 
73 

96 

72 

94 
75 

81 
68 

87 
70 

92 
69 

81 
71 

84 
67 

81 
66 

85 
61 

80 
69 

88 

70 

89 
67 

91 
74 

92 

67 

95 

69 

97 
68 

91 

70 

83 

66 

81 
61 

84 
56 

87 

56 

87 
62 

91 
62 

95 
57 

67 
73 

80 
56 

88.9 
67i6 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

95 
67 

95 

69 

97 
68 

98 
72 

98 
69 

95 

68 

04 

70 

95 
68 

92 

68 

91 
67 

90 
70 

84 
66 

86 
59 

88 
62 

93 
67 

92 
65 

90 
64 

95 
66 

95 
66 

96 
63 

96 

87 

87 
58 

85 
66 

90 

60 

96 
65 

95 
68 

95 
54 

94 
67 

86 
62 

92.6 
6«.3 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

92 

69 

93 
69 

95 
69 

95 

70 

94 
70 

94 
71 

92 

71 

83 
67 

92 
67 

92 

70 

83 
67 

84 
61 

84 
60 

83 
58 

85 

61 

85 
68 

91 
68 

92 
65 

94 
67 

96 

64 

95 

69 

69 
69 

86 

65 

85 
63 

86 
54 

91 

54 

93 

56 

92 
62 

95 
67 

89 
62 

83 
51 

89.8 
54.7 

BAXTER 

MAX 

MIN 

8« 
67 

92 
67 

88 
68 

93 
69 

93 
70 

92 
72 

92 

71 

90 
69 

86 
69 

90 
67 

90 
67 

82 
68 

78 
62 

83 
61 

83 
64 

83 
68 

67 
65 

87 
67 

87 
58 

92 
65 

93 
63 

89 
68 

87 
68 

66 

61 

84 
61 

85 
61 

87 
61 

89 
59 

90 
59 

91 
64 

85 
62 

87.8 
65.5 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

94 

71 

93 
69 

93 

72 

94 
70 

95 
72 

95 
72 

91 
71 

85 
68 

90 
67 

91 

70 

82 

71 

84 
54 

83 
60 

85 
60 

86 
60 

82 
54 

90 
65 

91 
67 

92 
68 

93 
69 

94 
69 

90 
72 

87 
56 

66 
64 

86 
59 

68 
55 

91 
61 

91 
63 

94 
66 

88 
58 

84 
52 

89.3 
66.0 

BENHAM 

MAX 
MIN 

90 
64 

93 
65 

67 
65 

94 

65 

94 
68 

92 
69 

98 
69 

94 
68 

91 
66 

93 
64 

94 
65 

83 
62 

74 
68 

85 
66 

90 
60 

82 
56 

91 
63 

87 
57 

88 
65 

92 
62 

98 
58 

93 

61 

90 
68 

65 
56 

85 
56 

90 
59 

92 
59 

93 
58 

91 
56 

94 
68 

68 
52 

90.1 
63.4 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 

70 

94 
68 

96 
72 

95 
72 

94 
70 

93 
71 

79 
68 

90 
68 

88 
70 

86 
72 

83 
66 

83 
61 

83 
59 

88 
64 

91 
71 

91 
70 

94 
68 

93 
68 

96 
56 

95 

71 

94 
72 

87 
69 

65 
62 

87 
55 

90 
58 

92 

60 

94 
61 

97 
65 

89 
70 

83 
55 

90.2 
66.5 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

95 
72 

93 

70 

97 

73 

97 
72 

94 
73 

94 
73 

93 

71 

86 

71 

92 

70 

92 

71 

84 
71 

B6 
66 

85 
63 

85 
61 

86 
65 

81 
68 

91 

70 

95 
57 

95 
69 

96 
69 

97 
72 

92 
72 

90 
66 

88 
63 

88 
61 

92 

59 

94 
63 

94 
69 

9S 
68 

68 
57 

61 

57 

90.9 
67.7 

CAMPBELLSVtLLE 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 

70 

95 
69 

90 
72 

95 

71 

92 

70 

90 
70 

83 

69 

91 
67 

93 
69 

85 
68 

84 
64 

84 
62 

84 
59 

86 
64 

68 

70 

90 
67 

92 
56 

94 
56 

95 
66 

95 
70 

92 

70 

87 
64 

85 
63 

85 
57 

90 
55 

92 

60 

90 
62 

93 
63 

8« 
67 

82 
$3 

89.9 
69.7 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

94 

70 

95 
71 

95 

70 

94 
71 

94 
71 

92 

70 

93 
75 

85 
65 

89 
66 

90 
71 

84 
69 

84 
63 

84 
64 

85 
57 

85 
55 

86 
67 

90 
66 

92 

70 

94 
56 

95 
56 

95 
70 

91 
70 

89 
67 

83 
52 

85 
52 

89 
55 

92 

57 

93 
64 

93 
62 

90 
71 

81 
52 

89.7 
*9.3 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

94 
69 

95 

68 

97 
68 

97 
68 

96 

69 

96 
71 

95 
72 

84 
67 

92 
64 

94 
65 

87 
65 

85 
61 

85 
59 

84 
57 

87 
58 

85 
69 

91 

59 

93 
60 

95 
66 

97 
64 

97 
69 

90 
68 

88 
64 

67 
61 

87 
52 

92 
52 

95 
56 

94 
60 

95 
60 

95 
51 

87 
46 

91.9 
62.9 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 

70 

98 

70 

94 
72 

95 

73 

94 
72 

92 

72 

88 
73 

84 
64 

91 
64 

90 

70 

85 
69 

85 
62 

85 
63 

84 
58 

87 
57 

90 
71 

93 

69 

94 

69 

96 
65 

94 

69 

95 

72 

65 
70 

66 
66 

63 
59 

86 

54 

89 

59 

93 
63 

94 
69 

93 

70 

S3 
64 

77 
54 

89.6 
66.2 

CYNTMIANA  2 

MAX 
MIN 

92 
67 

95 
66 

97 
66 

*9 
68 

96 

70 

97 
68 

97 
73 

92 

66 

84 
67 

89 

70 

92 
71 

84 
63 

85 
61 

85 
94 

81 
57 

87 
61 

91 
64 

92 

65 

95 
63 

97 
64 

97 
66 

98 
69 

92 
69 

83 
62 

88 
51 

89 
52 

90 
56 

92 
50 

94 
61 

94 
70 

83 
58 

91.3 
64.1 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

92 
69 

94 
69 

93 
67 

95 
68 

93 

71 

93 

69 

94 
70 

90 
66 

80 
66 

90 
67 

90 
69 

82 
62 

82 

60 

84 
58 

62 
60 

85 

64 

90 
57 

91 
56 

92 
67 

95 
65 

95 

68 

95 

70 

92 
66 

87 
61 

64 
54 

65 

55 

90 
58 

93 
«0 

92 

64 

'  94 
65 

84 
52 

69.6 
54.3 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

94 
65 

96 
69 

95 
69 

98 
69 

99 

70 

97 
69 

96 

71 

96 

70 

78 
67 

90 
68 

93 
68 

79 
68 

81 
66 

82 
62 

87 
68 

85 
68 

91 
66 

89 
66 

90 
66 

93 
66 

96 

66 

95 
67 

94 
67 

87 
60 

84 
58 

87 
58 

90 
59 

91 
61 

92 
65 

96 
56 

86 
61 

90.5 
69.6 

01 X  DAM 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 

70 

95 
68 

95 
71 

94 
72 

96 

72 

90 
71 

81 
66 

93 
67 

90 
68 

87 
69 

82 
62 

82 

60 

81 
58 

85 
64 

89 
69 

89 
67 

90 
68 

92 

70 

94 
67 

94 
69 

94 
69 

85 
66 

81 
61 

82 

55 

87 
55 

91 
60 

91 
63 

93 

65 

89 
57 

81 
99 

89.0 
55.5 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

96 
70 

97 
70 

96 
69 

96 
71 

95 
72 

95 

70 

91 

74 

84 
64 

91 
67 

93 

70 

84 
71 

83 
62 

85 
62 

85 
58 

66 

58 

90 
70 

91 
66 

95 

67 

96 
65 

97 
67 

94 
66 

91 
66 

88 
69 

82 
60 

84 
54 

89 
55 

92 
59 

93 

53 

95 

64 

68 
71 

83 
52 

90.5 
69.4 

FARMERS 

MAX 
MIN 

92 
67 

95 
68 

97 
70 

97 
71 

97 
71 

96 

70 

96 
67 

87 
67 

91 

61 

91 
66 

84 
70 

84 
62 

83 
58 

82 
58 

83 
63 

89 

70 

89 
67 

91 
56 

92 
66 

94 
66 

93 
65 

93 
64 

65 

70 

82 

58 

84 
51 

87 
53 

68 
57 

92 
58 

94 
62 

92 
67 

84 
92 

89.6 
63.9 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

92 
74 

94 
73 

93 

74 

95 
72 

95 
71 

96 
75 

91 
76 

86 
69 

90 
69 

95 
72 

85 
72 

83 
65 

84 
63 

88 
62 

87 
61 

SO 
70 

90 
66 

95 
66 

95 
72 

96 

72 

96 

73 

90 
74 

89 

69 

90 
65 

91 
53 

93 
61 

93 
67 

94 
57 

98 
72 

89 
67 

84 
96 

90.9 
68.6 

FRANKFORT  LOCK  i. 

MAX 
MIN 

92 
69 

94 

70 

97 

70 

95 

71 

98 

70 

95 

71 

95 
71 

90 
68 

85 
67 

88 
67 

88 
72 

84 
63 

85 
62 

86 
58 

64 
S8 

67 
58 

90 
68 

92 
56 

95 
65 

95 
66 

96 
66 

95 
56 

92 
66 

89 
64 

84 
56 

86 
56 

90 
56 

91 

60 

93 
63 

94 
53 

86 
53 

90.7 
64.9 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

92 

70 

91 
68 

95 
69 

95 

70 

93 
69 

94 

70 

92 
71 

83 

70 

90 
68 

92 
72 

82 
69 

84 
65 

83 
60 

85 
61 

85 
65 

85 
69 

91 

66 

92 

64 

94 
63 

95 

67 

98 
68 

87 
56 

87 
56 

86 
64 

86 
59 

90 
59 

92 

60 

91 
52 

93 
63 

86 
67 

81 
92 

89.4 
65.7 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

94 
70 

94 

70 

96 
71 

97 
69 

97 
70 

96 
72 

92 
70 

87 
65 

92 
67 

94 

70 

87 
72 

85 
64 

85 
60 

90 
56 

90 
59 

88 
66 

91 
66 

95 
65 

99 
69 

96 

69 

97 
67 

92 

72 

89 
66 

90 
62 

90 
59 

92 
55 

93 
62 

9* 
63 

97 
66 

94 
56 

68 
51 

92.2 
69.6 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

94 

70 

94 
69 

97 
71 

97 
71 

96 
70 

95 

70 

90 
71 

82 
67 

90 
68 

90 
69 

80 
70 

84 
64 

80 
63 

85 

60 

82 
68 

89 
69 

89 
66 

91 
66 

93 
66 

96 
67 

95 
65 

92 
65 

83 
58 

80 
59 

83 
53 

86 
53 

88 

57 

91 
61 

93 
56 

81 
67 

82 
94 

88.6 
69.3 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

91 

70 

94 
71 

93 
70 

95 
73 

95 
70 

95 

70 

95 
71 

90 
69 

83 
67 

94 
70 

92 
69 

84 
64 

84 
60 

85 
60 

84 
64 

85 

67 

88 
66 

90 
65 

92 
56 

93 
57 

95 
70 

96 
72 

93 
65 

87 
61 

85 
56 

65 
55 

91 

60 

91 
62 

90 
52 

99 
69 

89 
94 

90.2 
55.7 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

94 
71 

93 

70 

94 
70 

95 
69 

95 

71 

92 
71 

91 

70 

85 
66 

88 
67 

92 
68 

82 
68 

83 
63 

82 
60 

85 
57 

86 
59 

80 
66 

90 
63 

92 

67 

93 
57 

94 

68 

94 
66 

92 

57 

90 
67 

86 
60 

88 
57 

91 
55 

92 
51 

93 
63 

94 
65 

87 
56 

84 
51 

69.6 
64.8 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

95 
68 

94 
69 

95 
68 

95 
71 

96 
71 

95 
69 

92 

71 

76 
69 

76 
69 

88 
68 

85 
73 

84 
66 

83 
59 

85 
60 

83 
64 

90 
70 

89 
56 

91 
65 

93 
56 

93 

55 

91 
64 

92 
55 

88 
69 

85 
61 

85 
55 

89 
56 

91 
56 

92 
58 

95 
63 

68 
65 

81 
99 

88.9 
65.0 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

98 

71 

95 
72 

96 

71 

98 

72 

99 
70 

98 

73 

95 

74 

88 
66 

92 

66 

93 

71 

86 

69 

85 
63 

86 
59 

88 
58 

89 
57 

85 
69 

93 
65 

95 

69 

95 

69 

98 
68 

99 

73 

92 
75 

92 

67 

90 
62 

92 

57 

94 
56 

99 
53 

96 
65 

96 
69 

91 
57 

U 

51 

92.7 
56.4 

HICKMAN  I  E 

MAX 
MIN 

94 
69 

93 
67 

93 

64 

95 
66 

96 
66 

98 
69 

95 
70 

90 
66 

85 
65 

92 
69 

93 
66 

88 
60 

87 
57 

86 
55 

90 
58 

91 

65 

90 
62 

90 
67 

96 
72 

96 

70 

96 
65 

97 
72 

94 
66 

92 
55 

93 
55 

92 
52 

94 
60 

94 
52 

96 
67 

96 
65 

91 
54 

92.7 
53.6 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

93 
63 

95 
66 

88 
69 

96 
66 

95 
69 

95 

70 

94 

70 

93 
70 

75 
67 

89 
65 

92 
68 

81 
66 

80 
60 

82 
60 

68 
65 

86 
68 

90 
53 

87 
65 

88 
66 

95 
62 

97 

61 

93 
67 

93 

58 

88 

60 

85 
58 

87 
59 

90 
95 

91 
5« 

93 
52 

96 
66 

66 
61 

89.7 
64.2 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

94 
70 

95 
69 

95 
72 

96 
69 

97 
71 

98 

70 

98 

70 

93 
69 

86 
69 

90 
68 

96 
69 

81 
65 

85 
62 

85 
61 

88 
63 

88 

67 

81 
65 

93 
57 

93 
70 

95 

70 

95 

67 

97 
59 

93 
68 

89 
66 

89 
61 

90 
64 

92 

64 

92 

65 

94 
57 

95 
67 

92 

94 

91.6 
66.7 

INEZ 

MAX 
MIN 

96 
66 

95 
68 

98 
69 

99 
68 

99 
69 

97 
68 

96 
66 

87 
69 

87 
66 

93 
65 

83 
65 

83 
65 

86 
62 

88 
59 

82 
65 

92 

67 

90 
64 

91 
57 

93 
63 

96 
65 

95 
56 

92 
63 

87 
62 

85 
60 

90 
55 

90 
55 

91 
56 

92 

58 

99 
60 

90 
65 

89 
97 

91.2 

61. e; 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 

71 

96 

70 

97 
71 

96 
72 

95 
73 

94 

74 

85 
67 

81 
66 

93 

71 

84 
72 

86 
62 

87 
61 

87 
60 

67 
61 

81 
68 

93 
58 

94 
66 

94 
58 

97 

66 

97 

73 

90 
73 

92 

56 

67 
65 

88 
58 

93 
57 

97 
61 

95 
54 

96 
54 

89 
58 

88 
52 

91.2 
66.5 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 
70 

96 
70 

95 
71 

97 
71 

95 
72 

92 

72 

85 
70 

92 
68 

94 
72 

85 
72 

87 
64 

88 
61 

87 
61 

87 
64 

82 
67 

92 

69 

94 
56 

94 

70 

95 
69 

96 

71 

90 
72 

92 

57 

89 
55 

90 
60 

93 
60 

99 
65 

94 
65 

07 
57 

86 
66 

89 
55 

91.5 
67.4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 
72 

93 
71 

93 
74 

93 
74 

93 
73 

90 
71 

81 
67 

87 
67 

89 

70 

82 
69 

84 
63 

83 
62 

81 
59 

84 
64 

89 
71 

90 
68 

93 
70 

93 
71 

94 
67 

92 
72 

91 
69 

86 
57 

61 
62 

83 
57 

69 

60 

91 
63 

91 
67 

93 

69 

83 
54 

82 
9« 

86.1 
67.1 

LONDON  CAA  AP 

MAX 

MIN 

91 
68 

B9 
68 

93 
66 

93 
69 

94 
68 

94 

67 

92 

70 

80 
70 

89 
67 

89 
66 

SO 
70 

82 
64 

84 
59 

84 
59 

85 
56 

69 
69 

89 
67 

92 
66 

92 
65 

96   91 
63«  64 

92 
55 

85 
66 

83 
63 

87 
59 

90 
59 

90 
59 

91 

58 

93 
52 

81 
52 

84 

54 

68.6 
64.5 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

97 
76 

96 
75 

97 
76 

94 
72 

97 
75 

96 

75 

92 
72 

89 

71 

94 

70 

96 

75 

89 
74 

89 
66 

88 
66 

88 
65 

91 
65 

88 

71 

94 
76 

96 

74 

96 
74 

98 
72 

98 
77 

91 
76 

92 

70 

88 
67 

91 
63 

94 
65 

96 
6« 

97 
70 

97 

70 

9a 

71 

89 
61 

93.1 
70.6 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

96 
74 

96 
75 

98 
75 

95 
74 

96 
74 

95 
74 

90 
73 

87 
69 

93 
68 

95 

'  74 

1 

87 
71 

86 
64 

87 
64 

85 
62 

89 
53 

64 

71 

93 
70 

94 

71 

96 

71 

97 
69 

97 
74 

69 
75 

91 
68 

87 
65 

90 
60 

93 
60 

95 
62 

99 

6« 

99 

66 

86 
64 

81 
56 

91.6 
68.5 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

93 
72 

93 
72 

93 
68 

95 
67 

94 
68 

93 

71 

89 

74 

85 
69 

92 
68 

^91 
j69 

83 

70 

84 
64 

SS 
60 

88 
57 

87 
59 

81 
68 

92 
65 

94 
69 

95 
69 

95 
70 

95 
66 

91 
71 

90 
69 

90 
62 

92 
50 

93 
56 

92 
64 

97 
64 

99 

68 

90 
66 

54 

90.7 
66.2 

Sm  Reference  Notes  Following  Station     Indw 
-   91    - 


xv^wsa^!^^: 


Table  5  -  Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

EM 

[PI 

:rj 

IT 

UB 

ES 

KENTUCKY 
AUGUST  1955 

Day 

0<  Month 

1 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MADtSONVILLE  1.  SE 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 
72 

95 

73 

97 
72 

96 
72 

93 
73 

91 

74 

86 
67 

90 
67 

91 
70 

88 
70 

84 
64 

SS 
61 

87 
58 

87 
60 

83 
67 

92 
66 

94 
70 

95 

69 

95 
69 

95 
70 

91 
75 

89 
67 

89 
63 

89 
59 

91 
66 

93 
63 

S3 
65 

95 

67 

92 

68 

88 
63 

91.0 
6«.8 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

MIN 

95 
69 

93 
67 

96 
69 

94 
69 

94 
58 

94 

70 

92 

71 

84 
70 

S8 
67 

92 

71 

84 
69 

85 
64 

84 
69 

85 
68 

87 
62 

82 
67 

90 
67 

93 
65 

95 

67 

95 
68 

94 
69 

90 
71 

90 
66 

88 
62 

87 
65 

91 
56 

93 

60 

92 

61 

94 
65 

67 
68 

83 
52 

90.0 
65a2 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

MIN 

97 
63 

93 

67 

95 
66 

95 
59 

94 
69 

95 
66 

93 
69 

89 
67 

91 
66 

90 
65 

82 
70 

82 
65 

84 
59 

80 
68 

84 
60 

90 
68 

89 
63 

90 
65 

93 
64 

95 

63 

91 
50 

92 
66 

67 
67 

85 
57 

87 
55 

89 
57 

90 
56 

91 
55 

94 
60 

81 

62 

84 
66 

89.6 
63.1 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

91 
71 

91 
69 

93 
66 

95 
68 

96 

70 

95 
71 

90 
73 

85 
68 

91 
66 

93 
70 

S3 
69 

82 
63 

82 
60 

S2 
60 

85 
61 

81 
66 

88 
64 

93 
69 

95 
69 

95 

71 

96 
70 

91 
72 

89 
68 

91 
61 

91 
62 

92 
60 

93 
66 

94 
65 

95 

71 

91 
65 

86 
57 

90.2 
66.5 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

91 

70 

93 

71 

95 
71 

95 
72 

94 
71 

94 
70 

95 
71 

84 
67 

82 

65 

86 
65 

87 
69 

83 
64 

84 
62 

80 
59 

82 
62 

82 
62 

88 
63 

89 
68 

91 

57 

91 

67 

95 
59 

89 
67 

90 
67 

84 
62 

80 
57 

89 
51 

82 
59 

88 
63 

90 
63 

92 
62 

84 
53 

88.0 
64.8 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

93 
66 

93 
66 

94 
68 

96 

70 

95 
66 

92 
65 

93 
68 

90 
67 

91 
69 

91 
65 

86 
70 

80 
67 

86 
60 

87 
60 

S4 
64 

92 
66 

90 
64 

91 
65 

94 
65 

95 
65 

92 
54 

89 
66 

86 
68 

90 
59 

90 
59 

90 
68 

91 
60 

93 
59 

93 
61 

90 
69 

86 
61 

90.5 
64.5 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 
70 

95 
66 

95 

70 

93 
71 

94 

70 

93 
68 

78 
64 

90 
66 

90 

68 

81 
69 

82 
61 

81 
60 

82 
67 

84 
63 

90 
68 

90 
66 

91 
66 

92 

67 

94 
66 

93 
68 

93 
68 

85 
63 

83 
58 

84 
55 

87 
56 

89 
59 

91 
61 

94 
65 

83 
66 

62 
63 

88.5 
64.5 

MURRAY 

MAX 
MIN 

92 

72 

93 
70 

95 
69 

97 
68 

95 
71 

97 
72 

95 
72 

86 

71 

95 
67 

96 
70 

87 
71 

84 
69 

85 
58 

89 
56 

89 
60 

85 
69 

92 

64 

94 
67 

95 
69 

99 

55 

101 
58 

95 
72 

90 
69 

90 
50 

90 
59 

94 
56 

93 

63 

96 
62 

96 

70 

92 
66 

87 
54 

92.5 
66.1 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

MIN 

97 

73 

9* 

73 

97 
72 

97 

97 
73 

92 

73 

90 
74 

82 
66 

91 
67 

91 
71 

86 
72 

86 
63^ 

86 
62 

89 
62 

87 
60 

83 
68 

91 
66 

95 

70 

94 

70 

93 
70 

92 

70 

90 
72 

90 
67 

89 
67 

91 
62 

91 
69 

93 

62 

93 
65 

93 
68 

88 
67 

63 
63 

90.7 
67.4 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

94 
73 

92 
73 

92 

71 

94 
70 

95 
71 

95 

75 

89 
76 

86 
70 

92 
70 

90 
73 

S3 
70 

84 
66 

SS 
61 

88 
59 

87 
*1 

79 
70 

91 
65 

95 
71 

96 
72 

96 

73 

97 
72 

«1 
74 

89 
64 

90 
62 

92 
61 

92 
60 

92 
67 

96 

95 
71 

90 
67 

86 
56 

90.7 
68.0 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

93 
73 

94 
72 

92 

70 

93 
69 

95 
71 

95 

72 

96 
76 

90 
69 

86 
69 

90 
71 

93 

70 

83 
66 

83 
62 

84 
6« 

87 
59 

87 
62 

81 
66 

92 
67 

94 
69 

94 
71 

96 

70 

97 

70 

90 
69 

89 
53 

90 
65 

92 
60 

91 

60 

92 
66 

94 
66 

94 
67 

86 
59 

90.7 
66.6 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

95 

70 

94 

71 

97 
71 

99 
69 

97 
71 

95 

71 

96 
74 

80 
73 

90 
70 

92 
70 

86 
71 

80 
70 

90 
70 

90 
65 

86 
70 

91 
72 

85 
67 

88 
75 

93 

72 

95 

68 

96 
56 

91 

70 

86 

71 

85 
54 

90 
61 

92 
65 

93 
63 

91 
64 

96 
66 

92 
71 

88 
69 

90.9 
69.0 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

91 
71 

96 

70 

98 

71 

98 
69 

100 
71 

96 

71 

91 
71 

91 
67 

92 
68 

96 
69 

S4 
67 

89 
64 

90 
62 

91 
56 

92 

57 

80 
68 

94 
65 

96 

69 

97 
69 

98 
67 

100 
56 

94 
69 

94 
67 

93 

64 

94 
69 

96 
54 

99 

62 

98 
62 

96 
66 

94 
66 

90 
51 

93.7 

65.7 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 
71 

94 
69 

95 
71 

95 
73 

9* 
70 

94 
7* 

92 

67 

80 
68 

89 
68 

88 
71 

83 
65 

85 
63 

84 
58 

83 
64 

86 
71 

90 
68 

91 
68 

93 

69 

93 

64 

96 
66 

95 
72 

94 
72 

87 
62 

84 

56 

85 
67 

a« 

58 

91 
60 

92 
64 

94 
70 

83 
52 

89.8 
66.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MIN 

95 

70 

95 
69 

95 
70 

95 
69 

93 
70 

94 
69 

94 
72 

87 
70 

92 
68 

93 
70 

83 
69 

85 
63 

84 
57 

87 
69 

88 
65 

81 
68 

93 
65 

94 
67 

96 
57 

96 
67 

95 
67 

92 

71 

90 
66 

90 
61 

90 
60 

90 
57 

90 
60 

93 
69 

94 
76 

96 
68 

91 
58 

91.3 
6«.4 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

91 

73 

92 

68 

93 

70 

94 
72 

92 
71 

92 

71 

94 
74 

92 
68 

83 
68 

87 
69 

90 
69 

Bl 
66 

83 
63 

82 
63 

82 
63 

83 
64 

81 
68 

89 
68 

90 
69 

91 
68 

95 
69 

95 
69 

88 
68 

87 
65 

84 
60 

85 
57 

88 
60 

91 

60 

91 
63 

92 

67 

86 
91 

88.9 
66.2 

SCOTTSVILLE 

MAX 

MIN 

94 
73 

96 

69 

96 

71 

94 
70 

93 

71 

94 
71 

93 
71 

86 

70 

93 
69 

90 
71 

86 
71 

84 
66 

86 
59 

85 
60 

86 
64 

85 
67 

90 
66 

94 
64 

94 
67 

96 

68 

96 

71 

91 
71 

88 
68 

88 
62 

89 
57 

91 
69 

93 
63 

92 
64 

95 
67 

88 
68 

83 
66 

90.5 
66.5 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

93 
71 

92 

71 

94 

71 

94 
72 

92 

71 

94 
72 

89 
73 

86 
64 

90 
64 

89 

71 

83 
71 

84 
62 

83 
62 

84 
58 

86 
59 

87 
68 

93 
68 

92 
68 

94 
68 

96 
67 

95 

70 

88 
71 

88 
67 

86 
62 

88 
66 

92 
57 

»4 
60 

94 
60 

94 
63 

87 
69 

60 
52 

89.7 
69.7 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

91 

70 

94 

73 

94 
67 

94 
71 

93 
70 

93 
68 

92 
68 

82 
69 

86 
67 

89 
66 

83 
67 

82 
65 

83 
61 

83 
68 

86 
61 

89 
69 

90 
67 

90 
63 

91 
65 

93 
63 

91 
66 

90 
65 

85 
68 

64 
63 

84 

57 

88 
65 

00 
59 

90 
58 

92 
62 

82 

68 

82 
52 

88.2 
64.5 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

95 

70 

95 
68 

95 
69 

95 

70 

96 
69 

96 

70 

96 
71 

85 
70 

92 

71 

91 
72 

S2 
70 

83 
65 

85 
61 

86 
60 

88 
67 

88 

70 

91 

68 

94 
64 

94 
67 

98 

67 

97 
68 

92 
69 

87 
67 

87 
64 

87 
65 

90 
59 

93 

62 

91 
62 

95 
64 

85 
64 

82 
53 

90.7 
66.3 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

96 
71 

95 

68 

97 

71 

96 
70 

94 
70 

95 

70 

90 
69 

83 
65 

86 
64 

88 
69 

81 
70 

84 
63 

80 
61 

80 
60 

82 
60 

87 
69 

88 

66 

91 
68 

91 
57 

93 
58 

92 

55 

92 

66 

84 
67 

80 
58 

82 

56 

57 

84 
60 

S« 
63 

92 
67 

84 
67 

SI 
62 

87.7 
69.1 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

93 
62 

94 
65 

95 
66 

96 
68 

97 
68 

95 

65 

95 
65 

93 
60 

80 

88 

85 

85 

82 
55 

86 
63 

82 
67 

91 
61 

90 
63 

93 
61 

95 

61 

95 
50 

92 
60 

90 

87 
57 

84 
60 

86 

50 

86 

90 
52 

90 

92 

90.0 

WILLIAMSBURG 

MAX 

MIN 

95 

97 
71 

87 
69 

92 
69 

90 
69 

82 
70 

82 
67 

86 
61 

86 
62 

85 
64 

91 
69 

92 
66 

92 
66 

96 
66 

98 
66 

92 

67 

93 
67 

87 
70 

88 

60 

89 
60 

91 

50 

93 
62 

92 
61 

95 
63 

86 
72 

87 
61 

90.1 
66.5 

WILLIAMSTOWN  i    WSW 

MAX 
MIN 

93 

70 

95 
70 

94 
70 

94 
72 

93 
71 

92 

72 

92 
69 

86 
62 

84 
63 

90 
64 

91 
69 

83 
60 

83 
61 

81 
56 

82 
58 

87 
59 

90 
66 

90 
66 

91 
66 

94 
66 

94 
72 

92 

71 

88 
65 

87 
58 

82 
56 

85 
56 

8t 

60 

91 
63 

93 
65 

93 
67 

82 
55 

89.1 
64.4 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

92 
72 

96 

70 

94 
72 

93 
71 

94 
71 

94 

70 

97 
66 

96 
68 

85 
67 

92 
67 

L_ 

88 
69 

85 
66 

84 
59 

86 
59 

85 
61 

89 
65 

91 
65 

92 
63 

93 
64 

95 
66 

96 
66 

95 
67 

94 
56 

90 
66 

87 
58 

86 
57 

89 
57 

90 
60 

90 
59 

95 
59 

82 
54 

90.8 
64.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEWEY  DAM 

EVAP 

.05 

.23 

.26 

.24 

.23 

.25 

.23 

.22 

.08 

.07 

.26 

.06 

.13 

.17 

.25 

.04 

.10 

.32 

.14 

.23 

.17 

.18 

.15 

.13 

.29 

.09 

.12 

.21 

.21 

.22 

.10 

5.43 

WIND 

11 

6 

9 

3 

3 

6 

1 

7 

1 

2 

0 

4 

8 

8 

3 

1 

1 

7 

5 

3 

3 

2 

8 

9 

6 

8 

3 

5 

13 

4 

4 

154 

DIX  DAM 

EVAP 

,25 

.22 

.18 

.22 

.16 

.17 

.22 

.16 

.12 

_ 

.19 

.12 

.22 

.17 

.22 

.18 

.21 

.24 

.23 

.19 

.21 

.19 

.19 

.16 

.19 

.20 

.17 

.16 

.17 

.21 

.17 

B5.88 

WIND 

10 

10 

19 

7 

13 

12 

37 

39 

24 

19 

20 

49 

50 

30 

26 

35 

6 

24 

24 

9 

4 

19 

32 

21 

21 

13 

8 

6 

5 

28 

59 

679 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.40 

,02 

.26 

.30 

.23 

.24 

.27 

.23 

.14 

.18 

.12 

.12 

.24 

.24 

.26 

.24 

.24 

.30 

.26 

.24 

.15 

.37 

.12 

.14 

.15 

.30 

.12 

.12 

.17 

.26 

.28 

6.71 

WIND 

16 

16 

35 

27 

21 

19 

36 

13 

50 

24 

6 

33 

40 

1 

23 

24 

33 

24 

33 

25 

1 

20 

18 

26 

18 

4 

1 

20 

20 

20 

62 

11 

44 

28 

789 

S«e  Reference  Notes  Following  Statioa      Index 
-   92   - 


STATION  INDEX 


Obser- 

i 

^ 

O 

vation 

Refer 

Station 

County 

!' 

• 

1 

1 

time 

Observer 

to 

i 

i 

( 

1 

1 

1 

m 

i 

tables 

ACOISON  0AM  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  3* 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

AOOLPHUS  I  N 

00*3 

ALLEN 

36  39 

86  16 

600 

IDELL  M.  OEARING 

3       C 

ALBANY 

0063 

CLINTON 

36  *1 

85  08 

960 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

3 

ALLEN 

0095 

FLOYD 

37  35 

82  *3 

650 

8A 

NANNIE  AUXIER 

3 

ANCHORAGE 

01 SS 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRETT 

2  3  5 

ASHCAMP 

0246 

PIKE 

37  16 

82  26 

1100 

SA 

MARY  S.  HATLIFF 

3 

ASHLAND  0AM  29 

025* 

BOYD 

38  27 

82  36 

551 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

BARBOURVILLE 

0381 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5     C 

BAHDSTOWN  J.S.  PREP  SCM 

0397 

NELSON 

37  *e 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

BAJfTER 

0*50 

HARLAN 

36  51 

83  20 

116* 

7A 

7A 

C,  HOMER  NOLAN 

2  3  5     C 

BEAVER  0AM 

0*90 

OHIO 

37  25 

86  52 

**1 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  3  5   7 

BENMAM 

0595 

HARLAN 

36  5S 

82  57 

1580 

eA 

6A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3  5   7 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

MID 

JAMES  H.  MILLER 

C 

BEHEA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  3* 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  5     C 

eEREA  WATER  WORKS 

062* 

MADISON 

37  33 

8*  15 

1010 

7A 

MRS. LAURA  B.GAB6ARD 

3 

BOWLING  GREEN 

090*. 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

*70 

5A 

TVA-639 

3 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

BOWLING  GREEN  WTR  WKS 

091'. 

WARREN 

37  00 

86  26 

505 

MID 

CITY  BOWLING  GREEN 

C 

BRENT  DAM  36 

0978 

CAMPBELL 

39  03 

.8*  25 

*97 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

10*6 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

*10 

7A 

STINSON  SKAGGS 

3 

8URDJNE  2   NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  35 

16*3 

8A 

EDWIN  E.  JOHNSON 

3       C 

flURKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  *7 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

3 

CADU  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  *6 

87  59 

*2* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAMPSELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEV 

2  3  5 

CAfiROLLTON  LOCK  1 

13*5 

CARROLL 

38  *1 

85  11 

*80 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5     C 

CENTRAL  CITY 

1*39 

MUHLENBERG 

37  17 

87  07 

*S3 

MID 

JAMES  F.  RICE 

C 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  *0 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  *1 

89  00 

370 

MID 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

C 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

170* 

ESTILL 

37  *7 

8*  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

35  18 

729 

7A 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 

3 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1655 

BOONE 

39  0* 

8*  *0 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

B*  19 

107  0 

5P 

KY  DEPT  OF  CONS. 

3 

CYNTHIANA 

199B 

HARRISON 

38  23 

8*  18 

68* 

7A 

MARSHALL  HILL 

3 

CYNTMIANA  2 

2003 

HARRISON 

38  23 

8*  17 

719 

8A 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

2  3  5 

DANVILLE 

20*0 

BOYLE 

37  39 

8*  *6 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

2  3  5    7 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  *8 

82  32 
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BERTHA  DE  LONG 
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PERRY 

37  02 

83  07 
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OEMA 
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37  25 
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J.  L.  HUFF 

3       C 
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2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

7A 

N.  0.  GIVENS 

3 

OUNNVILLE 

237* 

CASEY 

37  13 

8*  58 
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LINNIE  L.  TARTER 
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DYER 

2391 

BRECKENRIDGE 

37  *3 

86  13 
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EODYVILLE  LOCK  F 
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37  03 

88  05 
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7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

2*69 

METCALFE 
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85  37 
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7A 

JOHN  E.  MORAN 
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FRANK  H.  LAWSON 

2  3  5 

FARMERS 

2791 

ROWAN 
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83  33 
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38  25 
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MARTIN 

37  *5 

82  26 
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GEORGE  D.  LITSEY 

2  3  5 

LEXINGTON  W8  AIRPORT 

*7*6 

FAYETTE 

38  02 

8*  36 

979 

MID 

MID 
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KENTUCKY  -  SEPTEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Adequate  rainfall  this  month  coupled 
with  favorable  temperatures  and  few 
severe  storms  did  much  to  compensate  for 
the  extreme  dryness  and  persistent  heat 
of  August. 

Precipitation  for  the  State  as  a  whole 
averaged  about  1/3  of  an  inch  above  the 
long-term  value.   Distribution  over  the 
State  by  divisions  varied  from  2.74 
inches  in  the  Eastern  to  3.66  inches  in 
the  Central  Division.   Station  monthly 
totals  varied  widely,  however,  ranging 
from  7.60  inches  at  Burkesville  to  1.10 
inches  at  Rochester  Lock  3.   Some  locali- 
ties were  still  rather  dry  as  evidenced 
by  the  moderate  number  of  deficiencies 
at  stations  having  precipitation  normals 
-  several  being  greater  than  1  inch. 

Temperatures  averaged  2.4°  above  the  long- 
term  figure  but  a  goodly  number  of  Sep- 
tembers have  averaged  warmer  than  this 
month's  72.6°.   On  the  other  hand,  this 
month  had  an  excessive  number  of  days 
with  90°  or  higher  -  about  three  times 
as  many  as  usually  expected  at  Louisville, 
Lexington,  and  some  other  localities. 
The  extremes  were  somewhat  closer  to- 
gether than  usual  and  occurred  generally 
about  a  week  apart,  ranging  from  36°  at 
Hickman  1  E  on  the  13th  to  101°  at  Murray 
on  the  7th  and  again  on  the  21st.   The 
State  maximum  also  occurred  at  Murray  a 
year  ago  when  it  was  a  sizzling  108°  on 
the  5th. 

Daytime  cloudiness  was  generally  far 
below  average  and  the  percentage  of 
possible  sunshine  well  above  normal, 
except  in  the  Louisville  area  where 
excessive  cloudiness  and  slightly  below 
normal  sunshine  prevailed. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  week  was  dry  with  cool  nights 
and  gradually  increasing  daytime  tempera- 
tures as  a  fresh  Canadian  air  mass  moved 
slowly  eastward  attended  by  abundant 
sunshine.   Continued  warming  resulted 
in  above  normal  daily  average  tempera- 
tures generally  during  the  8th  to  10th. 
Mostly  light  scattered  showers  fell  on 
the  10th  and  11th  in  advance  of  an 
approaching  cold  front  which  ushered  in 
the  coolest  period  of  the  month  during 
the  11th  to  13th. 

Unseasonable  warmth  returned  on  the  14th 
and  persisted  generally  through  the  23rd 
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well  to  the  north  of  the 
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heavy  showers  and  thunde 
in  a  slow-moving  frontal 
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rapid-moving  fronts  duri 
30th. 
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State.   Rain 
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ng  the  29th  and 


Temperatures  varied  from  unseasonably 
warm  during  the  27th-29th  to  rather  cool 
on  other  dates  in  the  last  week. 

WEATHER  EFFECTS 

Crop  prospects  were  generally  better  at 
the  end  of  September  than  they  were  a 
month  earlier.   All  major  crops  except 
soybeans  held  the  same  or  improved  during 
the  month.   Dry  conditions  prevailed 
over  the  State  until  general  rains  began 
about  the  21st  and  improved  the  pastures 
and  late  crops  as  well  as  providing 
moisture  for  fall  grain  seeding.   The 
clear  skies  and  good  drying  conditions 
during  the  first  three  weeks  hastened 
maturity  and  provided  excellent  harvest- 
ing conditions  for  corn,  soybeans,  to- 
bacco, hay,  and  other  crops.   Yield 
prospects  for  most  of  the  major  crops 
were  reported  above  average  with  the 
exception  of  the  small  grains  damaged 
by  the  spring  freeze.   Good  weather  for 
harvesting  and  curing  tobacco  reduced 
field  and  barn  losses  to  a  minimum; 
practically  all  of  the  crop  was  in  the 
barns  by  September  30,  and  stripping  of 
early  cut  tobacco  had  started.   Produc- 
tion of  all  types  of  tobacco  in  Kentucky 
was  estimated  to  have  increased  about 
5%  during  the  month.   The  unusually 
favorable  season  for  hay  permitted  a 
considerable  acreage  of  red  clover  to 
be  left  for  seed,  and  the  red  clover 
seed  yield  was  very  good. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  State  Climatologist  at  Louisville 
reported  there  were  few  severe  storms 
during  the  month.   Some  minor  damage 
resulted  from  wind,  rain,  hail,  and 
lightning  in  association  with  infrequent 
thunderstorms.   The  total  damage  to 
crops  and  property  was  estimated  to  be 
about  $25,000. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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Data  tor  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 
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1.17 

30 
24+ 
23 
29 

30 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

t 

4 

2 

2 
2 

4 
1 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 

AM 
AM 

83.7 
87.5 
85.8 

87. J 
86.8 

56.3 
56.0 
57.5 
59.9 
57.9 

70.0 
71.8 
71.7 
73.6 
72.4 

.5 
1.9 
2.9 

3.0 
1.4 

95 
95 
95 
95 
95 

10 
21 
9 
10+ 
10 

45 
48 
45 
51 
48 

12+ 
17 
12 
13 
12  + 

13 
0 
3 
0 
5 

8 
14 
11 
15 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.77 
2.64 
2.27 

1.84 
1.95 

•  80 
,03 

-  ,75 

-  1.04 

-  .90 

1.30 

1.62 

1.00 

.95 

.96 

30 
30 
29 
24 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
4 
4 
5 

3 
2 
2 

1 
1 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

AM 

84.0 
86. 2M 
88.0 

58.4 
59.1 

71.2 

M 
73.6 

2.3 

94 
96 

9 
21 

46 
50 

12 
2 

4 

0 

7 
10 
13 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.87 
2.43 
3.14 

.28 

.10 

1.11 

.85 

2.20 

22 

24 
30 

,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 

4 
4 
4 

2 
3 

1 

DIVISION 

71.6 

2.74 

,0 

STATE 

1 1 

72.6 

2.4 

3.21 

.30 

T 
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ICEN7UCKY 

Table  3 

SEPTEMBER  1955 

3 

Day  oi  month 

Station 

o 

H 

1    Z   3 

4  1  5    6 

7  1  8  1  9 

10   11 

12 

13   14   15 

16   17   18 

19   20   21 

22 

23   24 

25   26   27 

28 

29   30 

31 

AOOISON  0AM  45 

*.ot 

•  30 

.35 

T    1 

20 

.25 

1^98 

ADOLPHUS  1  N 

2i30 

.20 

70 

•  16 

.03 

1^30 

ALBANY 

5i2T 

.11 

.16 

41 

.59 

4^00 

ALLEN 

li«0 

•  30 

SO 

.10 

.30   .10 

ANCHORAGE 

3>«5 

.35   .02 

.03 

.40 

1.31 

17 

(03 

1.64 

ASHCAMP 

li2e 

.10 

.17 

50 

.05 

.46 

ASHLAND  DAH  20 

3.19 

.05 

.41 

.06  1 

02 

.06 

.15 

1.44 

BARBOURVILLE 

1>33 

7 

•  11 

7 

51 

.12 

.01   .58 

BARDSTOMN  S  J  PREP  SCH 

3,30 

.13 

.02 

.72 

.36 

47 

(14 

7    1.47 

BAXTER 

2t01 

.30   T 

T 

20 

.50 

.01 

1.00 

8EAVER  DAM 

3>«« 

•  2U 

.18  1 

27 

.22 

.19 

1.40 

BENHAM 

2iTl 

.02 

•  03 

65 

.67 

.05  1.29 

BEHEA  COLLEGE 

2,t2 

.04 

•  76 

32 

7 

1.50 

BEREA  WATER  WORKS 

2,>5 

•  04 

•  46 

•  45 

50 

.05 

1.35 

BOWLING  GREEN 

1*83 

35 

.03 

1.45 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

2i39 

49 

.01 

.05 

1.84 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

2,0'. 

7 

•  07 

41 

.03 

.14  1.39 

BRENT  0AM  36 

3 173 

1.08 

1^19 

(14 

33 

7 

.07 

.92 

BROWNSVILLE  LOCK  d 

SiOO 

75 

4.25 

BUHDINE  2  NE 

1>«5 

.75 

.20 

.50 

BUftKESVlLLE 

7.60 

T 

.11 

.09 

(05 

67 

.68 

7 

T    6.00 

CA0I2  LOCK  E 

5*36 

.05 

T 

•  40 

(02  1 

44 

.40 

3.05 

CAMPBEU.SVILLE 

3tOB 

T 

•  16 

7 

7 

88 

.04 

.58  1.42 

CARROLLTON  LOCK  I 

».ll 

.68 

•  40 

(90 

27 

.08 

1.78 

CLAY  CITY  2  N 

2.88 

•  29 

(38 

31 

•  14 

1.76 

CLERMONT  1  SSe 

«>30 

•  13 

•  81 

(40 

53 

.32 

•04  2.07 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1|67 

•  18 

(30 

16 

.07 

.96 

COLUMBIA 

^•38 

.10 

7 

.10 

.08  4.30 

COVINGTON  WB  AIRPORT    R 

3*07 

.58   .12 

T    1.22 

•  24 

(46 

T 

.09 

1.20   .06 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.92 

.33 

.17 

(73 

.09 

2.60 

CYNTHIANA 

4>>6 

.11 

7 

.45 

(40 

46 

.06 

3.16 

CYNTHIANA  2 

«.00 

.16 

(50 

•  40 

45 

.09 

2.40 

DANVILLE 

3t99 

.56 

(02 

42 

.01 

.48 

2.48 

DELPHIA  1  E 

2.10 

1 

05 

.25 

.60 

OEMA 

1.73 

.30 

.21 

73 

.49 

DEWEY  DAM 

1.36 

.51 

•  12 

68 

(18 

.07 

7 

DIX  DAM 

3.41 

7 

•  48 

(03 

40 

.19 

2.26 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

3.82 

.20 

•  06 

(06  1 

15 

.10 

2.25 

DUNMOR 

1.39 

62 

•  16 

.61 

DUNNVILLE 

3.60 

60 

3.00 

EDOVVILLE  LOCK  F 

3.27 

.26 

.05 

(04 

91 

.24 

1.87 

EDMONTON 

9.91 

(58 

50 

(20 

4.23 

ELKMORN  CITY 

RECORD  MISSING 

FALMOUTH 

3.28 

7 

.28 

.03 

1.43 

1(46 

13 

.06 

1.89 

FARMERS 

3.12 

1.37 

(06 

45 

.04 

1.20 

FLEMINGS8URG 

3.33 

•  82 

(16 

46 

.04 

1.85 

FORD  LOCK  10 

3.10 

7 

.69 

(43 

26 

7 

.15 

1.57 

FORDS  FERRY  0AM  50 

1.40 

.35 

.02 

•  25 

35 

•  14 

.29 

FRANKFORT  LOCK  4 

4.39 

1.64 

.02 

.35 

(37 

62 

•  13 

1.26 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

2.78 

81 

1.97 

FRENCHBURG 

2.30 

7 

.20 

(70 

32 

•  04 

1.04 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3.31 

.0'- 

•  95 

(12 

46 

•  11 

1.63 

GEST  LOCK  3 

3.74 

.5t. 

T 

.14 

1.20 

23 

1.67 

GLASGOW 

2.79 

42 

•  02 

2.35 

GLASGOW  WKAY 

3.40 

T 

42 

•  02 

.77  2.19 

GLENDALE 

2.10 

.08 

■  09 

37 

•  22 

1.34 

GOLDEN  POND  8  N 

6.42 

.50 

.15 

.52 

60 

■  21 

.01 

.03  4.40 

GRANT  DAM  38 

3.86 

.44 

1.11 

.35 

48 

.08 

1.40 

GRAYSON 

3.99 

T 

.03 

T 

.01 

.90 

1 

15 

7 

.01 

1.49 

GREENSBURG 

4.43 

T 

.05 

(15 

.22 

83 

.03 

3.15 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

4.42 

.10 

(14 

.23 

46 

3.49 

GREENUP  DAM  30 

3.06 

.21 

1(16 

55 

.01 

T 

1.13 

GREENVILLE  2  W 

1.80 

.15 

.19 

92 

.09 

.45 

HARTFORO  6  NW 

3. SO 

T 

■  38 

(02 

49 

.04 

2.57 

HAZARD  WATER  WORKS 

1.79 

T 

.03 

7 

(17 

.08 

60 

■  20 

.07 

.64 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

1.99 

T 

(10 

.19 

70 

■  05 

7 

.95 

HENDERSON  4  SW 

2.87 

T     .16 

.01 

(10 

1.24 

r 

.17 

1.19 

HICKMAN  1  E 

3.04 

.10 

.17  1 

00 

(02  1(75 

HICKSVILLE 

3.42 

68 

.14 

2.60 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3.91 

T 

(02 

7 

(35 

.24 

34 

7 

.84 

7    2.12 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

1.64 

.11 

.08 

70 

■  25 

.70 

H0I>K1NSVILLE 

3.35 

•  21 

.08 

66 

.25 

2.35 

HYOEN 

2.20 

•  41 

7 

7 

92 

.87 

INEZ 

2.42 

.02 

.35   .62 

1(08 

.35 

IRVINGTON 

3.36 

.06   .39 

(34 

.22 

33 

.10 

.07 

1.85 

JACKSON 

1.76 

7 

.38 

92 

(46 

JEREMIAH 

2.03 

.14 

.16 

1 

03 

(70 

KEENE  2  N 

2.84 

.03 

.87 

7 

49 

T 

.09 

1.36 

KENTUCKY  DAM 

4.25 

.12 

(11 

.07 

7 

48 

7 

.18 

3.29 

LANCASTER 

2.87 

.43 

37 

.01 

.39 

1.67 

LAURA 

2.32 

.15 

.83 

65 

.24 

(25 

LEITCMFIELO 

3.66 

.07 

.01 

7 

55 

.05 

2(98 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

2.43 

.07   T 

(34 

.40 

(11 

24 

.07 

(99   (21 

LIBERTY 

3.48 

.03 

.08 

90 

2(47 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

3.08 

(90 

(05 

4.* 

.21 

1(48 

LOCKPORT  LOCK  2 

3.83 

.50 

(33 

1(31 

20 

7 

.05 

1.44 

LONDON  CAA  AP 

4.39 

.36 

.10 

T 

.83 

(04 

63 

1.28  1.15 

LOUISA  2 

2.12 

.04 

7 

.40 

71 

T 

.06 

.91 

LOUISVILLE 

3.77 

T 

.30 

1(02 

20 

.05 

2.20 

LOUISVIU-E  WB  AP         R 

4.47 

7     .01 

7 

1.26 

(73 

03 

.04 

2.33   .07 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4.13 

T     .02 

•  62 

1(33 

20 

.25 

1.71 

LOVELACEVILLE 

2.47 

.31 

.96 

.46 

.74 

HADISONVILLE  1  5E 

2.84 

.67 

(37 

•  12 

73 

.05 

.90 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

4.95 

7 

75 

.03 

.22  3.95 

MANCHESTER  4  SE 

2.02 

.15 

(03 

34 

(33 

1.17 

MAYFIELO  SUBSTA 

3.89 

.12 

64 

.10 

3.03 

MAYFIELO  2  S 

3.25 

.13 

.60 

08 

■  04 

2.40 

MAYSVILLE  0AM  33 

3.77 

1(29 

.81 

37 

7 

1.30 

MC  KEE 

2.72 

.82 

(29 

.51 

1.10 

HIDOLESBORO 

2.64 

(05 

7 

09 

.88 

7 

1.62 

MIDWAY 

3.05 

•  04 

.04 

(69 

.28 

40 

.07 

1.53 

MILLERSTOWN 

4.12 

55 

3.57 

MONT  I CELLO 

3.76 

•  20 

.10 

•  02 

27 

(32 

2.85 

MOUNT  STERLING 

2.27 

.06 

(50 

T 

39 

■  OS 

1.00   .22 

MUNFORDVILLE 

5.29 

•  05 

(08 

1 

15 

.06 

3.93 

MURRAY 

3.53 

7 

.03 

.76 

66 

7    2.08 

OCNEY 

1(66 

•  39 

(01 

.20 

70 

.06 

.30 

ONEONTA  0AM  35 

4.14 

•  26 

2.46 

.25 

14 

.06 

.97 

OWENSBORO  2  W 

3.82 

•  30 

.63 

.10 

90 

.10 

1.79 

OWENSBORO  DAM  4« 

3.90 

•  52 

7 

.60 

.09 

82 

.07 

1.80 

PADUCAH  CAA  AIJ»PORT 

3.17 

.33   (04 

7 

.71 

■  69 

1.30   .10 

PAOUCAH 

3.75 

(37 

1.23 

■  68 

1.47 

PAINTSVILLE 

3.40 

1.95 

.44 

85 

(16 

7 

7 

PIKEVILLE 

1.84 

.07 

.02 

7 

(25 

.12 

95 

T 

.43 

PINEVILLE 

1.72 

.06 

T 

10 

(39 

7 

1.15 

PRINCETON 

2.10 

.19   .20 

.23 

34 

■  28 

.05 

.81 

RAVENNA  LOCK  12 

1.75 

.06 

(50 

.25 

.94 

RICHMOND 

1.96 

7 

7 

7 

•  42 

•  17 

24 

7 

.17 

.96 

ROCHESTER  LOCK  > 

1.10 

53 

•  05 

.52 

RUMSEY  LOCK  2 

1.66 

.36 

•  05 

7 

56 

•  03 

.86 
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Table  3-Continued 


Station 

■o 

Day  oi  month 

=2 

1  1  2    3 

4  1  5    6 

7    8  1  9 

10   11 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19   20   21 

22 

23  1  24 

25   26   27 

28 

29  1  30 

31 

RUSSELLVILLE 

l.li 

.93 

.23 

.25  1.74 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

3<03 

T 

.95 

.18 

1.90 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

2.38 

.02   .10 

.02 

.03 

.07   .40 

.31 

1.43 

SALVISA  LOCK  6 

3.73 

T 

T 

1.32 

■16   .35 

.22 

1.68 

SALVERSVILLE  2  SE 

1.77 

.02 

■  95 

.78 

.02 

SCOTTSVILLE 

2.36 

■  01 

.01   .92 

.08  1.34 

SEBREE 

1.97 

.15 

T 

.as  .41 

.14 

•  39 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2.17 

.44 

.10   .37 

.03 

.32 

•  91 

SHELBYVILLE  2  W 

3.57 

.46 

.02 

.46 

.64   .37 

1^62 

SHEPHERDSVILLE 

5.«1 

.06   .16 

.01 

.65 

.95   .59 

.49 

2.50 

SOMERSET  1  N 

2.B4 

.08 

.41 

.16  2.19 

SPRINGFIELD 

2.S2 

.17 

.35 

.30 

2.00 

STEARNS 

3.47 

.05 

.31 

.06 

.13 

.70 

2.22 

SUMMER  SHADE 

4.49 

.07 

.10 

1.02 

.70  2.60 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

4.39 

.22 

.03  1.01 

.03 

.05 

3.05 

TAYLORSVILLE 

5.16 

.96 

1.05 

.30   .73 

.12 

2.00 

TOMPKINSVILLE  2 

5.23 

.04 

.80 

.69 

3.70 

TURKEV  CREEK  SCHOOL 

5.50 

.17 

.06  2.13 

.37 

2.77 

TYRONE  LOCK  5 

2.71 

T 

.37 

.62   .30 

.14 

1.28 

UNIONTOWN  DAM  49 

1.93 

.05 

T 

.30  1.07 

■  OS 

.43 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.57 

T 

T 

.57 

.10   .42 

1.48 

VANBUREN 

3.34 

T 

T 

.90 

.20 

.23 

2.01 

VANCEBURG  DAM  32 

2.87 

•  23 

1.11 

.03   .43 

1<07 

WAYNES8URG  6  E 

3.16 

.06 

.22   .65 

2*23 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.43 

T 

•  55 

.24   .85 

■  79   T 

WESTPORT 

4.19 

.25 

* 

.75 

1.45   .36 

T    T 

1^3S 

WILLIAMSBURG 

3.14 

.45 

.10 

.36 

T 

.03 

T    2.20 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

4.44 

.57 

.20 

.75 

•76   .12 

.04 

2.00 

WILLOW  LOCK  13 

1.50 

.17 

.27   .38 

.03 

.65 

WOLF  CREEK  DAM 

4.33 

.38 

.18 

.44 

3.33 

WOODBURY  LOCK  4 

1.40 

.46 

.07 

.87 

• 
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Tables 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
SEPTEMBER  19S5 

Statian 

Day  Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30   31 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

84 
54 

81 
50 

85 
56 

90 
58 

90 
56 

93 
56 

91 
51 

91   97 
58   60 

92   75   77 
67   59   42 

86   88   91 
48   60   58 

94   93   95 
57   58   58 

95 

55 

94 
56 

94 
55 

90 
65 

78 
66 

72 
58 

77 
51 

79 
57 

82 
62 

81 
66 

87   78 
52   62 

86.7 
57.0 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

79 
55 

83 
51 

85 
62 

91 
61 

90 

59 

93 
58 

93 
59 

90   96 
55   59 

92   80   76 
69   63   53 

86   86   93 
49   61   58 

95   94   91 
58   60   59 

90 
58 

89 
56 

90 
60 

83 
64 

91 
57 

76 
62 

76 
56 

73 
54 

80 
58 

83 
63 

88   80 
64   68 

86.4 
69.0 

BARBOURVILLE 

MAX 

MIN 

85 
55 

83 

48 

85 
55 

91 
63 

85 
63 

91 
60 

92 
56 

94   94 
52   60 

90   93   81 
60   61   56 

89   90   91 
50   53   52 

96   92   94 

53   52   50 

92 
54 

95 
51 

96 

64 

94 
54 

94 
60 

90 
66 

88 
60 

84 
56 

86 

58 

88 
66 

85   84 
55   63 

89.7 
67.6 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

82 

51 

81 
48 

85 
55 

90 
58 

90 
55 

92 

54 

91 
52 

93   96 
57   62 

92   77   76 
69   60   43 

88   89   91 
41   62   57 

95   95   91 
56   61   58 

94 
55 

94 

54 

95 
63 

93 
66 

83 
56 

76 
63 

78 
53 

83 

50 

85 
63 

80 
60 

89   77 
51   52 

87.4 
57.2 

BAXTER 

MAX 

MIN 

84 
56 

77 
52 

79 
52 

88 
58 

89 
62 

86 
57 

84 
59 

88   89 
52   52 

88   67   88 
60   56   58 

78   34   85 
52   51   51 

67   92   89 
51   52   51 

89 
51 

88 
51 

89 
51 

91 
60 

89 
60 

89 
59 

72 
65 

76 
56 

79 
55 

76 
59 

80   81 
56   59 

84.7 
S6.6 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

81 
52 

80 

51 

83 

50 

87 
57 

88 

55 

92 

53 

91 
54 

93   96 
60   61 

90   80   76 
71   52   49 

86   88   89 
42   52   59 

92   92   92 

56   60   55 

92 

54 

96 
55 

96 
65 

95 
69 

85 
69 

79 
65 

77 
55 

82 

60 

83 

64 

88 
66 

88   77 
60   66 

87.1 
68.2 

BENHAM 

MAX 

MIN 

84 
51 

76 

52 

76 
55 

86 
55 

90 
61 

86 

52 

91 
54 

87   91 
50   57 

92   90   87 
65   62   59 

79   85   85 
51   53   50 

88   90   89 

50   53   54 

92 

51 

88 
49 

91 
54 

93 
62 

92 

60 

91 
54 

71 
63 

75 
54 

81 
55 

80 
56 

82   84 
52   54 

85.8 
56.2 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

82 
53 

81 
52 

87 
57 

92 
62 

93 

61 

93 
58 

97 
57 

92   79   79 
70   64   47 

88   90   88 
46   65   61 

96   95   92 
58   60   56 

94 
56 

94 
60 

97 
56 

92 
66 

92 
66 

73 
60 

79 

53 

62 
58 

83 
65 

84 
66 

87   77 
54   62 

87.8 
69.4 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 

MIN 

83 
54 

81 
53 

87 
53 

91 
59 

92 

59 

93 
53 

93 
57 

94   96 
62   62 

90   80   77 
68   62   51 

69   69   89 
49   63   59 

93   94   92 
59   60   57 

95 
58 

97 
57 

95 

65 

95 

69 

87 
70 

78 
62 

80 
59 

82 

50 

85 
64 

85 
60 

88   80 
69   66 

88.4 
69.6 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

82 

55 

80 

51 

85 
52 

89 
59 

91 
58 

91 
54 

90 
56 

94   94 
59   63 

90   86   78 
65   62   47 

88   88   90 
47   62   57 

95   94   92 

56   57   55 

94 
56 

95 

55 

91 

64 

93 

70 

87 
68 

79 
67 

79 

57 

79 

58 

82 
62 

65 
64 

79   78 
53   64 

87.3 

58.4 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

80 
52 

77 
49 

83 
53 

90 
59 

89 
54 

92 
56 

87 
50 

86   95 
56   56 

90   75   71 
65   63   43 

82   87   90 
41   58   50 

90   93   92 
57   59   54 

93 

55 

88 
55 

92 
66 

90 
66 

79 
65 

73 
63 

73 
52 

73 
56 

80 

60 

79 
61 

85   80 
51   64 

84.5 
66.8 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

83 
49 

80 

45 

87 
47 

91 
56 

91 
53 

94 
52 

91 
49 

94   98 
51   59 

95   85   76 
68   60   40 

88   91   91 
38   58   55 

95   95   95 
53   56   51 

96 
53 

95 
53 

98 

64 

94 
65 

85 
65 

77 
64 

78 

51 

82 
52 

86 
58 

84 
58 

90   79 
49   52 

88.8 
64.6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
50 

78 

49 

82 

58 

88 
62 

69 

57 

89 

57 

86 
56 

83   94 
53   61 

89   70   73 
63   54   44 

83   86   90 
45   64   63 

92   93   92 

61   67   53 

93 

53 

85 
63 

92 

53 

78 
65 

72 
65 

73 
58 

74 
49 

71 
55 

76 

59 

78 
61 

84   76 
57   56 

82.9 
58.0 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

82 
50 

81 
53 

79 
51 

87 
65 

92 
62 

90 
52 

94 
56 

92   90 

53   54 

97   94   77 
58   57   39 

77   86   89 
37   55   53 

92   95   95 
51   54   51 

94 
51 

93 
50 

91 
52 

93 
63 

85 
62 

85 
53 

76 
50 

78 
64 

76 
57 

82 
52 

83   68 
45   61 

87.1 
64.0 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

83 
53 

82 
49 

82 

49 

86 
56 

91 
60 

91 
57 

92 
56 

91   93 
57   60 

95   91   77 
60   64   48 

78   88   89 
48   51   60 

92   96   95 
59   51   60 

93 
60 

94 
62 

96 
65 

94 
65 

92 

55 

88 
65 

76 

54 

79 
56 

82 
56 

S3 
52 

84   86 
63   61 

87.9 
57.8 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

85 
54 

82 

49 

80 
49 

90 
61 

93 

60 

85 
54 

92 
56 

90   90 
52   52 

95   95   95 
56   58   57 

60   89   86 
47   48   53 

92   95   95 
52   52   52 

95 
52 

91 

51 

92 
52 

95 

61 

80 
54 

91 
65 

75 
63 

79 
56 

81 
55 

83 
51 

87   87 
52   64 

88.2 
56.3 

DIX  0AM 

MAX 
MIN 

81 
55 

79 
51 

86 
55 

90 
60 

89 
60 

91 
57 

69 
57 

91   95 
56   64 

92   89   77 
68   62   46 

89   90.   91 
48   62   58 

95   94   92 
58   60   58 

94 
59 

93 
58 

93 
66 

93 
65 

88 

54 

80 
63 

78 
54 

80 

55 

85 
53 

82 
61 

89   80 
53   61 

87.6 
58.5 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

79 
51 

80 
46 

85 
55 

90 
61 

90 
55 

93 
55 

91 
51 

88   96 

54   57 

92   78   75 
66   61   41 

85   88   92 

42   57   57 

93   93   93 
59   56   54 

94 
55 

91 
55 

92 

60 

86 
65 

78 
65 

74 
64 

76 
51 

77 
56 

82 
57 

83 
58 

87   80 
60   63 

86.1 
55.9 

FARMERS 

MAX 
MIN 

81 
51 

79 
45 

85 
54 

92 
58 

89 
54 

93 
61 

90 

51 

88   95 
53   57 

92   88   78 
62   58   45 

85   86   91 
42   55   54 

93   92   90 
63   53   52 

91 
53 

89 
49 

92 
53 

ao 

65 

88 
54 

79 
67 

77 
51 

75 
54 

83 
59 

82 
60 

87   63 
47   62 

86.4 
54.7 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

82 
59 

81 
58 

83 
55 

88 
59 

90 
58 

95 
60 

94 
61 

96   99 
65   64 

94   80   76 
71   65   52 

86   90   91 
49   61   63 

95   93   93 
61   61   60 

93 
50 

95 
63 

95 
54 

96 
70 

84 
59 

75 
57 

72 

57 

82 
61 

84 
57 

82 
52 

90   82 
64   67 

87.8 
61.8 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

84 
52 

81 
50 

80 
49 

81 
50 

91 

57 

90 
56 

93 
54 

90   90 
54   59 

96   93   77 
60   61   47 

77   85   86 
45   45   59 

91   93   93 
58   57   56 

91 
56 

95 

55 

93 

56 

91 
65 

91 
55 

82 
66 

74 
54 

76 

54 

77 
68 

82 
51 

84   86 
52   52 

85.6 
55.5 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

82 
54 

79 
52 

63 
52 

89 
58 

89 
57 

91 
53 

92 
54 

94   95 
60   64 

93   85   78 
70   63   51 

87   86   88 
49   64   59 

93   93   91 
55   56   54 

94 
55 

94 
53 

95 
63 

94 
66 

67 
66 

77 
55 

78 
57 

82 
59 

84 
53 

86 
63 

88   79 
66   63 

87.6 
58.6 

GOLDEN  POND  B    N 

MAX 
MIN 

83 
53 

83 
51 

86 
47 

90 
53 

90 
53 

94 
53 

97 
57 

98   98 
58   60 

97   87   76 
64   63   51 

87   90   91 
40   50   59 

95   93   94 
55   56   54 

94 
54 

95 

55 

96 
58 

95 
66 

91 
70 

79 
57 

77 
57 

85 
60 

85 
60 

84 
62 

89   80 
59   65 

89.3 
67.7 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

80 
54 

79 

47 

87 
60 

91 
59 

90 

57 

91 
54 

87 
59 

84   95 
52   55 

90   80   75 
61   56   49 

84   84   91 

42   55   55 

92   92   90 
54   55   54 

69 

54 

88 
52 

90 
58 

81 

57 

88 
65 

74 
52 

77 
52 

71 
62 

81 
55 

61 

60 

85   75 
49   62 

84.8 
54.9 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

83 

54 

81 
48 

81 
50 

87 
56 

90 
56 

91 

54 

90 
55 

93   95 
55   61 

96   92   83 
65   64   49 

80   90   88 
44   48   56 

92   95   95 
55   55   52 

93 
55 

95 
52 

96 

55 

95 
69 

93 
65 

88 
66 

80 
54 

80 
55 

81 
60 

85 
54 

88   90 
56   58 

86.9 
56.3 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

81 
53 

80 
50 

83 
46 

88 
53 

89 
55 

93 
53 

92 
55 

96   97 
61   60 

92   79   75 
71   62   46 

88   89   90 
42   64   62 

94   94   94 
55   57   54 

94 
53. 

95 
55 

95 
56 

95 
68 

87 
67 

79 
65 

78 
55 

83 
57 

83 
54 

82 

60 

88   80 
55   65 

67.8 
57.7 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

81 
52 

79 
47 

87 
55 

92 
59 

87 
60 

91 
55 

66 
55 

89   96 
53   57 

93   90   80 
61   57   52 

87   89   90 
45   56   53 

94   92   90 
53   52   51 

91 
54 

93 

51 

92 
60 

86 
65 

91 
55 

78 
66 

60 
55 

81 
55 

63 
61 

69 
56 

86   84 
49   64 

87.7 
66.2 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

86 
55 

83 
52 

85 

50 

91 
53 

93 

54 

97 
59 

94 
55 

97   99 
62   65 

94   78   78 
71   64   44 

88   90   92 
41   60   64 

92   94   96 
61   63   56 

96 

57 

96 

64 

97 
65 

94 
56 

82 
58 

77 
63 

77 
53 

87 

69 

83 
56 

82 
58 

90   65 
6u   65 

69.1 
59.5 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

86 
51 

84 
49 

86 
44 

87 
48 

90 
51 

92 

49 

95 

54 

97   97 
56   56 

99   94   80 
62   60   44 

81   90   91 
36   49   60 

92   95   92 
52   60   55 

94 
55 

96 

58 

98 

69 

99 
65 

98 

71 

77 
57 

82 
55 

80 
57 

82 

57 

67 
60 

90   92 
66   68 

90.1 
56.1 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

83 

78 
49 

76 
53 

89 
69 

90 
61 

84 
56 

90 
54 

90   91 
50   56 

94   91   60 
59   53   54 

60   86   39 
46   52   51 

90   94   92 
51   49   49 

89 
50 

90 
48 

91 
54 

94 
63 

65 
61 

93 
53 

75 
52 

80 
54 

82 
56 

83 
60 

84   66 
47   51 

86.6 
54.2 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

85 
55 

86 

55 

82 
54 

86 
57 

92 
56 

90 
56 

95 
58 

98   99 
60   61 

98   92   82 
65   64   51 

78   89   89 
50   56   58 

91   93   93 
59   50   59 

94 
59 

95  100 
57   52 

99 
56 

98 
59 

81 
65 

80 

58 

80 
58 

86 

61 

86 
62 

84   89 
61   55 

69.6 
69.3 

INEZ 

MAX 
MIN 

78 
52 

78 
50 

90 
60 

93 

57 

87 
54 

92 

54 

93 
54 

90   96 
50   54 

95   92   73 
55   52   48 

89   90   93 
45   52   50 

94   96   92 

51   50   51 

90 
50 

92 

48 

96 

58 

76 
64 

82 
62 

80 
56 

84 
50 

89 
62 

85 

60 

83 
58 

84   86 
58   58 

88.0 
54.6 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

82 
55 

80 
52 

85 
53 

90 
59 

94 
56 

94 
56 

94 
53 

92   94 
61   64 

91   80   75 
71   63   45 

67   67   92 
46   54   65 

94   95   96 
58   62   57 

98 
57 

97 

58 

99 

65 

94 
68 

80 
68 

75 
65 

79 
53 

78 
59 

61 
65 

84 
62 

66   77 
54   55 

87.7 
59.3 

LEITCHFIELO 

MAX 
MIN 

83 
55 

83 
53 

88 
54 

92 
62 

92 

59 

94 
53 

95 

58 

95   98 
62   64 

92   79   79 
69   64   49 

90   91   93 
48   64   61 

95   96   95 

60   60   59 

97 
59 

97 
62 

99 
66 

96 

59 

64 

70 

80 
61 

79 
55 

83 
60 

85 
54 

86 
63 

89   77 
67   65 

89.4 
60.2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
56 

78 
52 

85 
57 

90 
60 

89 
62 

91 
62 

88 
58 

86   94 
57   67 

69   76   75 
66   56   46 

66   87   89 
49   64   63 

92   91   90 
52   64   66 

92 

63 

91 
61 

90 
67 

87 
67 

84 
66 

74 
57 

77 
53 

77 
56 

82 
64 

82 
60 

86   75 
56   56 

66.2 
59.9 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
52 

80 
54 

88 
55 

90 
58 

85 
60 

91 
56 

90 
55 

91   94 
60   62 

89   80   78 
63   61   56 

86   87   88 
53   56   54 

92   92   87  ! 
55   53   55 

90 
55 

92 
52 

93 
61 

90 
67 

92 
52 

74 
54 

76 
59 

60 
55 

79 
51 

84 
55 

63   74 
52   51 

85.9 
57.4 

LOJISVILLE 

MAX 
MIN 

83 
63 

82 

56 

86 
59 

92 
67 

93 
63 

95 
63 

92 
63 

93   98 
62   67 

93   64   77 
75   66   51 

66   89   93 
52   57   66 

95   96   95 
65   65   69 

96 
65 

95 
67 

96 
71 

93 
69 

82 
68 

74 
65 

76 
59 

80 
59 

83 
64 

84 
63 

90   61 
58   64 

88.5 
63.6 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

81 

57 

81 
54 

85 
57 

91 
63 

91 
60 

93 
60 

90 
57 

94   96 
59   64 

91   75   75 
67   57   47 

86   87   91' 
48   67   64 

95   96   94 
62   62   59 

94 
61 

93 
62 

96 
67 

91 
68 

76 
67 

72 
59 

75 
53 

81 
59 

63 
64 

83 
50 

89   78 
56   59 

65.8 
60.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

83 
55 

82 
53 

84 
50 

89 
53 

90 
53 

94 

53  ' 

96 
56 

95   96  1 
63   60 

93   88   76 
65   64   49 

89   90   90 
43   56   60, 

i 

94   91   94 
57   56   56 

93 
56 

95 
57 

95 

70, 

94 
67 

87 
70 

79 
65 

76 
57 

86 
61 

86 
63 

84 
53 

90   64 
63   57 

88.6 
58.7 
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KENTUCKY 
SEPTEMBER  1965 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

is 

< 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

86 
55 

82 
52 

84 
49 

89 

55 

91 
55 

93 
54 

93 
56 

96 
59 

97 
60 

91 
69 

76 
65 

76 
48 

87 
42 

88 
61 

89 
65 

91 
56 

92 
59 

94 
55 

94 
57 

94 
61 

96 

68 

94 
67 

84 
69 

78 
67 

77 
55 

63 
59 

82 
65 

83 
61 

88 
57 

86      1  87 i6 
66      1  58.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

33 
52 

31 
47 

87 
48 

90 
57 

90 
56 

92 
52 

95 
54 

96 

59 

96 
64 

92 
65 

85 
62 

79 
48 

88 
44 

90 
64 

91 
61 

95 
55 

95 
56 

93 

54 

95 
55 

96 
54 

97  1  95 
63   67 

87 
70 

78 
67 

81 
56 

81 
58 

85 
56 

86 
63 

89 
58 

76      ;  68.9 
64      ]  57.6 

MANCHESTER  <.  SE 

MAX 
MIN 

Bl 
52 

80 
46 

88 
52 

91 

57 

85 

61 

91 
55 

90 
53 

93 

48 

94 
54 

92 
56 

82 

55 

80 
52 

87 
46 

89 

50 

90 
49 

95 
49 

93 

46 

90 
46 

92 
49 

95 

46 

95 

53 

96 
61 

95 

60 

85 
65 

80 
61 

83 

51 

82 

55 

65 
63 

86 
48 

79 
60 

88.1 
53.3 

MAYFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

81 
55 

82 
55 

83 
54 

90 
55 

91 
57 

95 

55 

98 
64 

98 
62 

97 
66 

93 

70 

83 
63 

77 
48 

90 
46 

91 
60 

91 
62 

94 
58 

92 

63 

93 
59 

95 
59 

98 
63 

98 

71 

96 
68 

88 
68 

80 
65 

56 

86 

58 

87 
64 

65 
63 

92 
65 

84 
65 

69.5 
60.6 

MAVSVILLE  0AM  33 

MAX 
MIN 

81 
52 

78 
50 

78 
52 

84 
54 

87 
59 

87 
58 

90 
56 

84 
56 

83 
56 

95 
58 

90 
62 

74 
45 

75 
45 

84 
56 

88 
57 

91 
58 

91 
58 

93 
58 

91 
57 

93 

58 

81 
59 

65 
59 

81 
65 

81 
65 

71 
58 

76 
54 

70 
56 

82 
61 

81 
63 

86 
53 

63.7 
56.3 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

83 
5* 

83 
49 

89 
55 

91 
57 

86 
62 

91 
56 

90 
54 

93 
51 

92 

59 

90 
58 

86 
60 

81 
57 

87 
50 

89 
53 

89 
49 

93 
52 

92 

48 

90 
49 

90 

51 

93 
49 

95 
52 

93 
62 

92 

58 

87 
67 

80 
65 

81 
56 

76 
61 

79 
66 

83 
58 

78 
63 

87.5 
56.0 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

82 
54 

80 
50 

85 

55 

91 
61 

89 
59 

93 

59 

87 

58 

89 
53 

96 
60 

91 
67 

75 
62 

78 
45 

85 
48 

87 
62 

91 
58 

95 

58 

93 
60 

93 
58 

92 

58 

90 

57 

93 
62 

77 
63 

67 
62 

75 
62 

77 
52 

76 

53 

62 
60 

83 
59 

85 
51 

76 
60 

85.6 
57.5 

MURRAY 

MAX 
MIN 

84 
54 

83 
51 

87 
48 

92 

54 

91 
54 

86 

54 

101 
57 

100 
59 

100 
60 

96 
69 

87 
66 

79 

51 

91 
41 

91 

63 

91 
62 

92 

55 

93 
60 

93 

55 

95 
56 

100 
55 

101 

71 

98 
66 

91 
71 

81 
67 

78 
60 

88 
61 

86 
65 

86 
64 

91 
64 

83 
66 

90.6 
59.3 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

85 
54 

83 

54 

85 

54 

89 
54 

92 

54 

93 
56 

93 
54 

93 
64 

96 
62 

91 

68 

76 
68 

78 
49 

86 
48 

88 
61 

89 
61 

91 
58 

92 

59 

94 

57 

94 
56 

93 
59 

96 
65 

92 

67 

83 
69 

76 
65 

73 
51 

83 
58 

63 
65 

83 

58 

68 
55 

80 
65 

87.2 
58.9 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
59 

82 

54 

82 
52 

88 

55 

90 

57 

94 
58 

97 
60 

96 
65 

96 
68 

92 
67 

79 
57 

76 
47 

87 
46 

88 
64 

88 
66 

93 

61 

92 

61 

92 
60 

94 
61 

95 
64 

96 
72 

93 
70 

77 
71 

78 
64 

74 
58 

84 
60 

83 
6« 

65 
64 

89 
65 

78 
62 

67.3 
61.1 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

85 
49 

83 
52 

83 
50 

84 
54 

88 

54 

95 
55 

95 

59 

98 
65 

93 
72 

90 
70 

85 
65 

77 

50 

86 
42 

91 
59 

91 
63 

95 
58 

92 
58 

95 
58 

94 
58 

96 

60 

95 

69 

92 
68 

88 
69 

80 
64 

77 
59 

83 

61 

84 
64 

64 
64 

92 
65 

86 
67 

66.6 
60.0 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

78 
58 

77 
56 

89 
58 

90 
62 

87 
65 

93 
60 

90 
59 

92 

55 

91 
62 

95 
63 

80 
66 

81 
64 

85 
51 

89 
59 

93 

56 

95 
56 

92 
56 

90 
56 

93 
54 

93 
52 

95 
62 

82 
67 

94 
65 

74 
66 

81 
66 

82 

57 

84 
61 

86 
67 

90 
52 

79 
63 

67.3 
59.9 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

87 

51 

85 
54 

SB 

49 

92 
52 

95 
53 

96 

51 

96 

55 

100 
60 

100 
58 

93 
62 

79 
65 

80 
51 

90 
42 

90 
59 

92 
56 

95 

55 

93 
56 

97 
54 

98 
54 

98 
54 

99 
69 

96 
69 

90 
70 

87 
67 

81 
56 

65 
68 

86 
65 

86 
63 

88 
66 

78 
66 

90.6 
68.3 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

80 
55 

81 
49 

81 
58 

87 
59 

90 
58 

89 
56 

91 
54 

90 
57 

91 
60 

95 
69 

90 
63 

75 
48 

78 
48 

86 
58 

90 
57 

91 
56 

94 
56 

93 

55 

91 
55 

93 

58 

92 
66 

93 
66 

90 
64 

88 
67 

75 
64 

76 
55 

61 
59 

82 
63 

83 
50 

85 
63 

66.8 
67.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

84 
54 

82 

49 

86 

48 

91 
52 

92 

55 

93 
52 

95 
54 

98 
59 

98 
62 

92 
70 

82 
61 

80 
49 

89 
42 

89 
63 

92 

57 

93 

54 

93 
60 

94 
53 

95 
54 

96 
55 

97 
64 

92 
65 

91 
66 

79 
65 

79 
57 

84 

59 

63 
63 

84 
61 

69 
59 

79 
66 

89.0 
57.6 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 

MIN 

83 

55 

79 
53 

78 

54 

83 

57 

89 
55 

90 

54 

92 

53 

89 

60 

92 

61 

95 

57 

90 
62 

76 

48 

74 
47 

86 
51 

87 
56 

90 
57 

92 
57 

92 

55 

90 
56 

91 
55 

93 
55 

94 
64 

91 

68 

81 
66 

74 

54 

75 

55 

76 
57 

82 
63 

83 
54 

67 
57 

85.9 
56.6 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

84 
54 

81 
50 

87 
49 

91 

59 

92 
59 

92 

53 

93 

58 

97 
58 

96 
69 

93 
68 

83 
67 

79 
54 

89 

48 

90 
63 

91 
62 

94 
60 

94 

60 

91 
58 

94 

57 

96 

57 

95 

69 

94 
69 

69 

70 

79 

67 

79 
59 

83 
60 

SG 
63 

87 
66 

68 

60 

81 
65 

88.9 
60.4 

SHEL8YVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

82 

55 

82 

51 

86 
56 

91 
61 

90 

57 

93 

57 

90 
54 

92 

55 

96 
63 

92 

71 

74 
61 

77 
45 

85 
46 

87 
62 

90 
59 

94 
58 

94 
61 

95 
59 

95 

59 

93 

58 

93 
66 

89 
67 

79 
66 

74 
64 

77 
52 

79 
57 

81 
61 

81 
59 

67 
57 

63 
57 

86.7 
58.5 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

80 
54 

79 
52 

86 
55 

89 
54 

86 
58 

90 
54 

87 
54 

91 
60 

94 
60 

90 
64 

60 
64 

78 
51 

86 
49 

88 
60 

89 
52 

93 
52 

92 

51 

89 
52 

91 
54 

93 

51 

95 

59 

92 

67 

92 

60 

79 
65 

79 
66 

79 
56 

81 
63 

85 
6* 

86 
59 

74 
61 

86.9 
57.0 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

82 
57 

80 
52 

86 

53 

90 
59 

91 

59 

92 

55 

91 

56 

95 
63 

96 
68 

92 
68 

79 
66 

78 
47 

88 
53 

88 
63 

88 

60 

93 

56 

91 
58 

90 
54 

92 

49 

93 
53 

94 
63 

93 
69 

89 
67 

75 
63 

78 
56 

60 
60 

84 
62 

65 
61 

91 
59 

81 
64 

87.5 
69.2 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

80 
52 

76 

51 

82 

57 

88 
63 

88 
62 

91 
59 

85 
S3 

82 
55 

94 
64 

90 
68 

84 
63 

80 
46 

82 

48 

85 
59 

90 
59 

69 
58 

90 
60 

90 
59 

90 
60 

85 
55 

66 
62 

65 
64 

82 
66 

76 
65 

76 
54 

72 
56 

60 
58 

60 
62 

65 

63 

76 
62 

64.0 
5S.4 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

84 

86 

85 

88 

85 

90 

85 

86 

88 

90 

92 

94 

91 

91 

90 

90 

79 

69 

78 

75 

60 

82 

85 

65 

36.2 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

81 
55 

82 

50 

88 
56 

90 
60 

85 
64 

93 
60 

91 
57 

92 
55 

95 
63 

91 
64 

84 
65 

79 
58 

88 
53 

88 
58 

89 
55 

93 

56 

93 

58 

89 
53 

91 
53 

93 

51 

96 

60 

.  92 
66 

94 
62 

84 
68 

84 
64 

85 
68 

SO 
64 

86 
6« 

86 

66 

79 
63 

66.0 
69al 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

78 
53 

78 
50 

78 
52 

85 
56 

90 
61 

88 
60 

90 
52 

85 
53 

86 
54 

94 
64 

90 
61 

74 
43 

73 
42 

84 
50 

86 
63 

88 
63 

94 
63 

94 

61 

93 
61 

91 
63 

87 
63 

94 
63 

61 
64 

77 
62 

70 
50 

75 
63 

71 
54 

7« 
59 

60 
54 

86 
66 

84.0 
66.7 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

84 
53 

82 
50 

81 
49 

87 
56 

91 
58 

94 

54 

92 

58 

92 

59 

96 

60 

96 

62 

92 
68 

82 
57 

80 
52 

86 
54 

89 
55 

68 

58 

93 

58 

97 
49 

90 

53 

90 

51 

95 

51 

95 
53 

91 
60 

91 
61 

75 
59 

81 
59 

80 
59 

83 
64 

87 
54 

86 

56 

86.3 
56.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DKWJiy  DAH 

EVAP 

.24 

1 

.20 

.10 

.03 

.14 

.23 

.12 

.12 

.34 

.28 

.09 

.23 

.13 

.04 

.31 

.1!0 

.26 

.08 

.19 

.09 

• 

« 

.18 

.05 

.25 

.08 

.13 

.21 

.13 

B4.60 

»IHD 

7 

14 

4 

6 

3 

2 

4 

13 

4 

9 

4 

18 

9 

4 

2 

5 

5 

6 

6 

12 

17 

8 

0 

5 

1 

5 

1 

21 

5 

17 

217 

DIX  DAM 

EVAP 

.19 

.08 

.27 

.15 

.18 

.25 

.27 

.25 

.19 

.25 

.18 

.10 

.20 

.23 

.11 

.17 

.27 

.28 

.22 

.26 

.26 

.25 

.16 

.12 

.05 

.25 

.14 

.15 

.27 

.16 

5.91 

WIND 

29 

23 

33 

15 

33 

40 

43 

31 

18 

40 

27 

46 

26 

17 

36 

25 

14 

22 

23 

32 

63 

58 

30 

72 

37 

51 

27 

64 

16 

40 

1031 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.12 

.20 

.11 

.20 

.22 

.23 

.28 

.28 

.16 

.21 

.18 

.13 

.24 

.18 

.26 

.13 

.22 

.26 

.21 

.30 

.26 

.24 

.17 

.21 

.06 

.20 

.07 

.25 

.14 

. 

BS.92 

WIND 

15 

16 

31 

13 

27 

20 

11 

13 

26 

28 

20 

25 

20 

26 

13 

26 

14 

6 

22 

19 

25 

26 

IS 

27 

21 

35 

31 

45 

23 

42 

681 
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STATION  INDEX 


Stabo 


County 


AODISCrJ   DAM   ' 

AOOLPMUS     1     N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

A5HCAMP 

ASHLAND    DAM    29 

eARBOURVILLE 

3ARD5TOWN   J.S.    PBEP   SCH 

SAXTEft 

BEAVER   DAH 

BENHAH 

BENT CM 

BEBEA   COLLEGE 

BEREA   WATER   HCRK5 

BOWLING    GREEN 
BOWLING  GREEN   SUBSTA 
BOWLING   GREEN    CAfl    AP 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
6ft ENT   DAM   36 

BROWNSVILLE    LOCK   6 

BURDINE  2  NE 
auR<ESVlLLE 
CADU  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

carhollton  lock  I 

CENTRAL   CJTY 

CLERMONT    1    SSE 

CLINTON 

COLLEGE   MILL   LOCK    11 

COLUMBIA 
t  COVINGTON   WS   AIRPORT 
CUMBERLAND   FALLS    ST    PK 
CYNTHiANA 
cynth;ana  i 

DANVILLE 

OAVELLA 

DELPHIA    1    E 

OEMA 

DEWE 


0031 
00<.3 
0063 
0095 

01  S5 


0490 
0595 
0611 
0619 


DAM 


:  DAM 


DYER 

EDDYVlLLE  LOCK  F 
EDMONTON 

ELKHORN  CITV 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMlNGSeuRG 
flEMINGSBURG  Z 

FORO  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN   WATER   WORKS 

GEST   LOCK   3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKLAY 
GLEN DALE 
GOLDEN    POND    B    N 
GRANT   0AM   39 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENS8URG   HIWAy    61    BR 

GREENUP   DAM   30 
GREENVILLE    2   W 

HALEtS   MILL 

HARTFORD    6    NW 

HAZARD 

HAZARD    WATER    WORKS 

HEIDELBERG   LOCK    U 

HE«)ERSON   I,   SW 

HERNOON 

HICKMAN    1     E 

HICKSVILLE 

HIGH   BRIDGE   LOCK    7 

HINDMAN   SETTLEMENT    SCH 

HOOGENVILLE    NAT    PARK 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 
JEREMIAM 
KEENE    2    N 
KENTUCI 


DAM 


LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB   AIRPORT 
LIBERTY 


BRECKINRIDl 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

jEFFEfiSCN 

PIKE 
BOYO 

KNOX 

NELSON 

I    HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

>   WARREN 
'    WARREN 

I    WARREN 


'  CUMBERLAND 
TRIGG 
TAYLOR 

■>   CARROLL 
I  MUHLENBERG 

BULLITT 

HICKMAN 

ESTILL 

'.    AOAIR 
BOONE 

'HITLEY 
lARftlSON 


2132  ( 
2139  « 

2130  F 


:  2358 
2366 
237* 
2391 

2<.«5  I 
2669  I 
2528  I 


MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKENRIDGE 


2903 
2908 
2953 
2961 
3026 


FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 

.  SIMPSON 


MENIFEE 

SCOTT 

HENRY 


,  BARREN 
3246  BARREN 
3252'hAHDIN 
3295  TRIGG 
33 5B  BOONE 


3391 
3430 
3435 


CARTER 

GREEN 

GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 


3639   CHRISTL 
3652    OHIO 
3709 IPERRV 


3762 
3796 
3316 
3821 


LEE 

HENDERSON 
CHRISTIAN 
FULTON 

GRAVES 
JESSAMINE 

KNOTT 
LARUE 
CHRISTIAN 

ESLIE 
MARTIN 


4165  6RECK1NR10GI 
4196  BREATHITT 
4255  jLETCHER 

JESSAMINE 
LIVINGSTON 

)  GARRARD 
t  MARTIN 
.  GRAYSON 
.  FAYETTE 
.  CASEY 


37 

11 

a? 

35 

36 

47 

85 

22 

36 

87 

68 

37 

20 

85 

21 

38 

41 

85 

11 

37 

87 

07 

17 

55 

85 

40 

36 

89 

00 

37 

47 

84 

Ob 

17 

06 

35 

13 

19 

04 

84 

40 

36 

50 

84 

19 

13 

?1 

84 

13 

36 

23 

84 

l"? 

17 

19 

84 

46 

37 

46 

82 

32 

82  26 

82  36 

83  53 


86  26 
86  26 
96  26 


86  05 

85  37 

82  21 

84  20 


43 

86 

34 

34 

82 

08 

H7 

83 

39 

1? 

84 

31 

25 

84 

53 

00 

85 

55 

00 
36 

85 

55 
55 

00 

59 

34 

50 

19 

32 

57 

15 

35 

30 

15 

65 

30 

1/ 

82 

51 

12 

67 

12 

01 

87 

?0 

1? 

66 

54 

15 

83 

12 

15 

61 

11 

33 

33 

46 

47 

87 

17 

14 

39 

10 

48 

68 

30 

36  51 

37  30 

37  10 

83  22 

37  52 

32  32 

37  53 

86  17 

37  33 

83  23 

37  10 

82  56 

37  58 

64  38 

37  01 

68  16 

Obser- 
vation 
time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
L  M.  DEARING 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

HE  AUXIER 

.  BARRETT 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 

JOSEPH  PREP  SCH 
HOMER  NOLAN 

G.  YOUNG 
C.  WHITEAKER 
JAMES  M.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS. LAURA  B.GABBARD 

JAMES  R.  EDWARDS 
TVA-639 

L  AERO.  ADM. 

■  BOWLING  GREEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELDRIOGE  5KAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VA  MC  KINLEY 

RPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  RICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
S  OF  ENGINEERS 

MRS. HAZEL  8. PICKETT 
WEATHER  BUREAU 
EPT  OF  CONS. 
MARSHAL 


Observe: 


,  DAIR 


.  COLD  IRON 
BERTHA  OE  LONG 
BALLARD  F.  WALKEP.JI 
HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I.  WILLIAMS 
.  HUFF 
'.  G1VEN5 
HE  L.  TARTER 
LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  E.  MORAN 

IAS  MC  FADOEN 
IK  H,  LAWSON 
C.  C.  STAMPER 

JEAN  FLEMING 
MAURICE  B. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  D,  NEAL 

JOHN  E.  TANNER 
RENCHBURG  SCHOOL 
ILLIAM  F.BPAMBLETT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  M.  6EA^ 
RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S.  HILL 

SH  &  WLFLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SHIRLEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
MRS.  ADA  L.  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 
\    LOVELL 


IK  STREET 

I.  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 
TVA-679 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
EWELL  F.  SMITH 
IRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 

LOYD  G.  ROBBINS 
BUDDY  LEE 
HOBART  I  SON 

UGH  J.  CARROLL 

VA~379-A 

KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELDS 
GEORGE  D.  LITSEY 

.  WEATHER  BUREAU 


Refer 

to 
tables 


2  3  5 
2  3  5 
2    3    5 


2   3    5 
2   3    5 


2    3    5  6 
2    3    5  6 


2    3    5 

3 
2    3    5 


2    3    5 
2    3    5 


Station 


County 


■o   I      a 

3  !   S 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 
LONDON  3  SW 
LONDON  CAA  AP 

LOUISA 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 
MAVFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 

SVILLE  DAM  33 


4657 
4882 

4691 


MC  KEE 

MC  KINNEYSBURG 
MIDDLESBORO 
MIDOLESBORO  SEWAGE 
MIDWAY 
MILLERSBURG 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL 
OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIROORT 

Due  AM 
PADUCAH  ARMORY 
■INTSVILLE 

KEVILLE 
NEVILLE 
IINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
ICMMONO 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
fiuSSELLVlLLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVTLLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACi 
ST  MARY 

ISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 
SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELO  4  S 
SOMERSET 

SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SuBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLOflSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 

ItuRKEV  creek  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
JVALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN  6UREN 
VANCEBURG  DAM  32 
WAYNESBURG  6  E 
WEST  LIBERTY  WATER  Wi 

WESTPORT 

LLIAMSBURG 

LLIAMSTOWN  5  WSW 

LLOW  LOCK  13 
iWOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

NEW  STATIONS 


4955 
4967 
5002 
5067 
5097 

5111  > 
5230  1 
5232  < 
5243  I 


JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

■  LAWRENCE 

'RENCE 

I  JEFFERSON 

JEFFERSON 

.  JEFFERSON 

FERSON 
LARD 
BARREN 
HOPKINS 
EDMONSON 


5301 
5389 
5394 
5407 

5430 


5694 

6012 
6020 
6033 
6091 


6115 
6117 
6136 


KSON 

PENDLETON 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

I  GRAYSON 

■  WAYNE 

.  ROWAN 

I  MONTGOMERY 

.  HART 

CALLOWAY 
CARTER 

HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 

DAVIESS 
MC  CRACK EN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 

PIKE 

BELL 
i  CALDWELL 
I  ESTILL 
>  MADISON 


6862 

7039 
7049 


7091 
7096 
7121 
7129 


LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 


WOODFORO 

MAGOFFIN 

GOFFIN 


I  WEBSTER 

MC  CRACKEN 
I  SHELBY 
<   BULL  IT 


7473 
7503 
7510 
7604 


8250 
32  59 

3486 
3551 


PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARy 

1  METCALFE 
>  METCALFE 
<   WASHINGTON 

SPENCER 
I  MONROE 

I  MONROE 

TRIGG 
I  ANDERSON 
'  UNION 
,  JESSAMINE 

ANDERSON 
EWIS 
INCOLN 

MORGAN 
OLDHAM 


1576  POWELL 


36  37 
36  33 

38  09 


1  37  16 

I  36  36 

'  38  19 

'  37  14 

'  38  56 

'  37  46 


37  13 
37  32 
36  51 


■  37  36 

'  37  09 

<  36  13 

<  36  00 


'<  37  51 

I  37  58 

f  36  39 

i  37  22 

>  37  55 

r  36  29 

»  36  ■ 


MID 


CIVIL 


FOREST  SERVICE 


AERO. 


IDM, 


.  37  06  I  33  43 


84  16 
93  43 
83  43 


88  05 

34  51 
37  57 
84  26 

95  10 
83  21 
94  34 
63  15 

35  29 


63  50 
65  09 
86  38 


JULIUS  M.  RANKIN 

SA  HAROLD  C.  FERGUSON 

6P  LOUISVILLE  G  t  E  CO 

MID  CORPS  OF  ENGINEERS 

'   U.S.  WEATHER  BUREAU 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  BLAINE  MALONE 
<  IWILLARO  E.  FOSTER 
I  IHOMER  WELBORN,  J3. 
'  InatIONAL  park  SVC 


.  NORA  : 


ITE 


'  MRS.  JOE  PAYNE  ' 
.  CORPS  OF  ENGINEERS  I 
WINNIE  W.  MORAN  - 
I 

I  EDWARD  C.  GIFFORD 
■   LON  L.  HERRELL 
I  CITY  OF  MIDDLESBORO 


.  HUBERT  E.  HODGES 

I  MURRAY  WATER  SYSTEM  1 
ERIE  SCHOOL         I 

.  MELVIE  PAHLEE  NEISJ  ! 

.  CORPS  OF  ENGINEERS  j 
VIRGIL  D.  CLARK      I 

.  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
I  CIVIL  AERO.  ADM.    1 
.  WESTERN  P.  LACKEY 
)  CITY  Of  PAOUCAH 
.  JESSE  FAIRCHILD     I 

U.S.  WEATHER  BUREAU  j 
F.  PART  IN  I 

ALTON  M.  HARVILL  | 
,  CORPS  OF  ENGINEERS  1 
.   THOMAS  C.  HERNDON 

,  [CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS  j 
B.  PORTER       1 

MID  LAWRENCE  ROGERS     \ 

.   SISTER  MARY  B.  BUT2 

I  ST  MARY  COLLEGE 

L  C0R»5  OF  ENGINEERS  1 

>  STANLEY  GARDNER 

.  FORREST  C.  WILLIS   j 

'  NOBLE  ALLEN  i 

.  GILBERT  I .  ASHSV 
,  TVA-709 

WILLIE  S.  RATTA 
.  OVID  K.  MAGRUDER 

.  SIM»SON 
)  CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 

H.  COATLEY       I 
1  MRS.  ALICE  N.  BALL   | 

>  CHAS.  H.  HC  MURTREY  1 
.  TVA-b84 

.  DEDMAN 
i   DEWEr  HARRIS  .       1 
)  JAMES  T. 


2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 


POTT 


L  ORVILLE  F.  HALL 

'A-680 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  ^IRS.  BRADLEY  LOVE 

*  [corps    of    ENGINEERS 
K    HOECK 

»   UOMN   W.     TURNER 

*  5E0HGE  T.  JOHNSTON 

'  GEORGE  HAYS 

.  HENRY  NORTMCUTT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 

3 
2  3  5 


2  3  5 

3 
2  3  5 


1-BIG  SANDY,   2-CUM6EHLAND,   3-GREEN,   4-KENTUCKYi 


6-MISSISSIPPIi   7-OHIOi 


9-TENNESSEE 


)  dupllcatlo: 


BEFERENCS  NOTES 
The  four  digit  Ideatlf Icatlon  oumbers  Id  the  Index  ounber  coluim  of  tbe  station  Index  are  assigned  on  a  state  babls.   There  vlll  be  : 
Figures  and  letters  followlog  the  station  name,  such  as  12  3SV,  Indicate  distance  In  nlles  and  direction  fron  the  post  office. 
Observation  tines  given  la  the  Station  Index  are  la  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  tbe  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Isi 
Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  *F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  mov< 


of  nuabers  wlthli 


Degree  days  are  based  < 


Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  sbo' 

Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  Id  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  iB  Table  7  are  for  the  24  hours  eDdlDg  at  time  of  observati 


by  footoote  follovlDg  Table  6. 


See  the  Stat 


Sdow  on  ground  in  Table 
Table  7  means  tbe  water 
taken  from  differeDt  po 


No  ] 


in  Tables 
OD  a  later 
eluded  In 


observati' 


3,  6, 


time  fo 


all 


observat 
I  the  Statli 


grouDd 


And  also  on  a  later  date 

formerly  headed  Ho 
It     Thermometers  are  geDerally  exposed  Id  a  shelter  lo< 
roof  of  a  building. 
//  Gage  iB  equipped  with  a  windshield. 
AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon 
B   Adjusted  to  a  full  month, 
C   Id  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Indi 

Hourly  Precipitation  Data. 
E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estli 
U   One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  fi 
R  Amounts  from  recording  gage 
T  Trace,  an  amount  too  small  ti 
V   Includes  total  for  previous  i 


ipt  Weather  Dure. 

is  measured  at 

lequently  occasl' 

Index.   No  record 

me  dlstrlbut 


and  CAA  stat 
selected  statii 
onal  drifting  ai 

Tables  2  and  5 


Index  for  observatioi 

w  on  ground  values  are  a' 
the  ground  is  two  Incbei 
ability  in  the  snowpack  i 


6:30  A.H.  C.S.T.  and  7:30  A.«.  B.S.T.  WTR  BQDIV  In 
or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
esult  Id  apparent  incoDSistencles  in  the  record. 


have  bee 
few  feet 


ermometers  are  exposed  In 


elter  located  i 


the  letter  "C" 


ndlcatei 
o  of  1 


to  every  10  inches 


sed  for  special  purposes  and  i 
snowfall. 


ille  13,  Ken 


egardlng  tb< 


dim 


of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  ' 


the  State  Cllmatologli 


Weather  Bureau  Airport  Statl' 


Box  7,  Camp  Taylor 
o  the  Superintendent 


NWRC,  Asheville,  N.  C. 10/31/55 800 


8     5        X    °!; 


•< 


:::« 


(I 


S 


\, 


./ 


V 


I!  ■  W„ 


m  \r 


\s^ ^ 


s^:^^ k — I- 


lii    '^ti  ^    rlV?"^ 


/^Hfoi    ^     -^^ 


:*  ■  |1 


i-r 


/! 


_    U  |_  \^       1  «      :^f !      T  Is 1 


I* 


V 


\       8 


I      I   j  V=--^ 


I  Ifjf  li||      I   /H'^ 


X 


=* 


\J  I  r 


\r 


'/' 


I.    i        *s 


1 — r^-ef 


1VA_./ 


s* 


-^li 


G  c:  o 

?o  s  o 

CO  »-•  o 

>  <  G 

52  n  s 

>  ?0  P3 
M  t-t  1-3 


c- 


w 


tr 
c 
I— t 
s 
o 

M 
03 


C/1 

o 

H 

O 
2 


Ira       i 


CO 

50 
> 


I 

o 

1 


•^ 

m 

H 

c 
in 
in 

r- 

w 

O 

O 

-< 

u 

-■■! 

> 

•n 

o 

O 

< 

o 

o 

o 

» 

t1 

o 

2 

H 

F3 

L— 

> 
O 
PI 

3 

-< 

< 

> 

H 

ra 

U.S"o 


lO 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


OCTOBER  1955 
Volume  L      No.  10 


Un 


ILL 


/VO/c 


ASHEVILLE:  1955 


■^ 


KENTUCKY  -  OCTOBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Moderate  coolness  and  slightly  more  than 
average  precipitation  characterized  the 
month's  weather. 

This  was  the  first  month  with  subnormal 
temperature  since  June  of  this  year,  the 
average  of  56.8°  being  the  coolest  in 
October  since  1952 's  52.1°.   Most  of  the 
warm  days  were  noted  during  the  first  and 
fourth  weeks  while  subnormal  daily  averages 
predominated  at  other  times.   In  other 
respects  temperatures  were  not  particularly 
noteworthy,  the  extremes  ranging  from  90° 
at  Hickman  1  E  on  the  7th  to  22°  at  Man- 
chester 4  SE  on  the  25th. 

Precipitation  averaged  about  1/4  inch  more 
than  the  long-term  mean  for  the  State  as 
a  whole  and  was  fairly  evenly  distributed 
on  a  divisional  basis.   Individual  monthly 
totals  varied  widely,  however,  ranging 
from  only  0.84  inch  at  Jackson  to  6.58 
inches  at  Uniontown  Dam  49.   Of  the  71 
stations  having  precipitation  normals,  33 
were  deficient,  but  only  7  of  these  were 
deficient  by  1  inch  or  more.   By  contrast, 
15  stations  reported  monthly  amounts  that 
were  excessive  by  1  inch  or  more,  and 
fully  half  of  these  excessive  departures 
were  greater  than  2  inches.   Carrollton 
Lock  1  measured  3.80  inches  on  the  7th  for 
the  greatest  daily  amount. 

Generally,  sunshine  was  appreciably  less 
than  usual  as  the  result  of  more  than 
average  cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

The  month  began  with  seasonable  tempera- 
tures and  fair  skies  while  the  southern 
edge  of  a  large  dry  air  mass  moved  over 
the  State.   By  the  4th  considerable  warming 
occurred  and  maxima  at  many  stations  reached 
the  highest  of  the  month  about  the  6th. 
Although  scattered  light  showers  occurred 
on  the  4th  and  5th  in  the  warming  air  mass 
as  its  moisture  content  increased,  the 
first  general  rains  of  consequence  accompa- 
nied the  arrival  and  passage  of  an  active 
cold  front,  preceded  by  a  squall  line, 
during  the  6th  and  7th.   These  rains  fell 
mostly  as  thundershowers  of  moderate  to 
heavy  intensity.   A  turn  to  cooler,  dry 
weather  began  late  on  the  7th  as  a  high 
pressure  area  from  the  southern  Plains 
moved  in  behind  the  departing  frontal  zone. 
The  coolness  was  mostly  felt  at  night 
since  the  fair  skies  and  abundant  sunshine 
resulted  in  mostly  mild  daytime  readings 
through  the  12th.   Another  active  frontal 
zone  crossed  the  State,  bringing  a  wet 
period  generally  from  the  12th  to  17th  as 
slow-moving  secondary  low  pressure  centers 
formed  in  the  Ohio  Valley  and  off  the  New 


Jersey  coast.   The  coldest  air  mass  thus 
far  in  the  month  moved  into  the  State  behind 
the  frontal  passage  on  the  13th  and  dropped 
temperatures  drastically,  particularly  in 
the  daytime  when  the  highest  readings 
remained  generally  in  the  50' s  on  several 
days.   Just  before  the  cold  air  arrived, 
however,  a  maximum  reading  of  80°  was 
recorded  at  Louisville  WB  Airport  on  the 
13th  and  was  noted  to  be  the  warmest  of 
record  for  so  late  in  the  fall  season  at 
that  station.   Moderation  occurred  about 
the  20th  and  daily  average  temperatures 
were  much  above  normal  on  the  23rd.   A 
sharp  setback  was  felt  on  the  24th-25th 
when  another  frontal  passage  introduced  the 
fringe  of  a  chilly  Canadian  air  mass,  re- 
sulting in  the  coldest  of  the  month  at  many 
stations.   The  last  appreciable  warming  in 
October  occurred  during  the  26th  to  28th 
when  pressure  patterns  temporarily  slowed 
their  more  rapid  fall  season  pace  and 
permitted  southerly  winds  to  take  effect. 
Once  again,  a  cold  front  passage  brought 
light  to  moderate  showers  on  the  28th-29th 
and  signaled  a  turn  to  colder. 

WEATHER  EFFECTS 

Soil  moisture  was  generally  ample,  leading 
to  much  progress  with  fall  plowing,  seeding, 
and  germination  of  small  grains  and  cover 
crops.   Pastures  were  revived  by  the  rains 
during  the  month  and  provided  considerable 
grazing,  resulting  in  above  average  milk 
production  compared  with  October  1954.   Late 
hay  was  unusually  plentiful  and  of  good 
quality  due  to  favorable  growing  and  curing 
conditions  prevailing  since  late  summer. 
Weather  conditions  were  favorable  for  har- 
vesting early  corn  but  late  corn  had  not 
matured  enough  for  safe  harvesting.   While 
the  over-all  corn  yield  was  reported  good 
the  late  crop  was  damaged  by  lack  of  mois- 
ture at  a  critical  stage  of  growth.   Much 
burley  tobacco  was  stripped  with  this  work 
about  75%  completed  in  parts  of  the  south- 
west.  Soybean  yields  were  quite  variable, 
being  adversely  affected  by  dryness  at 
critical  times,  and  averaged  only  fair  in 
the  principal  producing  areas.   Freezing 
temperatures  near  the  end  of  the  month  did 
little  damage  due  to  the  maturity  of  crops. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Only  two  storms  of  any  consequence  were 
reported  during  the  month.   These  were  a 
thunderstorm  in  Shelby  County  on  the  6th 
and  a  windstorm  in  Jackson  County  on  the 
7th,  resulting  in  combined  property  damage 
estimated  at  $10,000. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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59.4 
52.1 
60.2 
59.2 

56.8 

91 
88 
93 
95 
95 

93 
98 
88 
89 
90 

91 
92 
92 
85 
89 

90 
96 
93 

-^ 
90 

22 
24 
17 
24 
23 

25 
27 
18 
21 
23 

27 
18 
25 

30 
25 
13 
20 
20 

22 

2.51 
3.47 
4.27 
0.48 
2.09 

0.74 
4.25 
2.81 
1.67 
1.31 

2.04 
2.38 
2.20 
2.45 
4.53 

1.77 
2.00 
1.45 
0.91 
2.84 

2.83 

0 
0 
T 
0 
0 

0 
0 
T 
T 
0 

0 
0 
0 
T 
T 

0 
T 
T 
0 
0.1 

T 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 

OCTOBER  1955 

Tempera 

ure 

"1 

Precipitation 

2  2 
>   -0 

<  2 

3. 

> 
< 

B 
2  o 

£  2; 

1° 

Q 

1 
S 

Q 

Q 
I 

No.  oi  Days 

0 

B 

t      0 

2   Z 

1  i 

a 
1 
t 
c5 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max 

M 

in. 

1 

a  a 

as 

e 
S 
1 

« 

0 
0 

•ol 

'So 

l\ 

0  i 

£ 

0 
rHO 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  0AM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 

70.3 
71.1 
71.7 
71.0 
70.  y 

'.a. 6 

'.A. 3 
43.9 

47. 1 

57.9 
50.9 
58.0 
57.5 
59.0 

-  1.3 

-  1.8 

-  1.4 

07 
OS 
06 
88 
82 

6 
6 
6 
6 
2* 

28 
32 
29 
27 
33 

25 
25 
2  5+ 
25 
25 

249 

197 
250 
266 
217 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 

2 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.69 
2.01 
2.78 
2.50 
3.39 

-  1.07 

-  .59 

-  .83 
,53 

.77 
.72 
.89 
.93 
1.25 

7 

13 

13 

7 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 
3 
5 
6 
0 

1 

2 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

AM 
AM 

7i.7 
71.-^ 
72.4 
71.9 
72.'. 

45.4 
44,5 
44,9 
46,5 
46,1 

59.6 
57.9 
56.7 
59.2 

69.3 

-  2.6 

-  2.0 

-  i.y 

90 
07 
88 
86 
38 

7 

6 
6 

6 

28 
29 
26 
29 
30 

25 
2  5+ 
31 
25 

30+ 

214 
255 
235 
211 
215 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 

1 

2 

0 

0 
0 

0 

2.43 
2.95 
2.29 
1.99 
2.27 

.12 

-  1.24 

-  .71 

.93 

1.59 

1.31 

.60 

.83 

29 

13 

2B 

7 

13 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 

6 

5 

2 

2 
2 

2 
1 

0 

1 

1 

0 
0 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

72.8 
70.7 
70.1 
72.5 
72.6 

45,6 
46,8 
45,7 
47,1 
43.1 

59.2 
58.8 
57.9 
59.8 
57.9 

-  i.j 

■  0 

-  1.1 

-  1.5 

39 
37 
37 
89 
88 

6 
6 
6 
6 

29 
30 
33 
31 
25 

25+ 

25 

31 

25 

31 

214 
225 
247 
207 
252 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 

0 
2 

5 

0 
0 
0 
0 

0 

3.22 
1.92 
2.03 
2.17 
2.50 

.22 

-  1.22 

-  .73 

-  .19 

1.42 
.55 
.92 
.90 

.90 

13 
13 
28 
28 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
4 
5 
4 

3 
1 
2 
2 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

RUSSELLVILLE 

71.'.. 

44.7 

51,.  3 

-   .B 

05 

6 

27 

25 

2..0 

0 

0 

2 

0 

3.77 

1.15 

1.67 

7 

.0 

0 

5 

2 

2 

DIVISION 

58.7 

2.50 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

69.5 
70.5 
70.5 

71.0 
66.5 

44.6 
44,2 
45,2 
45,6 
45,2 

57.1 
57.4 
57.9 
58.3 
56.9 

.  .. 
-  1.2 

^'3 
85 
04 
84 
30 

ft 
2 
6 
3 
6  + 

28 
26 
30 
27 
28 

25 
25 
25 
25 
25 

265 
259 
252 
236 
260 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.20 
2.53 

3.08 

2.05 
5.90 

2.50 

.20 

3.36 

2.20 
.91 

1.17 
.94 

3.80 

6 
13 
7 
7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
5 
3 
8 

3 
2 
3 
2 
3 

2 

0 

1 

0 

1 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 
DIX  DAM 
ELIZABETHTOWN 

R 

AM 

71.7 
66.7 
59.2 
70.0 
66. ?M 

45,5 
45.5 
45,5 
45,6 
39, 5M 

56.6 
56.1 
57.4 
57.8 

52. 9H 

-   .4 

86 
79 

80 
83 

6 

4 

4  + 
c 

28 

28 
29 
23 
26 

25 
25 
26 
25 
25 

218 
282 
255 
242 
368 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.61 

4.45 
2.41 
1.91 

2.32 

.05 

.96 

1.44 

.80 

.50 

7 

6 

8 

13 

.0 

T 

.0 
.0 
T 

0 
0 
0 

0 

5 
8 

6 

2 
2 

3 

1 

0 
2 

0 
0 

FRANKFORT  LOCK  * 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBUR6 
IRVINGTON 
LEITCHFIELO 

AM 

AM 

69.6 
70.1 
71.9 
71.3 
70. 0 

43.6 
45.1 
43,4 

47.0 
46.8 

56.6 
57.6 

57.7 
59.2 
5  8.£ 

-  1.0 

.3 
.4 
.3 

82 
S3 
85 
86 
39 

7 
6 
7 
6 

29 
27 
27 
29 
31 

25+ 

25 

26 

25 

25 

273 
254 
257 
206 
223 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
1.84 
1.89 
3.02 
3.19 

-  .36 

-  1.00 

.23 
.03 

.45 
.70 
.77 

1.42 
1.15 

15 
7 
7 
7 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
4 
5 

7 
5 

0 
2 
1 
1 
3 

0 
0 
0 

1 

1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

R 
R 

AM 

67.2 
70.8 
69.5 
71.3 
67,8 

46.0 
49.0 
47.1 
44,5 
44.1 

56.9 
59.9 
56.3 
57.9 
56.0 

-  .3 

.7 

-  1.8 

79 
85 
84 

84 
84 

6  + 
6 
6 
6 

29 
3.3 
31 
26 
28 

25 
26 
25 
25 
25+ 

264 
188 
2j0 
246 
299 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

c 

0 

2.29 

6.11 
4.44 
2.98 

3.05 

-   ,15 

1,99 
,38 
.13 

.75 
2.88 
1.54 
1.22 

1.07 

7 
6 
7 
7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
8 
4 
6 

1 

2 
2 

0 
2 
2 

1 
1 

SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

AM 

71.7 
69.7 
69.6 
69.3 

67.1 

46.3 
45,4 
43.4 
44. B 
44.3 

59.0 
57.6 
56.5 
57.1 
55.7 

.2 

-  2.i 

85 
82 
81 
82 
78 

6 
6 
3 
6 
4  + 

29 
28 
25 
28 
29 

25 
25 
25 
25 
25+ 

220 
250 
285 
277 
392 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.20 
2.44 
2.53 
1,31 

4.23 

-   .26 
1-.4  6 

.71 

.85 

1.25 

.51 

2.77 

13 
7 
7 

13 

7 

.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 

7 
4 
4 
6 

1 
2 

1 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

WOLF  CREEK  DAM 

AM 

71.1 

43.3 

57.2 

84 

7 

29 

26 

264 

0 

0 

2 

0 

4.59 

2.93 

3 

.0 

0 

4 

2 

■ 

DIVISION 

57.4 

3.14 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

AM 

AM 

69.9 
73,  3M 
69,7 
69.1 
69.8 

46.6 
45. IM 
42.5 
43.4 
45.8 

56.3 
59. 2M 
56.1 
56.3 

57. G 

.2 

.  8 

81 
84 
84 
81 
81 

7  + 
5  + 
7 
M 
2  + 

30 
28 
27 
25 

30 

26 
25  + 
25+ 
25 

25 

224 
211 
291 
295 
241 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 
3 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

2.29 
2.07 
2.05 
3.28 

3.05 

-   .19 
.30 

.65 

.64 

1.00 

1.26 

1.59 

8 
7 
8 
8 
7 

.0 

.0 
.0 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
5 
8 
6 

2 
2 

1 
1 
2 

0 
0 

1 
1 
1 

CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FALMOUTH 
FARMERS 
GRAYSON 

AM 
AM 

69.3 
72. A 
70.7 
70. 6K 
69.0 

43.2 
44.5 
43.5 
4  3.  7M 
42.7 

56.3 
58.5 
57.1 
57. 2K 
55. y 

•  6 

81 
83 
81 
82 
82 

4 

4  + 
4  + 
7  + 
6  + 

25 
29 
26 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
25 

233 
220 
254 
264 
295 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.70 
1.54 
3.92 
3.24 
2.08 

1.56 
.33 

.70 

.61 

1.92 

1.57 

.73 

5 
0 
7 
8 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
4 
7 
6 
6 

2 
1 
2 
2 
2 

0 
0 

1 
1 

0 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 

MANCHESTER  it    SE 

R 
AM 

71.3 
71,2 
72,0 
57,8 

71,6 

44.0 
42.1 
42.8 
43.1 
42.0 

57.7 
56.7 
57.4 
55.5 
56.8 

31 
83 
84 
79 
85 

7  + 

7 
10 

3 
12 

25 
25 
23 
27 
22 

25 
25 
25 
26 
25 

245 
275 
243 

306 
271 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 

3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.64 
2.08 
1.72 
2.02 
1,92 

-   .23 

1.72 
.82 
.61 
.96 
,67 

8 

8 

13 

7 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
6 
5 
2 
5 

1 
1 
2 

2 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIODLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 

AM 
AM 

68.7 
71.4 
59.6 
73.3 
69.8 

43.0 
43.8 
46.2 
47.4 
46.1 

55.9 
57.6 
57.4 
60.4 
58.0 

-  1.6 

.2 

.5 

-  1.4 

82 
81 
82 
86 
80 

13 
1  + 
3 

6  + 
3  + 

28 
25 
29 
30 
28 

25+ 

25 

25 

25 

25 

285 
251 
246 

181 
241 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

5.24 
2.50 
2.90 
1.80 
2.71 

2.72 

.01 

.12 

-   .89 

.01 

2.70 
1.54 
1.47 
.63 
1.30 

7 
8 
7 
7 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
6 
5 
6 

2 
1 
1 
2 
2 

2 

1 

1 

0 

1 

VANCEBURG  0AM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

AM 

68.'. 

71.8 

45.7 
45.7 

57.1 

M 
58.8 

-   .5 

80 
82 

23 
6+ 

29 
28 

25 
25 

250 
227 

0 
0 

0 
0 

1 
2 

0 
0 

6.02 
2.61 

1.77 

3.38 

-   .90 

3.67 
1.01 

.70 

7 
8 
13 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

7 
9 
5 

2 
1 

1 

2 
1 
0 

DIVISION 

54.9 

2.70 

T 

STATE 

56.8 

-  1.6 

2.33 

.23 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

*0 

Day  of  month 

1  ]  2  1  3 

4    5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13 

14  1 

15 

lel 

17 

18 

19   20   21 

22  1  23  j  24 

25  I  26   27 

28 

29 

30 

31 

ADDISON  DAM  43 

ADOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

2*63 

1.57 
2.32 
2.84 
5.20 

.05 
.10 

.07 

T 

.08 

.03 
2.20 

.65   .15 

.16   .04 
1.01 
1.25 
1.27 

T 

■  «5 

■  74 

■  98 

•  20 

•  56 

•  02 

•  38 

•  13 

•  OS 

•  04 

.05 

.21 

•  03 

.03 
.15 
.23 

.06 
.09 

.30 

T 

.17 
.39 

.25 

.23 

.04 

•  05 

•  40 

•  49 

•  45 

•  38 

T 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
SARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

2.13 
2.29 

2.07 
2.0 
2.05 

.24 

T 

.25 

.19 

.08 

T 

.19 

.03 

1.10 
•07   ^65 
•64   ^20 
.83 

1.00 

.21 
.61 
.91 
.03 

•  53 

•  52 

•  21 

•  47 

•  02 

•  04 

•  05 

T 

•  15 

T 

.10 
.01 
.13 

.IC 

.23 

.04 
.0! 

.24 

•  02 
.10 

.04 
•  17 

.10 

•  06 

•  16 

•  09 

•  13 

.10 

•  02 

•  06 

BEAVER  0AM 

BEN HAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

1.69 
3.28 
3.06 

i.oe 

2.59 

.05 

.Ob 

T 

.08 
.03 

T 
T 

.77 

T    1.26 
1.59 

1^35 
1.12   .06 

.29 
.10 
.59 
.69 
.95 

•  02 

•  32 

•  18 

•  03 

T 

•  13 

•  02 

•  23 

•  02 

•  31 

•  05 

.10 
.31 
.11 

.47 

•  07 

•  13 

•  01 

.36 
.08 

.14 

•  19 

•  21 

•oe 

•  04 

.19 
.09 

•  09 

.19 
.18 
.08 
.12 
.22 

BOWLING  GREEN  SUB5TA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
8URDINE  2  NE 

2.ae 

3. OS 
».27 
2.95 
1.23 

.10 

T 

.04 
.02   T 

.15 
.03 

.15 

1.03   .26 
1.17 

2.02   .53 

1.45   .08 

.60 

.74 

.96 

.38 
.36 

.63 

T 
T 

•  02 

•  38 

•  16 

T 

•  19 

•  02 

•  13 

•  02 

•  10 

.01 
.13 

•  04 
.21 

.oe 

.19 

.11 

.09 
.12 
.11 

.12 

.11 
.01 

.91 

•  31 
T 

•  04 

•  35 

7 
.16 

•  03 

6URKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITY  2  N 

2.50 
2.05 
5.90 
3.01 

.02   T     T 

.02 

.13 
.03 

.52 

.03  2.78   T 
.61   .06 
.94 
3.80   .15 
1.70 

T 

T 

.96 
1.32 
•  54 
.65 
.76 

T 

•  03 
.07 

•  07 
.03 

•  13 

T 

.06 
.05 

.11 

T 

.05 

•  2C 

•  29 

T     T 
.03 

,01 

.oe 

.OS 
.25 

.09 
•  16 

•  29 

•  38 

•  24 

•  10 

•  11 

T 
T 

•  05 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

COLUMBIA 

COVINGTON  WS  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

2.61 
2.32 
2.2« 
«.«9 
2.19 

.07 
T 

T 
.24 

1.44 

.96 

T    U42 
■  72 
1^43 
■97   ^14 

.02 
.34 

.80 
.60 
.12 
.15 
.91 

.01 

.13 

•  02 

.06 
.03 
.60 

T 

.10 
.06 

.10 

.39 
.03 

.01 
.1< 

.4: 

T 
•  03 

T 

•  22 

.21 

.OA 

•  10 
.10 

7 

•  30 

•  03 

•  18 

•  03 

•  05 

T 

•  01 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
OELPHIA  1  E 
OEM  A 

2.12 

2.70 
2.*1 
2.36 
1.67 

.01 
.70 
•  02 

•  04 

T 

.16   ^66 

■66   ^12 

•01   .80 

1.10 

.45   .20 

.40 
.39 
.94 

.69 

.40 

.25 

.27 
.90 

.03 

•  02 

•  19 

.03 

.05 

•  30 

•  09 

•  14 

•  11 

•  0( 

•  15 

T 
T 
.21 

.03 
.1« 

•  OE 

•  0( 

.15 

•  08 

•  05 

•  29 

•  21 

•  24 

.03 

.17 

T 

OEWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

OUNNVILLE 

1.54 
1.91 
3.55 
2.24 

3.10 

.10 
.90 

.04 
.05 
.09 

T 
T 

.61 
.28   .37 
.70   .25 
.77 

1.90 

.24 

.60 
.84 
.90 
.60 

.38 

•  OS 

•  09 

T 

.07 

T 

T 

•  0! 

•  1! 

•  IE 

.02 

.03 

■  1( 
.2( 
.OE 

.00 

•  25 

•  38 

•  40 

•  60 

eOOYVlLLE  LOCK  F 
EDMONTON 
EL1ZA8ETHT0WN 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 

1.96 

1.47 

1.87 
3.92 

.05 

T 
.02 

.11 
.04 

T 
.06 

.14   .15 
.20   .15 

1.14 
1.92   .61 

.07 

.00 

.62 

.76 

T 

.33 

T 
.60 

.02 
•  26 

.05 

T 
T 

.11 
.02 

.04 

•  IC 

•  o: 

•  o< 

•  i; 

.07 
.08 

.12 
■  1( 

•  Oi 

.10 

T 
.16 

•  15 

•  94 

•  20 

•  20 

•  02 

•  19 

T 
.09 

FARMERS 
FLEMINGSBURO 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

3.24 
2.51 
3.11 
2.01 
2.13 

.10 

T 
.02 

.03 
.03 

T 

.01 

.06 

.06 

T 

.03 
•  04 

.03  1.57 
.75  1.39 
1.92 
.41   .09 
•39   .26 

.62 

.63 
.72 
.37 

.04 

T 
.01 

T 

•  10 
T 

•  45 

.09 

T 
.01 

.05 
.04 

•  2 

•  2- 
.1! 

T 
.1 

.12 

.04   T 
.02 

T 

<0< 
.1 

.29 

.03 
.14 
} 
)      .13 

•  02 

•  13 

•  60 

•  13 

.01 

T 

•  02 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FRENCHflURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6EST  LOCK  3 

GLASGOW 

3.16 
2,33 
2.42 
3.22 
2.17 

.01 

T     .03 
.05 
.06 

■  02 

.04 

1.51   T 
.15   .95 

■82   ^15 
U45   ^46 
■72   .10 

1.06 
.76 
.55 
.48 
.56 

T 

•  40 
.31 
■  03 

.05 

T 
.11 

.12 

.02 
•  02 

.1- 

.1< 

.11 

.13 

.1 
.1 
.0 

7   T 

i 

T      .03 

•  99 

•  21 

•  04 

•  41 

T 
T 
.0! 

•  02 

GLASGOW  WKAY 
GLENDALE 
GOLDEN  PONO  6  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 

1.84 
2.58 
2.78 
4.54 
2.08 

T 
.12 

.03 
.06 
.07 
.12 
.02 

.06 

T 

.05 

.18 

.70 

.91   .18 
■  46 
2.61   .62 
T     .73 

■  02 

■  42 

.52 

.78 
.89 
.42 

.54 

T 
T 
.18 

T 

.06 

.05 
•  03 

•  05 

T 

.15 

.02 

.0 
.0 

•  0 

•  2 
.0 

T 
.02 

.0 

.1< 
.1 
•1 

> 
} 
)   .16 

.10 

•  23 

•  80 

•  14 

•  34 

•  02 
T 

•  09 

T 
.OE 

T 

T 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 

1.89 
1.34 
3.91 
2.50 
1*80 

.03 

T 

.04 

T 
.02   .10 

T 

.33 

T 

.77   .11 
.46 
1.25  1.08 
.93 
■47   ■lO 

■  31 

.49 
■  37 
.29 
.60 
.42 

.39 

.04 

.04 

T 

•  03 

T 

•  01 

•  11 

.17 
.06 

.Of 
.Oc 
.1< 
.0 

.i: 

.01 

.1 

.0 

.1 

.2 

>   .02 

i      .04 

.18 

•  18 

•  27 

•  32 

•  06 

•  24 

.0< 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14      R 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 

2.27 
2.64 
3.39 
2.43 

2.90 

.03 
.03 

.12 

T 
T 

•  03 
.04 

•  14 

1.25 

1.44 
■04  1^72 

■  25 

■  43 
.27 

.96 

.26 

.40 
.28 
.90 
1.75 

.23 

.13 

.09 

•  02 

•  05 

T 

•  01 

•  05 

•  04 

T 
T 

.1 

.0 

.o: 

.06 

T 

.1< 
.1 

.09 
> 

> 

•  67 

•  07 

•  10 

•  07 

•  93 

•  62 

T 
T 

T 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HOPKINSVILLE 
HVDEN 

INEZ 

1.96 
2.08 
2.96 
2.30 
1.72 

T 

•  05 
T     .05 

.05 

•  05 

•  01 

T     .44 
.82 
.67   .17 
1.50 

.54 

.69 
.37 
1.59 
.55 

.61 

■  29 

■  03 

•  07 

•  02 

•  08 

T 

•  10 

•  25 

•  20 

.14 
.21 

.01 

T 

.11 

•  03 

•  14 

T 

.1( 

T 

•OE 

.20 

•  34 

•  12 

•  31 

T 

•  03 

T 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 

3.02 
.84 
2.03 
1.90 
2.17 

.07 

.05 
.05 

7 
.02 

•  07 

•  02 

1.42 

.46 
.30   .59 
.73 
.28   .11 

■  12 

.46 
.33 

■  49 
.78 
1.04 

■  05 

T 
T 

•  01 

•  02 

•  20 
.16 

•  02 

•  U 
.2C 

.24 

.21 

.0< 

.o: 

.11 

•  14 

•  23 

•  09 

•  94 

.01 
.03 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

2.92 
2.26 
3.19 
2.29 

3.89 

.05 

.03 

.07 
.03 
.07 

.01 

.01 

.03  1.68 

.88 

1.15   .22 

.76 
1.52 

.41 

.49 
.30 
.85 

.40 
.57 

.90 
.02 
■  13 

•  05 

•  03 

•  01 

•  57 

•  01 
.12 

.07 

T 

.10 
.15 

.20 
.12 
.08 
.01 

.16 

.02 
.09 

•  10 

.11 

.18 
.17 

.IC 

.05 
•  09 

T 

•  30 

•  10 

•  91 

•  21 

•  70 

T 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  CAA  AP 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

2.50 
4.11 
2.02 
1.35 
6.11 

T 

.02 

.03 

.01 

T 

.06 

.05 

■  07 
2.88 

1.31 
2.66   .35 

.96 

T     .48 
1.80 

.02 

.59 
.43 
.75 
.26 
.50 

T 

■  18 

■  27 

.08 
.04 

T 

•  02 

T 

.02 
.07 
.18 
.14 

.17 

•  25 

•  07 

•  10 

•  09 

.oe 

.02 
•  01 

.18 

•  07 
.15 

.08 

•  04 

•  OS 

•  19 

•  02 

T 

•  18 

.03 

T 

LOUISVILLE  WB  AP        R 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

4.44 
5.41 
2.29 
1.99 
2.98 

.02 

.03   .02 
.07 
.04 
.05 
•  06 

1.30 

T 

•  01 

1.64 
3.67   .17 

.12 

■60   ^12 
1^22 

.50 
.10 
.05 

.53 

•  50 
.53 
.95 

■  26 

■  05 

■  02 

■  02 

T 
.28 

.02 

.01 

.15 
.08 

T 

•  OS 

•  11 

•  10 

•  06 

.16 

.14 
.11 
.15 

.13 

.02 

•  12 

1^31 

T 

•  26 

•  37 

•  40 

•  38 

T 
.02 

T 

MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELO  SUBSTA 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 

1.92 
2.26 
2.27 
5.24 
2.88 

T 

•  07 

•  03 
T     ^04 

T 

•  21 

■  67 
■42   ^07 
.41 
2.70  1.22 

1.45 

.44 

.41 
1.22 
.83 
.31 
.54 

■  24 

■  03 

■  02 

.10 

.03 

.02 

.09 

•  39 

•  OS 

•  05 

•  20 
.08 

•  04 

•  11 

•  14 

.13 
.13 

.23 

.26 

•  37 

.10 

•  31 

•  09 

•  25 

•  05 

•  02 

•  01 

MIDDLESB090 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 

2.50 
2.40 
2.65 
2.96 
2.90 

.14 

.07 
.22 

T 

•  04 

•  05 

•  03 

•  06 

1.54 

.76   .27 

1.23   .35 

.96 

1.47 

.05 
.48 
.54 
.74 
.22 

■  48 

.13 

.40 

.21 

•  06 

•  13 

.04 

T 
T 

T 

T 

.02 
.18 

.07 
.27 
.15 

•  12 

•  01 

.04 

•  09 

.04 

T          .16 

.08 

.15 

.02 
.08 

•  05 

•  11 

•  24 

•  32 

•  94 

T 

T 

MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 

2.46 
3.22 
2.22 
4.54 
1.92 

T 

T 
T 

•  05 

•  10 

•  06 

•  05 

•  18 

1.20   .13 

.48 

.33   .05 
2.23   .65 

.26   .15 

■  65 

.67 
1.42 
.65 
.46 
.55 

T 

.02 

.15 
•  10 

.13 

.08 

T 
.35 

.07 

T 

.06 

.17 

T 

.20 

•  07 

T 

•  30 

•  67 

•  25 

•  95 

•  09 

•  35 

T 
•  08 

T 

OWENSBORO  DAM  46 
PAOUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 

2.05 
2.03 
2.17 
1.64 
1.80 

T 

.05 
.01   T 

T     T 

T 

•  01 

•  30 
T 

•  07 

.48   .18 

.05 

.50 

.54 
.63   .12 

■  52 

■  40 

.55 
.03 
.19 

•  03 

•  62 

.07 

T 
•  38 

T 
T 

.03 
•  14 

T 

.18 
.04 

.06 

.07 

T 

.22 

.11 

•  09 

•  02 

.21 
.13 
.18 

.07 

•  13 

•  92 

•  90 

•  38 

•  03 

•  03 

T 
T 

•  02 

T 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 

2.27 
2.60 
1.58 
2.71 
2.14 

.12 
.02 

.01 
.09 

.03 
.07 

T 
.02 

.91 
.48 

.81 
.03  1.30 
.63   .14 

■  56 

.05 
.52 

•  55 

•  60 

•  75 

•  47 

•  05 

.17 
.07 

.03 

•  10 

•  03 
.10 

T 
T 

.09 

.12 
.12 
.03 

•  30 

•  10 

.10 
.15 

•  04 

•  08 

•  90 

•  08 

T 

•  25 

•  23 

S«e  Reference  Notes  Following  Static 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Contmued 

KENTUCKY 
OCTOBER  1955 

2 

Day  of  month 

Station 

H 

12    3 

4    5 

6 

7  1 

8    9 

10  1  11   12 

13  1  14   15 

16  1 

17  1 

18 

19   20  j  21 

22  j  23  1  24 

25   26   27 

28  1  29  ]  30 

31 

RUMSEY  LOCK  2 

2.33 

T 

.03 

.07 

.70 

•  15 

•64   ^03 

.13 

•  05 

.20 

.33   T 

RUSSELLVILLE 

3.77 

.03 

1.67 

1^47   ^07 

•  11 

.12 

.30 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

3.B0 

.03 

1.72 

.10 

1^41   T     •OT 

•  10 

.10 

.27 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

3.03 

.05 

1.07 

■  19 

■82   ^02 

•  02 

•  11 

.30 

.47 

SALVISA  LOCK  6 

2. 63 

.02 

.01 

.99 

.23 

.76       ^32 

•  17 

T 

•  10 

•  11 

.13   .01 

SALTERSVILLE  2  SE 

1.05 

.14 

•47       .08 

•  17 

•  03 

.16 

SCOTTSVILLE 

2.20 

.30 

•  32 

•  10 

•71       .18 

•  04 

•  04 

•  OS 

.43 

SEBREE 

2,63 

.10 

T 

•  38 

•  15 

.81 

•  21 

.10 

•  22 

.66   T 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

1.74 

•  30 

•  03 

.29 

•  10 

■12   .90 

SHELSYVILLE  2  W 

2.44 

.07 

•  85 

•  17 

.54 

•  17 

•  17 

•  27 

.15   .05 

SHEPHERD5V1LLE 

3.61 

.OS 

1^60 

•  21 

.77   .05   .12 

•  15 

.22 

.41 

SOMERSET  1  N 

2.53 

.01 

.01 

T 

1^25 

.72   .13   .02 

.05 

•  03 

•  06 

■  25 

SPRINGFIELD 

2.17 

.69 

•  11 

•S6       .10 

•  11 

•  IS 

T 

■  12 

STEARNS 

2.50 

.10 

.96 

.85   .06   .08 

•  30 

T 

■  15 

SUMMER  SHADE 

1.31 

T 

.39 

.51 

.20 

•  01 

•  02 

.18 

SUMMER  SHADE  SUSSTA 

1.70 

.05 

.14 

.17 

.75       .01 

•  07 

.21 

•  09 

T 

.21 

TAYLORSUILLE 

1.31 

.07 

.90 

•  10 

.15 

T 

.00 

TOMPKINSVILLE  2 

1.85 

.04 

.40 

.89 

•  12 

.40 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

2.79 

.03 

.01 

.62 

•  07 

1.28   .03 

•  08 

•  67 

TYRONE  LOCK  5 

2.56 

.04 

•  03 

.32 

•  42 

.65       .52 

•  16 

•  03 

.19 

•17   •OS 

UNIONTOWN  DAM  ^9 

6.58 

.38 

.02 

2.41 

1.49 

.10 

1.34   .04 

•  01 

•  13 

•  65  ,01 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.55 

T 

T 

.10  1 

•  23 

.64       .01 

T 

•  12 

.03 

•  06 

.12 

.2*   T 

VANBUREN 

2.02 

.05 

.70 

•  20 

.55 

•  22 

T 

•  le   .15 

VANCEBURG  DAM  32 

6.02 

T 

.14 

3.57  1 

•  17 

•27   •06 

•  08 

.19 

.25 

.03 

.19 

T     .05 

WAYNESBURG  6  E 

2.76 

.05 

1 

•  51 

•62        .10 

•  06 

.17 

.12 

.13 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.61 

•  15 

.10 

1 

.01 

•05   ^38 

.15 

.12 

.15 

.25 

.25 

WESTPORT 

6.50 

.09   .05 

1.00 

3.54 

.22 

•50   ^06   T 

•  06 

.24 

T 

•  24 

T 

.42   .08 

WILLIAMSBURG 

1.77 

•  46 

.13 

.70   .26   .03 

.03 

.10 

•  06 

T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

4.23 

.10 

T 

2^77 

.41 

.41       T 

.03 

.17 

.08 

•  18 

.OS 

T 

WILLOW  LOCK  13 

2.49 

.03 

1 

.37 

•42   .15 

•  15 

•  02 

.11 

.09 

.15 

WOLF  CREEK  DAM 

4.59 

.06 

2 

.93 

.80  *07      t07 

.06 

.13 

•  09 

.07 

.31 

WOODBURY  LOCK  « 

2.92 

.03 

1.46 

.14 

.80 

•  02 

.05 

•  10 

.32 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Table  5 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
OCTOBER  1955 

Day  Ol  Month 

1 

Station 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

77 
49 

78 

51 

79 

53 

76 
61 

79 

64 

83 
69 

75 
54 

67 

40 

72 

39 

77 

40 

79 
43 

76 

47 

67 
45 

62 
42 

56 
37 

57 
37 

60 

41 

59 
46 

62 

40 

69 
37 

72 
46 

65 

45 

82 

49 

70 
36 

62 
28 

74 
42 

76 
39 

73 
43 

60 

44 

56 
36 

61 
39 

e9i5 

44t6 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

80 
57 

74 
58 

78 

51 

80 
50 

80 
63 

79 
62 

81 
63 

71 
51 

67 
47 

71 
44 

70 
45 

78 
45 

66 
47 

66 
44 

55 
39 

56 
45 

51 
43 

56 
47 

60 
48 

67 
42 

73 
42 

67 
42 

81 
45 

71 
46 

60 
30 

75 
36 

80 
39 

77 
40 

66 
52 

62 
44 

60 
39 

69  (9 
46  16 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

78 
63 

33 
63 

81 
55 

79 
56 

84 
56 

81 

67 

80 
57 

68 
43 

81 
40 

64 
44 

80 
45 

75 
53 

60 
40 

60 
39 

56 

34 

54 
45 

56 
45 

71 
39 

80 
35 

75 
44 

82 

45 

68 

49 

65 
28 

78 
28 

82 
33 

80 
36 

75 
55 

54 

37 

63 
34 

73.3 
45>1 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

77 
51 

85 
54 

80 
52 

80 
57 

82 
63 

64 
68 

76 
55 

68 
39 

76 
36 

80 
38 

60 
42 

76 

44 

66 

47 

61 
45 

55 

39 

56 

37 

50 
37 

60 

45 

60 
37 

71 
36 

72 
49 

68 

46 

32 
46 

72 

42 

54 
25 

75 
41 

77 
40 

75 
42 

61 

43 

66 
33 

63 
39 

70.5 
44.2 

BAXTER 

MAX 
MIN 

74 
63 

78 
54 

79 
56 

79 
56 

78 
56 

79 

58 

84 
59 

74 
47 

67 
42 

75 
40 

76 
40 

60 
44 

79 
44 

56 
42 

59 
41 

59 
41 

53 
36 

54 
35 

52 

44 

56 
37 

68 

37 

72 

37 

77 
37 

76 
37 

56 
27 

61 
27 

71 
29 

78 
35 

75 
37 

66 

41 

58 
37 

69  i7 
42.5 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

76 

53 

75 
53 

77 
56 

78 
63 

80 
65 

87 

70 

81 
57 

67 
38 

72 
37 

77 
39 

79 
42 

72 

48 

67 
45 

63 
45 

50 
43 

56 

41 

51 
36 

56 

47 

60 

40 

70 
35 

77 
45 

76 

48 

82 
53 

71 
43 

65 
28 

76 

40 

78 
38 

72 
45 

60 
46 

56 
32 

64 
35 

70.3 
45.4 

BENHAM 

MAX 
MIN 

75 
63 

76 
52 

79 

51 

80 
55 

60 
57 

77 
65 

78 
71 

81 
58 

62 

35 

66 
36 

79 
39 

60 
39 

78 
44 

57 
36 

66 
37 

63 

40 

56 
37 

53 
36 

50 
38 

53 
37 

66 

33 

71 
40 

72 

46 

77 
56 

56 
25 

59 
26 

71 
29 

72 
3« 

75 
46 

69 
42 

66 
38 

69.1 
43.4 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

78 
52 

81 
53 

81 

54 

75 

63 

79 

63 

80 
69 

79 
56 

66 

41 

74 
37 

79 
42 

80 
45 

80 
49 

66 
52 

60 
36 

58 

41 

55 

42 

49 
38 

55 
46 

69 
42 

68 
39 

72 
42 

71 

48 

80 

48 

67 

44 

60 

30 

74 

37 

77 
38 

74 

41 

68 

48 

59 

40 

60 
41 

69.8 
45.8 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
58 

78 
56 

80 
56 

78 
64 

81 
67 

84 
71 

76 
50 

68 

43 

74 
40 

79 
43 

60 
43 

78 
46 

67 

45 

63 
44 

60 
44 

57 
39 

51 
37 

57 
41 

62 

37 

69 
34 

78 
45 

79 
46 

61 
49 

65 
33 

64 
30 

76 
41 

75 
38 

74 
44 

57 
45 

64 
35 

53 
36 

70.5 
45.2 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

78 
54 

80 
56 

84 
57 

78 
63 

80 
64 

82 
67 

78 
59 

68 
41 

76 
39 

80 
39 

79 
43 

80 
46 

66 

51 

60 
40 

59 
38 

55 
40 

48 
37 

60 
46 

61 

38 

69 

34 

76 

48 

77 
46 

30 
54 

72 
43 

62 
27 

74 
41 

76 
38 

76 
44 

70 
44 

57 
33 

60 
39 

71.0 

45.6 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

73 
49 

73 

50 

77 
49 

76 
60 

77 
64 

80 
67 

75 
49 

65 

43 

70 

40 

75 

41 

76 

43 

76 

45 

67 

48 

54 
41 

57 
37 

56 
43 

56 
43 

56 
47 

59 
47 

56 

37 

69 
46 

64 
43 

80 
45 

75 
43 

59 
26 

72 

45 

73 
40 

73 
42 

69 
46 

54 

41 

59 
38 

68.5 
45.2 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

77 
52 

79 

50 

60 

51 

77 
62 

81 
62 

86 

63 

76 
61 

69 
41 

76 
36 

80 
39 

31 
40 

79 
40 

58 
50 

63 
41 

56 
41 

58 
38 

63 
41 

60 
49 

62 

38 

70 
36 

71 
50 

72 
46 

82 

45 

75 
45 

64 
28 

77 
47 

79 
40 

76 
45 

71 
48 

58 
40 

64 
40 

71.7 
45.5 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

MAX 

MIN 

72 

48 

76 

48 

76 
53 

79 
62 

74 
64 

71 
67 

72 

51 

63 
44 

69 

39 

75 
44 

76 

47 

74 
51 

63 

45 

62 

40 

57 
36 

55 
42 

50 
42 

58 
47 

57 
42 

65 
40 

59 
47 

64 

41 

78 
52 

56 
32 

57 
26 

71 
44 

73 
47 

60 

62 

43 

52 
37 

56 
37 

66.7 
45.5 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

78 
49 

78 

44 

77 
45 

81 
55 

79 

60 

79 
63 

75 
64 

72 

39 

66 
35 

72 

34 

76 
36 

79 
40 

79 
5u 

67 

35 

66 
32 

61 
41 

56 

39 

50 
42 

59 
49 

57 
49 

68 
44 

70 
41 

68 
43 

79 

45 

62 

25 

50 
36 

73 
36 

75 
36 

74 
49 

52 

46 

56 
39 

69.3 
43.2 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

76 
51 

78 

53 

79 
53 

80 
55 

75 
62 

60 
64 

80 
69 

69 

43 

68 
39 

73 
42 

78 

44 

79 

47 

79 
51 

67 

40 

62 
39 

60 
40 

56 
39 

49 
42 

58 
40 

57 
39 

69 
40 

73 
46 

73 
51 

80 

48 

54 
29 

62 

31 

75 
44 

77 
45 

73 
45 

50 
39 

57 
39 

69.2 

45.5 

OEWEV  DAM 

MAX 
MIN 

77 
60 

80 
52 

80 
52 

83 
57 

81 
56 

75 
57 

63 
59 

62 
49 

69 
42 

80 
43 

80 
43 

61 
43 

80 
45 

65 
46 

61 
39 

64 

40 

60 
35 

54 
43 

55 
47 

68 
42 

68 

39 

76 

39 

75 

45 

81 
49 

69 

29 

62 

30 

76 

34 

81 
36 

79 
37 

68 
45 

60 
45 

72.4 
44.5 

OIX  DAM 

MAX 
MIN 

76 

51 

78 
53 

80 
54 

76 
62 

80 
63 

83 

61 

78 
58 

66 

43 

73 
39 

78 
41 

79 
45 

79 
48 

72 

50 

51 
41 

66 
36 

56 

41 

52 

38 

56 

46 

58 
41 

69 

37 

71 
45 

70 
48 

80 

53 

75 
42 

61 

28 

72 
41 

77 
43 

73 
45 

66 

44 

56 

37 

59 
38 

70.0 
46.6 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

77 

36 

77 
40 

75 
42 

55 

47 

59 

40 

60 

40 

57 
40 

50 
37 

59 
47 

61 
33 

65 
33 

75 
42 

72 

42 

80 
46 

70 
43 

61 
26 

72 
42 

74 
35 

73 
37 

60 
46 

54 
34 

60 
40 

66.2 
39.5 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

79 

50 

76 

48 

60 
47 

61 
58 

76 
62 

79 
66 

73 
60 

67 

43 

72 
38 

79 
37 

30 
39 

80 
41 

72 
54 

55 
38 

63 
35 

58 
43 

54 
42 

63 
45 

59 
42 

68 
36 

71 
41 

68 

38 

81 
42 

75 

44 

61 
25 

74 
38 

77 
36 

75 
34 

68 
48 

66 
40 

60 
39 

70.7 
43.5 

FARMERS 

MAX 

MIN 

77 
51 

77 
50 

60 
49 

80 
56 

79 
61 

61 

66 

82 

61 

67 
43 

72 
39 

77 
37 

78 
37 

80 
40 

75 

53 

65 
35 

63 

33 

56 

42 

53 
39 

57 
45 

57 

46 

57 
37 

71 
36 

68 

40 

82 

43 

76 
45 

60 
25 

73 

31 

74 
35 

72 

50 

60 
40 

60 
41 

70.6 
43.7 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

75 
56 

75 
55 

79 
59 

79 
66 

78 
67 

88 
71 

81 
57 

67 
43 

75   80 
43  1  45 

82 
49 

69 
58 

66 
44 

55 

43 

58 
45 

56 

42 

55 
43 

56 

46 

62 
37 

74 
43 

78 
53 

75 
50 

83 
55 

75 

43 

67 
32 

77 
47 

78 
42 

72 

57 

60 
46 

49 
35 

67 
35 

71.1 
48.6 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

MIN 

79 
52 

77 
50 

77 
50 

79 
51 

78 
61 

80 
65 

82 
68 

70 
43 

70 
42 

73 
41 

81 
40 

80 
43 

60 
44 

59 
40 

62 

39 

62 
39 

57 
42 

50 
43 

60 
46 

57 
38 

66 
37 

72 

45 

62 

45 

61 
45 

53 
29 

51 
29 

76 

38 

76 
37 

73 
38 

56 

37 

57 
37 

69.6 
43.6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

77 
56 

77 
56 

80 
56 

78 
63 

81 
65 

83 
68 

75 
56 

68 
39 

74 
39 

77 
39 

78 
42 

78 
45 

67 

50 

60 
40 

56 
39 

54 
36 

50 
33 

67 
48 

69 

34 

69 
34 

76 
47 

81 
48 

ai 

53 

74 
44 

61 
27 

74 
44 

75 
36 

75 
40 

60 
45 

56 
37 

61 
38 

70.1 
45.1 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

77 
56 

77 
52 

60 
56 

79 

64 

80 
65 

88 

70 

85 

55 

68 

38 

74 
36 

79 
38 

80 
42 

77 
50 

57 
42 

65 
38 

62 
41 

59 

35 

56 
36 

56 
45 

64 
33 

72 
35 

79 
45 

79 

48 

82 

52 

71 
42 

65 

29 

75 
37 

76 
36 

73 

47 

60 

45 

52 

29 

67 

35 

71.7 
44.3 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

74 
52 

76 
49 

78 

48 

79 
50 

78 
60 

82 
64 

82 

60 

61 
45 

68 
49 

71 
36 

76 
37 

80 
40 

65 
41 

53 
35 

67 
37 

56 
44 

51 
41 

57 
45 

59 
46 

67 
37 

72 
36 

54 
38 

81 
41 

68 

43 

60 
25 

73 
32 

76 
36 

76 
34 

63 
42 

62 

41 

50 
39 

69.0 
42.7 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

78 
55 

78 

53 

80 
55 

80 
59 

80 
63 

82 

65 

85 
66 

71 

41 

56 
36 

76 
38 

80 
40 

80 
42 

80 
47 

59 
39 

59 

38 

59 

40 

57 
35 

62 

41 

62 
36 

62 

33 

72 
36 

76 
46 

78 

47 

83 
48 

66 

27 

65 

31 

76 

36 

78 
37 

77 
42 

50 
34 

59 

40 

71.9 
43.4 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

76 
52 

77 
52 

79 
55 

78 
62 

81 
65 

88 

70 

83 
56 

68 

37 

75 

35 

76 
38 

80 
42 

77 
47 

67 

43 

55 

38 

59 
36 

58 
35 

50 
34 

54 
44 

62 

32 

70 
34 

78 
50 

78 
47 

83 
53 

71 
42 

65 

27 

76 
42 

77 
39 

73 
49 

57 
44 

64 
28 

64 
32 

71.0 
43.9 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

73 
56 

80 
53 

80 
53 

80 
58 

79 
62 

79 
61 

61 
60 

69 
43 

76 
39 

79 
36 

79 
39 

80 
41 

79 
54 

59 
35 

51 
42 

56 
41 

53 
35 

55 
45 

58 
46 

68 
35 

59 
37 

74 
45 

81 
45 

78 
48 

62 

25 

76 

30 

78 
35 

76 
35 

73 
50 

50 
36 

60 
41 

71.3 
44.0 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

78 

54 

82 

54 

80 
55 

80 
65 

78 

66 

82 

68 

78 
57 

66 

40 

74 
39 

80 
41 

81 
48 

72 
56 

59 
40 

55 
41 

59 
43 

61 
44 

52 
42 

58 
47 

52 
34 

71 
40 

77 

53 

75 
46 

82 
55 

75 
41 

66 
33 

77 
48 

77 
46 

66 

50 

69 

44 

50 
34 

65 
36 

70.9 
47.1 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

83 
56 

80 
51 

82 
55 

62 
60 

60 
67 

80 
69 

90 
57 

76 
40 

74 
37 

76 
41 

82 
47 

85 
56 

75 
45 

72 
44 

59 
44 

67 
34 

64 
42 

59 
48 

60 
32 

69 
40 

75 
45 

62 
54 

32 

50 

84 
42 

61 
28 

69 
36 

79 
34 

78 
40 

65 
47 

54 
35 

48 
30 

73.7 
45.4 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

78 
61 

76 
55 

80 
54 

81 
54 

80 
56 

81 
55 

83 
57 

76 
46 

67 
38 

75 
35 

79 

37 

82 
39 

79 
40 

66 
42 

52 
36 

61 
42 

56 
34 

56 
36 

55 
45 

56 
36 

56 

35 

76 

38 

73 
44 

79 
52 

67 
25 

59 
26 

72 
33 

79 
34 

77 
37 

68 
42 

59 

40 

71.2 
42.1 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

79 
56 

79 
54 

77 
57 

80 
60 

78 
63 

80 
66 

87 
64 

72. 
41 

70 
43 

70 
44 

79 
45 

80 
43 

72 
43 

59 
41 

66 
40 

63 
38 

50 
36 

55 
45 

55 

36 

64 
35 

72 
38 

81 
49 

60 
54 

83 
43 

59 
29 

68 
30 

78 
38 

77 
38 

70 
45 

50 
30 

55 
29 

71.2 
44.5 

INEZ 

MAX 
MIN 

80 
50 

78 
48 

79 
54 

80 
54 

81 
57 

82 
56 

80 
56 

70 
45 

80 
42 

64 
38 

82 

37 

83 
38 

67 
42 

66 
46 

65 
36 

63 
42 

50 
40 

56 
45 

65 
45 

64 
39 

70 
35 

70 
43 

82 

44 

70 
46 

62 
23 

76 
29 

81 
32 

SO 
34 

72 
46 

63 
42 

62 

40 

72.0 
42.6 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

75 
51 

77 
52 

80 

55 

78 
64 

79 

65 

66 

70 

77 
58 

71 
40 

74 
39 

80 
40 

60 
45 

73 
53 

71 
44 

66 
45 

64 
44 

59 

43 

51 
40 

63 

47 

64 
39 

70 
38 

79 
52 

70 
46 

82 

51 

73 

43 

64 
29 

76 
46 

78 
46 

74 
53 

59 
44 

55 
36 

63 
38 

71.3 
47.0 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

79 
53 

60 
54 

79 
56 

76 
63 

81 
65 

69 
67 

77 
59 

69 
43 

75 
42 

80 
44 

60 
47 

73 
50 

68 
47 

62 
45 

59 
43 

55 

41 

51 
39 

50 
47 

63 

40 

58 
38 

76 

47 

73 
48 

81 
53 

73 

44 

63 

31 

74 
41 

75 
41 

75 
45 

50 
46 

56 

33 

62 
39 

70.6 
45.8 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
51 

75 

53 

78 
53 

75 
64 

77 
65 

79 
68 

73 
51 

66 
44 

72 
43 

77 
45 

77 

46 

78 
52 

65 

44 

58 

41 

57 
38 

55 
40 

48 
39 

56 

47 

57 

44 

66 

39 

69 

48 

63 

47 

79 
55 

65 

34 

58 
29 

72 

44 

75 
48 

71 
49 

66 
43 

54 
39 

57 
39 

67.2 
46.6 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
59 

78 
56 

79 
53 

77 
59 

77 
63 

77 
65 

72 

55 

67 
42 

72 
36 

76 
38 

78 
40 

77 
43 

65 

40 

58 
35 

55 
37 

65 
35 

50 
34 

52 

43 

57 
38 

66 
32 

73 
41 

74 
49 

76 

50 

54 
31 

60 
27 

73 

40 

75 
38 

72 
39 

58 
44 

56 
37 

58 
35 

57.8 
43.1 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

77 
52 

78 
54 

80 
56 

76 
65 

82 
65 

65 
70 

78 
59 

68 
47 

73 
43 

78 
45 

79 
46 

76 
51 

68 
50 

63 
49 

57 
46 

60 

45 

55 

45 

59 
49 

62 

45 

70 
40 

74 
55 

57 
48 

83 
51 

74 
44 

64 
33 

72 
43 

76 
46 

75 
48 

62 
46 

69 
40 

63 

40 

70.8 
49.0 

LOUISVILLE  W8  AP 

MAX 
MIN 

76 

51 

80 
53 

79 
54 

76 
65 

80 
66 

64 
70 

76 
51 

67 
44 

73 
41 

78 
42 

79 
47 

74 
50 

55 
46 

61 
45 

56 
43 

57 
43 

52 
45 

57 
44 

69 
42 

70 
39 

73 
50 

1 

67 
46 

62 

50 

66 
35 

63 
31 

75 
48 

76 
46 

1 

74 
50 

51 
44 

54 

39 

61 
40 

69.5 
47.1 
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Table  5  -  ConUnued   ^ 
Station 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER  1955 


LOVELACEVILLE 
MADI50NVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  5E 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 


PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHEL6YVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBUR&  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WK5 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN  ?  WSW 

WOLF  CREEK  DAM 


'<AX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

IMIN 

MAX 

Imin 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

!max 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

(MAX 

Imin 


Day  Oi  Month 


78   79   71 
52   60   66 


77   77 
=  2   53 


54   53   56 


81   82 
52   53 


79   81 
52   58 


52  47  47 

81  81  81 

61  55  50 

77  78  82 
50  50  51 

78  80  81 
54  51  59 

76  78  75 

52  52  58 


80   88 
67   74 


81   86 
66   72 


9   10   U   12   13   14  IS   16   17   18   19   20 


79  I  76 
59  )  66 


83   85   60 
57   57   57 


78   80 
53   53 


78   78   81 

52   52   58  I  64 

76   74   76 


53   53   55 


79   79 
55   56 


78   79 
50   52 


80   81 
56   55 


78   81 
56   59 


74   76 
49   49 


76   79   81 
62   57   57 


47   47   50 


60   55   54 


77   80   84 


79  81 
60  58 

78  68 

56  70  I 

80  73 

58  63  ! 

80  60 

60  65 

78  78 

60  66 

80  89 

67  71 

80  67 

66  70 

78  87 

69  66  I 

78  89 

68  74 

79  86 

57  57 

80  68 

67  71 

75  78 

51  65 

80  85 

66  69 

75  78 

64  55 

84  85 

65  69 

79  62 

64  57 

80  80  I 
53  64 

80  82 

65  58 

70  74 
62  64 


81  68  74 

57  39  37 

62  69  76 

58  40  38 

80  69  75 

58  38  36 

76  68  75 

59  40  36 

85  72  74 

57  41  39 

70  76  65 

64  45  40 

74  70  76 
62  44  40 

75  67  71 
54  41  39 

80  69  74 

59  40  37 

79  70  75 

62  41  40 

70  68  75 

46  43  39 

83  70  73  j 

57  41  39 


SO   61 
40   4  3 


79   81 
37   39 


80   8  3 
40   50 


70   7  8 
40   40 


79   80 
40   42 


77   79 
40   44 


74   74 
52   45 


77  I  67 
45  I  45 


75  ;  69 
50   4  3 

79  I  82 
42   45 


60   83   73 
40   46   52 


78  79 

41  45 

79  81 

42  49 

81  83 

43  4  8 

61  84 

41  44 

81  83 

39  42 

74  79 

37  40 

78  80 
36  40 

72  76 

40  42 

79  81 

44  44 


77   65   72   77   78 
57   42   40  ''    41   44 


67   63 
35   40 


61  65 

39  41 

61  63 

35  37 

55  65 

39  42 

66  53 

39  35 

63  61 

37  36 


58   53   56 

38   43   47 


56 

52 

56 

36 

36 

46 

57 

54 

54 

39 

32 

40 

60   58   58 
37   38   43 


67   74   60 
31   37   48 


64   71   78 
36   38   49 


51   69   78 
35   34   50 


23   24  j  25   26  I  27   28   29   30 


80   83   77  I  66 


53   41   27   40   35   46   46   30 
77   68   59   52 


79   82   77 
49   55   44 


76   61   78 
48   52   41 


65   76 
29   48 


63   74 
26   43 


58  69   76   76 

42  33   32  I  41 

65  73 

33  41 


80   73 
42   47 


81  i  80   61   75 


22   31   31 


56   78   77 
33   42   42 


70   56   50   68 
26 

65 

38 

62 

33 

52 
51   36   38 

59   51   67 


38  ,  45   47   37 

76  I  74   70   55 
37   45   44   34 


75   81  I  75   64   61 


61   56   49  I  57   58   61  '  69   65   80  '  55 


43  I  47   39   39  I  40 


78   73   77 
56   37   37 


60   76   57 
71   50   37 


80   68   73 
56   36   36 


84   57   65 
65   40   39 


84   69   76 

59   41   38 


75  :  69 
55  I  44 


80  ;  80 

46  I  52 


78  ,  67 
49  i  50 

78  ;  68 
47  i  48 


65 

64 

38 

38 

56 

66 

39 

42 

55 

57 

46 

44 

59   54 
3  3   42 


56   47   58 
41   37   44 


62   57   61 
35   39   43 


60   67   74  I  77 


45   37   35 


56   56   72 
42   36   47 


57   73   79 

32   37   46  I  47 


40   44 
77   72 


60   73 
26   28   40 


44   45   53 


78   78 
36   39 


77   67   74 
56   38   37 


74   65   73  :  75   76 
54   40   39   42   43 


78   65 
59   45 


72   74 
42   45 


79  i  54 
47  I  42 


77  ]  71 
47  I  53 


64  62 

40  41 

56  66 

40  45 

54  61 

50  41 

68  61 

39  41  ' 

57  61 
38  41 

67  61 

38  39 

64  58 

41  42 

57  58 

41  43 

59  58 

42  37 

59  58 

35  36 

59  58 

40  38 

65  63 
40  38 


59   52   59  I  62  72  75   77 

45   40   47  I  40  36  48   49 

58   54   58  I  65  73  79  ,  78 

37   40   40   35  42  55  |  50 

I 

65  75  79  I  78 

35  39  51   50 


59   72 
25   27 


80 

75 

60 

71 

77 

50 

39 

29 

42 

47 

82 

75 

68 

74 

79 

49 

41 

29 

47 

42 

61   5S   57 


58   5S   54 
45   39   48 


64   50   57 
34   36   45 


59   56   48 
41   39   43 


59   59   55 
36   34   45 


54   55   50 
41   36   40 


57   51   56 
38   35   47 


57   54   58 
41   40   46 


56   50   56 
37   33   45 


54   51   56 

38   33   45  I 


58   -,  2 

49   43 


34   43   47 


82 

75 

65 

78 

77 

53 

41 

30 

43 

43 

62 

55 

66 

76 

77 

46 

38 

35 

45 

41 

84 

75 

68 

79 

78 

54 

42 

31 

41 

38 

83 

69 

66 

78 

82 

47 

49 

30 

34 

33 

84 

75 

68 

79 

79 

46 

42 

26 

34 

32 

32 

68 

55   44   30   30 

77   75   57   58 
36   38   43   41 


79   74   69   50   63 
31   33   53   37   36 


74   65   59   59 
45   45   46   38 


66   59   54   58 
55   46   31   29 


67   59   52   63 

49   44   34   34 


63   51   47   57 
50   36   34   33 


68   59   50   68 
50   46   34   32 


72.4 
44a9 

71.9 
46.5 

71,3 
44.5 

71.5 
42.0 

72.4 
46.1 


71.4 
43.8 

59.6 
45.2 

72.8 
45.6 

70.7 
46.8 

70.1 
45.7 

72.5 

47.1 

73.3 
47.4 


56   60 
43   35 


51   59 
33   35 


67  I  72   71   79 
45   46   49   48 


48  I  47   51   43 


67   59   52   63   72.6 
42   45   26   25   43.1 


64   60   74   75   74   62   54 
28   40   46  I  40   49   37   40 


73   73 
27   41 


57   60   57  :  74 

37   35   38  i  48 


70   78 
48   44 


62  71  79  I  80   82   72 

35  35  48  i  49   50   45 

59  67  7t 

41  37  4f 


51   55   73  I  75 
39   33   45   47 


56   58   75   77 
38   35   42   49 


56   56   50  I  60 


42   45   43 


80  74 

50  42 

79  57 

52  41 

80  69 
57  35 

80  70 

44  45 


52  52  73 

28  23  38 

54  75  78 

29  41  40 

1 

59  75  75 

28  42  41  ^ 

59  72  76  , 

25  38 


76  '  74   60   57   63 
37  I  52   45   33   31 


73   72   48   55 
39   44   35   36 


69 

3 

46 

1 

71 

9 

44 

7 

57 

8 

44 

1 

75   60   55   54   71.7 


47   36   35  :  46.3 

68 
44 

55 


34  ,  39   46   37 


61 

72 

75 

75 

28 

40 

36 

45 

56 

70 

76 

75 

29 

39 

41 

40 

61 

59 

.7 

38 

45 

,4 

59 

69 

5 

34 

43 

4 

61 

69 

3 

35 

44 

8 

56 

68 

4 

36 

45 

7 

80   81   82   76   69   74  ;  78   79 


59   53 


60   43   41  I  43   43   41  ;  53   38   38 


58   61   60   56   58   55  :  59   70   80  I  77   82   73   54   77   80   75   70   62   63   71.8 


i4   45 


30   40  :  46   53   48   28   31   35   37   52   40   40  1  45.7 

73   78   77  I  71   68   54  I  72   78   76  I  76   64   52  j  58   55   49  ;  57   56   67  I  69   58   78   49   59   71   74   71   55   55  '  67.1 
51   63   53   63   44   41   45   47   50   50   41   37   37   41   41  l  43   40   40  I    41   41   44  ;  29   29   40  '  47   48   33   36  '  44.3 


61   79   83  I  84   74   58 
54   60   58  '  69   42   40 


72   77   79 
39   43   46 


79   67   50   60   56   58  ;  57   63   69  '    75 


82  I  70   62   75  ,  77   75   55   58   71.1 


45   38   36  ;  39   38   36  j  36   37   37   40   46   48  '    31   29   34   37   38   38   37  I  43.3 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

^- 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

P^ 

DEWEY  DAM 

EVAP 

. 

.14 

.13 

.12 

.05 

.03 

.06 

.07 

.12 

.13 

.10 

.30 

. 

.03 

.03 

.17 

.01 

. 

.01 

.04 

.10 

.09 

.10 

.08 

.05 

.13 

.09 

.04 

.07 

.12 

.11 

B2.79 

WIND 

0 

2 

2 

0 

1 

0 

19 

14 

4 

0 

1 

0 

8 

0 

1 

2 

4 

10 

0 

1 

0 

5 

11 

30 

27 

2 

8 

2 

13 

17 

24 

208 

DIX  DAU 

EVAP 

.13 

.18 

.15 

.05 

.12 

.07 

.12 

_ 

.17 

.09 

.09 

.14 

.12 

.16 

.10 

.16 

.00 

.00 

.06 

.08 

.05 

.08 

.06 

.17 

.10 

.10 

.11 

.13 

.10 

.04 

.18 

83.21 

WIND 

48 

41 

51 

5 

16 

37 

53 

108 

31 

15 

10 

14 

64 

54 

49 

70 

92 

105 

83 

25 

17 

63 

24 

100 

119 

62 

48 

19 

77 

101 

131 

1732 

WOLF  CREEK  DAU 

EVAP 

.16 

.14 

.12 

.14 

.07 

.15 

.13 

_ 

.16 

.02 

.24 

.09 

.15 

.19 

. 

« 

.10 

.06 

.03 

.05 

.10 

.10 

.09 

.20 

.07 

.12 

.02 

.20 

.17 

.07 

.15 

B3.40 

WIND 

17 

29 

28 

18 

9 

73 

78 

30 

25 

16 

7 

7 

22 

26 

16 

25 

8 

30 

19 

6 

14 

43 

36 

59 

13 

2 

15 

8 

77 

29 

63 

848 

See  Reference  Notas  Following  Station     Index 
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STATION  INDEX 


Static 


County 


Obser- 
vation 
time 


ADO  I  SON  DAM  45 
ADOLPKUS  1  N 
ALBANr 
ALLEN 
ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  0AM  29 

BAfiBOuRviLLE 

6ARDST0WN  J. 5.  PREP  SCI 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  CREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 
B3WLING  GREEN  WTR  WKS 
BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUHOINE  2  NE 
BOHitESVILLE 
CAOU  LOC<  E 
CAMPflELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCH  1 

CENTRAL  CITV 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 
a  COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 
CYNTHIAKA  2 

DANVILLE 
OAVELLA 
DELPHIA  1  E 
DEMA 
DEWEY  DAM 

01 X  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  Bf 

OUNMOR 

DUNNVILLE 

DYER 

EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSeuRG 
FLEMINGS8URG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREE6URN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE 
GOLDEN  PCWD  8  N 
GRANT  DAM  33 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

KAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HEFOERSON  4  SW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2   N 
KENTUCKY  DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 


0031 
0043 
0063 
009  S 
0155 


BRECKINRIDGE 
ALLEN 
CLINTON 
FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 
BOYD 

KNOX 

NELSON 

)  HARLAN 


0490 
0595 
0611 
0619 
0624 

0904 
0907 
0909 


1722 

1B55 
1969 
1996 
2003 

2040 
20S3 
2132 
2139 


2469  f 
2526  I 
2775  I 

2791  ( 

2903  I 
2906  I 
2953  t 


3036 
3046 
3052 
3194 
3203 

3241 
3246 
3252 
3295 
3358 

3391 
3430 
3435 
3443 
3451 

3539 
3652 
3709 


MENIFEE 

SCOTT 

HENRY 

BARREN 
BARREN 
HARDIN 
TRIGG 

BOONE 

CARTER 

GREEN 

GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 


LEE 

'   HENDERSON 
I    CHRISTIAN 

.  FULTON 
GRAVES 
JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 
CHRISTIAN 

E5LIE 
MARTIN 


620 


GARRARD 
!  MARTIN 
.  GRAYSON 
.  FAYETTE 
I  CASEY 


37  16 
'  38  27 
;  36  52 


HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

I  SON 

WARREN 
WARREN 

WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 

.  EDMONSON 
I  PIKE 

'  CUMBERLAND 
TRIGG 

.   TAYLOR 

:   CARROLL 
I  MUHLENBERG 

BULLITT 

HICKMAN 

ESTILL 

ADAIR 
BOONE 
WHITLEY 

HARRISON 
ISON 

BOYLE 
MARTIN 
PERRY 
KNOTT 
LOYD 

I  MERCER 

\   OHIO 

.  MUHLENBERG 

.  CASEY 

BRECKENRIDGE 


37  13 

36  47 

36  46 
.  37  20 

.  38  41 

37  17 
I  37  55 
.  36  41 


4165  BRECKINRIDGE 
4196  BREATHITT 
4255  LETCHER 
4369  .JESSAMINE 
4414  ILIVINGSTON 


84  25 

86  16 
82  35 

85  22 

87  58 
85  21 

85  11 


.  37  ' 

i  37  06 

'  39  04 

i  36  50 

I  38  23 

I  38  23 

-  37  39 


84  06 

85  16 
84  40 
84  19 

84  18 
84  17 

84  46 

82  32 

83  07 
82  48 


65  37 

82  21 
B4  20 

83  33 


37  00 

37  00 

37  36 

36  54 


37  15 

37  15 

38  37 
.  37  12 


;  36  44 
<  36  34 
I  36  48 


37  20 
37  32 
36  51 


CORPS  OF  ENGINEERS 
lOELL  M,  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
.  BARRETT 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
HOMER  NOLAN 

G.  YOUNG 
C.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSS^WN 
MRS. LAURA  B.GABBARD 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BOWLING  GREEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  RICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.KAZEL    B.PICKETT 
S.    WEATHER    BUREAU 
KY   DEPT    OF   CONS. 
MARSHALL    HILL 

CARDINAL  DAIRY 


COLDIRON 
BERTHA  DE  LONG 
BALLARD  F.  WALKE 
E  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS    2  3  5  6 


85  55 

65  55 
85  55 
8B  00 

84  50 

82  57 

85  30 

85  30 

82  51 
87  12 

87  20 

86  54 

83  12 


87  37 

87  34 
89  10 

88  30 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 


.  W.  WILLIAMS 
,  L.  HUFF 
.  D.  GIVENS 
INNIE  L.  TARTER 
LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 

iBEfiT  W.  ALLISON 
FRANK  H.  LAWSON 

C.  C.  STAMPER 

JEAN  FLEMING 
MAURICE  B. CARPENTER 

ORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 

IflM  F  .8RAM6LETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


EMIL 


BEAf; 


RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S.  MILL 

ISH  fr  WLFLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SHIRLEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
MRS.  ADA  L.  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 
R.  LOVELL 

EATUS  E.  BRINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 

I,  BAILEY 
BURCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 
(.  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 
TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 

ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 
IRS. FOREST  CAMPBELL 
INITED  FUEL  GAS  CO 

LOYD  G.  R0B8INS 
euDOY  LEE 
H08ART  ISON 
HUGH  J.  CARROLL 


63  23 

82  56 
84  38 
88  16 


1-BIG  SANDY,   2-CUMBERLAND.   3-GREEN,   4-KENTUCKYi   5-LICKlNGi 


KENTUCKY  UTIL  CO 

JAMES  A.  FIELDS 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  3  5 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

PALLIA  F.  KANKLA 

2  3  5  6 


2  3  5 
3 

2  3  5 


Station 


LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 
LONDON  3  SW 
LONDON  CAA  AP 

LOUISA 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACeVILLE 

LUCAS 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELO  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT    STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL 

OLNEY 

ONEONTA  0AM  35 

OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PAOUCAH 
PADUCAH  ARMORY 
PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SMITNFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 

URKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

BUREN 
VANCE BURG  DAM  32 
WAYNESBURG  6  E 
WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WESTPORT 

ILLIAMSBURG 
ILLIAMSTOWN  5  WSW 
ILLOW  LOCK  13 
OLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

NEW  STATIONS 


County 


JESSAMINE 
HENRY 

CLARK 
LAUREL 
LAUREL 

LAWRENCE 
AWRENCE 
(EFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 
BARREN 


GRAVES 
MASON 
JACKSON 


ROWAN 

MONTGOMERY 
HART 

CALLOWAY 
CARTER 

HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 

DAVIESS 
MC  CRACK EN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 

OHIO 
MC    LEAN 
LOGAN 
OGAN 
SCOTT 

HARDIN 
MARION 

WOODFORD 
MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

LLEN 

E8STER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
BULL  IT 

SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 

METCALFE 
METCALFE 
WASHINGTON 

SPENCER 
MONROE 

MONROE 

TRIGG 

ANDERSON 

UNION 

JESSAMINE 

NDERSON 
EWIS 

INCOLN 
MORGAN 
OLDHAM 

1ITLEY 


38  07 
38  07 
38  14 


38  17 
36  58 
36  53 


8  36 
36  37 
36  38 
38  09 


36  50 
38  11 
38  04 


36  51 
36  50 
38  23 


37  22 

37  55 

38  29 


62  37 

82  36 

85  46 

85  40 


85  48 
88  50 

86  02 

87  29 


83  43 

88  39 

88  38 
83  42 


64  09 

66  03 
64  50 
63  26 
63  56 

85  53 

88  20 

83  11 
87  47 

84  18 


32  48 

82  31 

83  42 
67  53 

83  57 

84  18 

86  54 

87  16 
86  53 


36  53 

85  43 

36  53 

85  40 

37  52 

85  09 

38  02 

65  21 

Obsei-j 
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time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BUTJGHeR 

"  FOREST  SERVICE 
CIVIL  AERO.  ADM.    ' 

JULIUS  M.  RANKIN 
HAROLD  C.  FERGUSON 
LOUISVILLE  G  t  E  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BLAINE  MALONE 

ILLARO  E.  FOSTER  I 
HOMER  WELBORN,  JR.  I 
NATIONAL  PARK  SVC    \ 


NORA  S. 


MRS. WINNIE  W.  MORAN  ■ 

EDWARD  C.  GIFFORD   I 
L.  HERRELL 
OF  MIDDLESBORO I 

OF  MIDWAY 

DAVID  C.  BAILEY     ] 

OVA  M,  LAWLER  ! 

ALVIN  L.  BERTRAM  ] 

I.  C.  HAGGAN 

RED  CARTMILL  ' 

HUBERT  E.  HODGES  | 

MURRAY  WATER  SYSTEM 
ERIE  SCHOOL  I 

MELVIE  PARLEE  NEISZ  ' 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
IBGIL  D.  CLARK 


CORPS  ( 


MITE 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

3 
2  3  5 


ENGINEERS 


WESTERN  P.  LACKEY 

OF  PAOUCAH 
JESSE  FAIRCHILO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PART  IN 
ALTON  M.  HARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNDON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
B.  PORTER 
-693 
LAWRENCE  ROGERS 

SISTER  MARY  B.  BUTZ 

ARY  COLLEGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

LEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 

NOBLE  ALLEN 
1LBERT  I.  A5HBY 

TVA-709 

WILLIE  S.  RATTA 
OVID  K.  MAGRUDER 

'.  SIMPSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0  STA  WSFC 

H.  COATLEY 

ALICE  N.  BALL 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 
TVA-684 

.  DEDMAN 
DEWEY  HARRIS 
JAMES  T.  PHILPOTT 

ORVILLE  F.  HALL 

TVA-680 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS,  BRADLEY  LOVE 
S  OF  ENGINEERS 

FRANK  HOECK 
JOHN  W.  TURNER 
GEORGE  T.  JOHNSTON 

GEORGE  HAYS 
HENRY  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 

3 
2  3  5  6 
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REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Ideatlf IcatloD  Duabers  Id  the  iDdez  nuaber  coIubd  of  the  atatloD  Index  &re  asslKned  on  a  state  babla.   Ther< 
Plruree  and  letters  follovlng  the  station  oaae,  such  aa  12  33W,  Indicate  distance  la  allea  and  direction  fros  the  post  office. 
Observation  tiaes  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tiae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aontbs  will  be  carried  Id  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  Id  the  tables,  are  either  alsslag  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  li 
nits  used  In  this  bulletin  are:   teaperature  Id  *P. ,  precipitation  and  evaporation  lo  iDChes,  and  wind  ao 


111  be  DO  duplication  of  nuabers  within  a  sti 


Id  aileB.   Degree  days  are  based  i 


Evaporation  Is  aeasured  In  the  staDdard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  iDcluded  Id  snowfall  averages  In  Table  1,  beglnoing  with  July  194B. 

Aaounts  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  Id  Tables  3,  5  aod  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  endlDg  at  tlae  of  observatloc.   See  the  Station  iDdex  for  obeervatlon  tlae 

Sdow  od  ground  In  Table  7  Is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  aDd  CAA  statloDS.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30 
Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  mi 
taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result 

tlon  Index.   No  record  In  Tables  2  and  S  Is  Indicated  by  no  entry. 

tlae  d 
in  the  column  formerly  headed  No.  of 
Ther) 


H.  C.S.T.  aad  7:30  A.H.  B.S.T.   WTR  E<)UIV 

Water  equivalent  samples  i 
I  apparent  Inconslsteocles  In 


<rd  In  Tables  3,  6, 
o  on  a  later  date  i 
Included  in  folio 


7  and  th< 
r  dates, 

Ibutlon  unknown . 
ly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
rs  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  tberaometers  are  exposed  in  a  shelter  locat< 
roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
All  Data  based  od  observatiooal  day  endlog  before  noon. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
C   In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  tbe  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  ore  published  later  lo 

Hourly  Precipitation  Data. 
E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  aore  days  of  record  Missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  mo 
R  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  esBentlally  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V  Includes  total  for  previous  month. 
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to  any  Weather  Bureau  OfflC' 
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KENTUCKY  -  NOVEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  month's  weather  featured  persistent  coolness 
and  moderately  deficient  precipitation.   Tempera- 
tures ranged  between  abnormally  warm  and  cold  for 
the  season  with  a  very  large  majority  of  subnormal 
days,  while  most  of  the  precipitation  fell  in  the 
middle  portion  of  the  month  with  scantier  than 
usual  snowfall. 

Temperatures  were  below  normal  this  month  for  the 
fourth  time  in  1955,  the  others  being  January, 
June,  and  October.   Although  averaging  slightly 
over  2°   below  the  long-term  mean,  quite  a  number 
of  Novembers  have  been  colder  than  this  month's 
average  of  44.0°,  although  most  were  colder  by 
small  margins.   Extreme  temperatures  were  farther 
apart  than  usual  but  did  not  establish  new  records. 
The  high  of  85°  at  Hickman  1  E  on  the  14th  has 
been  exceeded  a  few  times  in  November  since  the 
record  of  93°  in  1906.   At  the  other  November 
extreme,  the  low  of  5°  at  Manchester  4  SE  on  the 
30th  has  been  surpassed  on  the  downside  only  five 
times  since  1889,  but  several  of  those  minima 
dropped  well  below  zero,  the  latest  being  the  -8° 
reading  in  1950.   An  unusually  large  number  of 
days  this  month  experienced  minimum  readings  of 
32°  or  below. 

Precipitation  averaged  0.8  inch  less  than  the 
long-term  mean  for  the  first  subnormal  month  since 
August  and  the  third  since  1955  began,  but  was  not 
particularly  dry  for  a  late  fall  month.   Distri- 
bution over  the  State  was  rather  uniform  over  the 
westerly  two-thirds,  averaging  between  2-3/4  and 
3  inches,  but  dropped  to  an  average  of  2-1/4  inches 
in  the  Eastern  Division.   Monthly  totals  varied 
from  6.09  inches  at  Falmouth  to  only  0.48  inch  at 
Inez,  while  the  greatest  daily  amount  was  2.32 
inches  at  Owensboro  Dam  46  on  the  3rd.   Snowfall 
was  less  than  half  the  usual  expectancy  for  Novem- 
ber.  No  unusually  large  falls  were  reported  any- 
where in  the  State,  and  no  measurable  amounts  at 
all  in  the  Western  Division. 

Available  records  indicate  that  sunshine  was  well 
above  average  over  most  of  the  State,  except  along 
the  Ohio  River  between  Louisville  and  Evansville, 
Ind.,  where  slightly  less  than  usual  sunshine  and 
excessive  daytime  cloudiness  prevailed. 

WEATHER  DETAILS 

The  month's  weather  began  cloudy  and  mild,  but  an 
active  cold  front  approached  on  the  2nd,  causing 
widespread  thunderstorms  and  locally  heavy  rains 
on  that  date  and  ushered  in  a  sharply  colder  air 
mass.   Temperatures  plunged  to  sub-freezing  levels 
generally  during  the  3rd  to  5th  but  southerly 
winds  and  abundant  sunshine  raised  maxima  into  the 
60 's  on  the  4th  and  5th  in  most  areas.   Another 
surge  of  extremely  cold  air  came  in  on  the  7th 
behind  an  active  but  nearly  dry  cold  front  and 
brought  the  lowest  readings  of  the  season  to  the 
State  with  gradual  warming  taking  effect  about 
the  10th.   The  most  pronounced  warm  spell  of  the 
month  dominated  the  whole  State  during  the  11th 
to  16th  while  warm  air  with  gradually  increasing 
moisture  was  circulated  northward  by  a  nearly 
stagnant  High  off  the  southeastern  states.   Pre- 
cipitation had  been  noticeably  absent  after  the 
2nd  until  the  passage  of  a  squall  line  and  cold 
front  during  the  14th  to  16th  produced  some  vio- 
lent thunderstorms  with  hail,  lightning  and  heavy 
rains.   Temperatures  during  this  period,  mostly 


on  the  13th,  reached  record  high  levels  for  so 
late  in  the  season  at  some  stations. 

The  16th  marked  the  end  of  the  warm  period  as  cold 
air,  this  time  of  Arctic  origin,  once  again  invaded 
Kentucky.   The  only  appreciable  amounts  of  snow 
during  the  entire  month  fell  in  central  and  northern 
areas  on  the  18th  -  19th,  while  rains  covered  the 
remainder  of  the  State.   Warmth  again  dominated 
conditions  for  the  second  and  last  time  in  November 
while  high  pressure  covered  the  southeastern  states 
from  the  21st  to  the  23rd.   Thereafter,  successive 
surges  of  Arctic  air  chilled  the  State,  resulting 
in  the  lowest  temperatures  thus  far  in  the  current 
fall  season,  and  establishing  all-time  records  in 
this  respect  at  some  stations  just  before  the  end 
of  the  month.   The  last  week  was  mostly  dry  but 
some  areas  received  light  rains  or  snow  flurries 
in  connection  with  frontal  passages. 

WEATHER  EFFECTS 


During  the  month  most  fa 
seasonally  up  to  date, 
completed,  winter  grains 
nearly  over.  Bur ley  tob 
with  about  75  per  cent  o 
and  large  amounts  moving 
of  November.  Soil  moist 
grains  were  in  good  cond 
been  providing  better  th 
season  made  little  growt 
the  month,  necessitating 


rming  activities  were 
Fall  plowing  was  mostly 

sown,  and  the  corn  harvest 
acco  was  in  good  condition 
f  the  stripping  completed 

to  market  toward  the  end 
ure  was  ample  and  fall 
it  ion.   Pastures  which  had 
an  normal  forage  for  the 
h  in  the  latter  part  of 

general  cattle  feeding. 


The  U.  S.  Agricultural  Marketing  Service  reported 
that  Kentucky  farmers  experienced  the  best  all 
around  crop  season  in  four  years .   The  corn  crop 
set  a  record-high  yield  of  41.0  bushels  per  acre. 
Soybeans  yielded  well  above  average,  but  the  small 
grain  yields  (wheat,  oats,  barley,  rye)  were  disap- 
pointing in  comparison  with  1954  although  still 
above  average.   Hay  production  this  year   was  in 
the  bumper  crop  class  for  most  hay  crops.   Potatoes, 
sweet  potatoes,  and  popcorn  yielded  extremely  well. 
Burley  tobacco  yielded  45  pounds  per  acre  below 
the  record-high  of  last  year,  but  the  high  yields 
of  1954  were  surpassed  this  year  by  dark  fired 
Types  22  and  23,  and  dark  air-cured  Type  35.   Pro- 
duction of  all  Kentucky  tobacco  was  down  considerably 
due  chiefly  to  reduced  acreage  this  year.   The  com- 
mercial apple  crop  was  very  short,  amounting  to  only 
about  60,000  bushels,  due  to  the  late  March  freeze 
damage . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  State  Climatologist  at  Louisville  advised  that 
storms  were  reported  from  various  sections  of  the 
State  during  the  month.   These  storms  were  primarily 
of  the  wind,  hail,  and  electrical  type.   Although 
most  were  minor,  the  thunderstorms  of  the  15th  and 
16th  in  northern  Kentucky  caused  heavy  damage,  partic- 
ularly in  the  areas  near  the  Boone  County  Airport  due 
to  extremely  large  hailstones.   Hail  contributed  to 
the  greatest  loss  in  these  storms,  but  some  damage  waa 
reported  from  the  wind  and  local  flooding  caused  by 
heavy  rains.   Total  estimated  damage  for  all  storms 
was  near  $100,000  of  which  about  $67,000  was  caused 
by  the  thunderstorms  of  the  15th  and  16th. 

FLOODS 

No  flooding  was  reported  other  than  that  of  a  local 
nature  from  the  heavy  thunderstorm  downpours  men- 
tioned above.  -  J.  E.  Stork 
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1889 

43.1 
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48.6 
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75 
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49.8 

85 

16 

4.80 

0.4 

1916 

47.8 

83 

8 

1.52 

T 

1917 

44.3 

78 

11 

1.23 

0.1 

1918 

46.1 

77 

19 

1.90 

0 

1919 

47.4 

78 

18 

7.31 

T 

1920 

44.7 

79 

10 

2.21 

2.8 

1921 

49.8 

79 

20 

7.96 

T 

1922 

48.3 

87 

10 

1.93 

0.4 

1923 

46.4 

75 

16 

3.65 

0 

1924 

47.7 

83 

13 

1.82 

0.1 

1925 

44.9 

73 

8 

5.13 

0.1 

1926 

42.9 

80 

0 

3.40 

2.0 

1927 

51.3 

82 

13 

5.01 

0.1 

1928 

46.8 

78 

10 

3.93 

T 

1929 

44.6 

81 

-  9 

4.03 

3.0 

1930 

47.1 

86 

-  4 

1.82 

1.0 

1931 

55.0 

84 

19 

3.52 

T 

1932 

43.8 

78 

11 

2.71 

0.4 

1933 

45.5 

85 

10 

1.54 

T 

1934 

50.5 

84 

14 

2.85 

T 

1935 

47.3 

85 

11 

3.86 

T 

1936 

42.9 

81 

10 

3.50 

3.4 

1937 

43.2 

82 

6 

1.63 

0.6 

1938 

47.9 

83 

2 

3.68 

3.7 

NOVEMBER 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

1 
1 

J 

1 

< 

II 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

1954 
1955 

43.6 
45.8 
46.0 
49.8 
44.5 

46.5 
48.1 
51.2 
44.2 
49.7 

45.4 
41.0 
40.4 
46.2 
45.5 

45.1 
44.0 

79 
80 
85 
80 
85 

84 
86 
88 
70 
87 

80 
86 
79 
84 
80 

80 
85 

14 

6 

9 

18 

13 

18 
16 
15 
11 
18 

11 

-  8 

6 

10 

7 

11 

5 

1.16 
3.70 
2.80 
4.88 
1.33 

2.45 
5.64 
3.45 
2.82 
7.71 

1.82 
5.20 
6.86 
3.21 
1.48 

1.89 
2.69 

T 
0.9 

T 

T 
0.2 

0.2 
0,1 

0 

T 

T 

0.3 
6.5 
1.2 
2.2 
0.2 

1.6 
0.3 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1956 


Temperature 

n 

Precipitation 

1.  ^ 
2  1 

is 

<  2 

a. 
tj> 

> 

< 

6 
£  o 

1  ° 
D  fc 

1 

S 

Q 

1 

"5 
D 

O 
1 

No,  ol  Days 

1 

1 
2    2 

1  i 

a 

S 
0 

O 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Ms 

X 

M 

in. 

1 

3-0 
a  a 

OS 
2? 

To 

a 

e 
i 
1 

0 

2 

S 

0 

S 

0 

o 
in 

gl 

S2 

So 

o  S 

i 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 

57,6 
56,8 
59,3 
5B.2 
55.7 

31,7 
35,1 
32,7 
31,6 
33,2 

44.7 
46.0 
46.0 
44.9 
44.6 

-  2.8 

-  2.3 

-  3.0 

82 
B4 
81 
81 
83 

13 
13 
13 
13 
13 

9 

13 

7 

8 

12 

30 
28 
28 
30 
28 

616 
676 

680 
509 
619 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 
3 

19 
14 
18 
18 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.65 
2.32 
2.29 
2.97 
2.49 

-  .59 

-  .83 

-  .47 

-  .98 

1.43 
.92 
•  94 
.94 

1.42 

16 
16 
16 
16 
2 

.0 
.0 
,0 
,0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
5 
6 

4 

2 
2 
2 
3 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

AM 
AM 

59,2 
58.0 
58.2 
58.1 
58.9 

31,7 
30.8 
33.0 
33,5 
33.4 

45.5 
44.4 
45.6 
45.8 
46.2 

-  3,9 

-  2,2 

-  2,3 

fl5 
83 
82 
«1 
83 

14 
16 
13 
13 
13 

14 
11 
12 
12 
10 

28 
29 
28 
28 
28 

585 
623 
588 
577 
573 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

19 
20 
18 
17 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

2.17 
2,74 
3.30 
3.32 
1.98 

-  1.07 

-  .20 

-  1.75 

,74 
1,20 
1,60 
1,42 

,74 

16 
16 
16 
3 
16 

,0 

,0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
S 
4 
5 

5 

2 
2 
2 
3 
2 

0 

1 
1 
1 

0 

MURRAY 

OWENSBORO  2  M 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

60.0 
55,8 
56.2 
58,4 
59.4 

34.1 
33.3 
33,7 
33.8 
31.6 

47.1 
44.6 
45.0 
46.1 
45.5 

-  ,6 

-  2,1 

-  2,4 

-  1.6 

S3 
83 
82 
84 
83 

13 
13 
13 
13 
13 

12 
12 
13 
13 
10 

2  8+ 

28 

28 

28 

30 

553 
622 
614 
574 
504 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

2 
0 
0 

16 
16 

16 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

2.60 
3.95 
3.32 
3.63 
2.02 

-  .71 
.68 

-  .21 

-  1,65 

,95 
2,20 
1,88 
1.62 

.78 

2 
3 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
4 
4 

3 
2 
2 
2 
2 

0 

1 
1 

2 

0 

RUSSELLVILLE 

57,3 

32,6 

46,0 

-  1.3 

80 

13 

10 

30 

606 

0 

1 

17 

0 

2.35 

-   ,90 

.56 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

45,4 

2.76 

T 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

55,0 
55, 9M 
55,2 
57.3 
54.6 

30,2 
30, 9M 
31.9 
32.4 
31.9 

42,6 

43. 4M 
43.6 
44.9 
43.3 

-  2.0 

-  2.8 

90 
80 
77 
78 
30 

13 

13 

13+ 

13 

13 

10 
9 
12 
10 
10 

28 
28 
28 
28 
28 

670 
654 
645 
611 
651 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
1 
2 
0 

2 

20 
19 
19 
18 

17 

0 

I 

0 
0 

3.33 
2.88 
2.36 
2.40 
3.33 

,28 

-  1,69 

,40 

1.60 
.75 

1.05 
.94 

1.13 

2 
2 
2 
2 

3 

.2 

1.0 
.0 
T 

1,0 

T 
T 
0 
0 

1 

19 
29 

19 

2 
3 
2 

1 
3 

1 

0 

1 

0 

1 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 
DIX  DAM 
ELIZABETHTOWN 

R 
AM 

58. 4M 

50.0 

55.1 

55,6 

56.0 

30. 6M 
30.6 
32.1 
31.5 

30.7 

44. 5M 

40.3 

43,6 

43.6 

43,4 

-  3.1 

-  2.0 

81 
78 
78 
78 
77 

13 
13 
14 

13 
13  + 

9 

7 
11 
11 
10 

28 

28 

28+ 

28 

30 

615 
739 
648 
642 
650 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
2 
2 
2 

17 
20 
19 

19 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3.30 
4.92 
3.23 
2.66 

3.13 

1,89 
-   .09 

1.09 

1.24 

.78 

.53 

.90 

2 

16 

15 

19 

2 

.0 

4,0 

.0 

,0 

T 

0 
3 
0 
0 
0 

19 

3 
4 
3 
2 

3 

1 

3 
0 
0 
0 

FRANKFORT  LOCK  * 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVIN6T0N 
LEITCHFIELO 

AM 
AM 

55. 6M 

56.3 

57.6 

57.4 

57.4 

29. 6M 

32.0 

30.4 

32,9 

33,4 

42.  6M 

44.2 

44.0 

45.2 

45,4 

-  3.7 

-  1.8 

-  1.4 

-  1.3 

80 
78 
79 
81 
80 

14 
16 
14 
13 
15 

10 
10 
10 
10 
10 

28+ 

30 

30 

28 

28 

673 
621 
638 
600 
693 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 
1 
2 

22 

16 
20 
18 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

3.16 
2,69 
1.95 
2.70 
3.33 

.02 

-  1.62 

-  .43 

-  .46 

1,42 

.97 

,49 

1.38 

1.37 

3 

2 
19 

2 
16 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
0 

1 

2 

1 

0 
0 

1 
1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

R 
R 
AM 

52.2 
55.9 
53.7 
57.8 
54.7 

31,2 
35,4 
32.0 
30.9 
29.5 

41,7 
45,7 
43,3 
44,4 
42.1 

-  2.1 

-  2.4 

•  3 

-  3.5 

78 
82 
80 
79 
79 

13 
13 
13 
13 
14 

10 

11 
11 

9 
8 

28 
28 
28 
30 
29 

696 
683 
653 
616 
691 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
1 
2 

19 
16 
18 
16 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

2,56 
3.83 
3.73 
2.27 
2.98 

-  .59 

.61 

-  1.14 

-  .41 

.83 

1.59 

2.23 

.54 

.8« 

2 
2 
2 
2 

17 

.2 
T 
•  3 

T 
T 

T 
0 
T 
0 
0 

29+ 
29 

2 
2 
2 

2 
3 

0 
2 

1 
0 
0 

SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

AM 

58. 1 
65.8 
66.6 
56.3 
52.1 

34.0 
31.2 
30.5 
31.4 
29.9 

46.1 
43.5 
43.6 
43.9 

41.0 

-  1.4 

-  4.2 

79 
80 
76 
78 
79 

15 
13 
13 
13  + 
14 

11 
10 
10 
10 
6 

30 
28 
28 
30 
29 

674 
643 
643 
637 
715 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

1 
1 
2 

15 
18 
20 
20 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

2.59 
3.69 
2.33 
2.09 
4.70 

.33 

1.84 

.86 

1.34 
.70 
.80 

1.12 

19 

3 
19 
19 
15 

.0 
.3 

.0 

.0 

3,3 

0 

0 
0 

0 

3 

19 

8 

2 
2 
2 

1 
3 

0 

1 

0 
0 

1 

WOLF  CREEK  DAM 

AM 

57. 4M 

30.8 

44.  IM 

78 

14+ 

11 

30 

626 

0 

2 

21 

0 

2.69 

.84 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

43.6 

3.03 

.4 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

AM 
AM 

66.4 
60,9 
54.5 
56.4 
56.1 

32.3 
30.0 
27,8 
29,8 
32, 7M 

44,4 
45.5 
41,2 
43,1 
44  ,  4M 

-  2.4 

-  1.4 

83 
78 
73 
74 
80 

13 

13 
3  + 
3+ 

13 

15 
10 
12 
12 
8 

29 
30 
29 
29 
29 

614 
588 
708 
650 
625 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
2 
2 

19 
21 
24 
21 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

1.10 
2.06 
3.08 
2.71 
2,67 

-  1.89 

-  .54 

.31 
.78 
.85 
.66 
.60 

16 
19 
19 
17 
15 

1.0 

T 
T 
T 
T 

1 

0 

T 
T 
0 

19 

30 
30 

4 
S 

6 
8 

7 

0 
1 
2 
2 
3 

0 
0 

0 
0 
0 

CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FALMOUTH 
FARMERS 
GRAYSON 

AM 
AM 

53.2 
59. IM 
54,7 
57.1 
55, 7M 

29,8 

30,  5M 
29.9 
29.2 
29. 7M 

41.5 
44. 8M 
42.3 
43.2 
42.7M 

-  1.8 

80 
80 
81 
81 
82 

14 
14+ 
13 
13 

13 

9 
16 
10 
13 
14 

28 

29+ 
28 
28+ 
28 

706 
606 
676 
655 
663 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
2 

1 

1 

20 
21 
22 
22 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

2,88 
1,55 
6.09 
2.04 
2.27 

2.97 
-   .96 

.67 
.42 
1.45 
.38 
.81 

3 
19 

19 
19 
14 

2.5 
T 

1.0 
,5 
,5 

0 

T 
1 
1 
1 

30 
19 
19 
19 

6 
5 

8 
8 

7 

3 
0 
S 

0 

1 

0 
0 
3 
0 

0 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 

MANCHESTER  4  SE 

R 
AM 

58,7 
54,6 
59,5 
54,8 
59,9 

29,1 
26,7 
28,3 
29,2 
25,7 

43.9 
40.7 
43.9 
42.0 
42.8 

-  1.6 

80 
76 
82 
74 
77 

13 
14  + 
13 
13+ 
15 

12 

9 

13 

10 

5 

29+ 

30 

30 

30 

30 

628 
72  5 
624 
683 

669 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 

1 
1 

21 
25 
23 
24 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

1.56 
1.12 
.48 
1.63 
1.84 

-  1.14 

.50 
,30 
,40 
,38 
,81 

19 
11 
10 
18 
19 

T 
T 
T 
T 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

4 
1 
6 

i 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 

AM 
AM 

53,3 
68,3 
55,1 
60,0 
54,3 

29.6 
31.9 
30.6 

33,0 
31,8 

41.5 
45.1 
42.9 
46.6 

43.1 

-  3.7 

-  1.1 

-  1.6 

-  .6 

-  4,1 

81 
74 
79 
81 
79 

14 

2 

13 

16 

14 

11 
14 

17 
11 

29 
29 
28 
30 
28 

707 
592 
661 
554 
659 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 
1 
2 

19 
19 
18 
19 
19 

0 
0 
0 

0 
0 

2.65 
3.89 
2.66 
1.78 
2.49 

-  .40 
.52 

-  .77 

-  1.00 

-  .59 

,81 

1,03 
.57 
.59 
.60 

3 

19 

2 

19 
3 

,8 

T 
T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

a 
s 

5 
7 

3 

4 
1 
1 
2 

0 

1 

0 
0 

0 

VANCEBURG  DAM  32 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG 

AM 

55,7 
59,3 

32,3 
32.1 

44.0 

M. 
45.7 

-  1,2 

80 
78 

13 
15  + 

11 

11 
11 

20 
29 

30 

625 
680 

0 
0 
0 

2 
2 

1 

19 
18 

0 
0 
0 

2.24 
1.30 
1.95 

-  1.05 

-  1.28 

.56 
.30 
.52 

17 
23 
23 

1,0 
T 
,0 

1 

T 
0 

19 
29 

7 
6 
8 

1 
0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

43.4 

2.26 

,3 

STATE 

44.0 

-  2.3 

2.69 

-   .76 

.3 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

_ 

NOVEMBER 

1955 

Station 

•3 

Day  of  month 

1    2  1  3 

4    5    6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11  1  12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22   23 

24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

AOOISON  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 

ALBANV 

ALLEN 

ANCHORAGE 

2.77 
2*43 
2.54 
2.06 
3.33 

.36  1.50 

.03   .42 

.15 

.10   .04 
1.60   .30 

.30 

.07 

.18 
.15 

T 
.33 

.48 
.06 

.25 

.17 
•  58 

.47 
.17 

.27 
.04 

.58 
.95 
.95 
.60 
.39 

•  08 

•  35 

i68 

T     .29 

.03 
.11 

T 

T 

T 
T 

•  10 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

l.»7 
1.10 
2.06 
2.88 
3.06 

.08 

.02 

.75   .14 

.05 

T 

.05 

.07 
.06 

.27 

.15 
.12 

.33 

.05 
.05 
.05 

.05 

.12 
.25 

.08 
.36 
.73 

.30 
.31 
.26 
.46 

.05 
.45 

.01 

.55 

.30 
.78 
.53 

.85 

.05 
.02 

.05 

•  10 

•  42 

•  54 

.33 

.12 

.15   .04 

T 
T 

.09 

T 
T 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

eCREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

2.65 

2.71 
2.67 
2.66 
2.06 

.34 

.52   .10 

.63 

.32   .55 

.03 

T 

.10 
.07 

T 

.26   T 

.11 

.33 

.06 

T 
.14 

T 

.12 
.60 
.66 

1.43 

.23 

.06 

T 

.66 

.18 
.38 

7 

•  66 
.40 
.55 

.64 
.57 

.61 

.05 

.22 

T 

•  27 
.19 

.21 

.11 
T 

.33   .06 

T 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  2  NE 

2.16 
2.36 

2.07 
2.29 

1.13 

.87 
1.05 
.15   .92 
.27   .59 

.02 

T 

.20 

T 

.07 
.03 
.09 

T 

T 

.10 

.39 

.05 

.47 
1.04 
•  16 

.48 

.04 
.20 
.30 

.60 

.54 
.02 
.27 
.46 
.60 

•  18 
T     tl9 

•  36 

•  21 

T 

T 

T 

T 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPSELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITY  2    N 

1.06 
2.00 
2.40 
3.33 
2.54 

.16 

.31   .40 

T     .94   ,22 

.50  1.13 

.63 

T     T 

T 

.16 
.05 

T 

.02 
.12 

T 

.03 

T 

.20 

.11 

.05 
.13 
.57 
.13 

T 
1.11 
.16 
.13 
.17 

.17 

7 
.30 

.84 
.61 
.48 
.36 

.70 

.53 
.42 
.43 
.45 
.38 

T 

.05   T 

T 

T 

T 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  W6  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.30 
2.35 
2.37 
4.92 

1.09   .43 
.55 
.65 
T    1.21   T 

T 

.22 

.14 

.06 

.14 
.15 

.20 
.23 

1.16 

.57 
.16 

1.24 

.19 

.29 

.54 

.51 
1.02 
.16 

•  47 
.52 

•  64 

.40 

.03 

T 
.02 

T 
T 
T 
.01 

.30 

T 

CYNTMIANA 
CYNTMIANA  2 
DANVILLE 
DELPHIA  1  E 
DEMA 

2.78 
2.88 
3.23 
2.07 
1.92 

.10   .88 
.28   .67 
.09   .42 

.02 
.45 
.49 

T 
.04 

.01 
.03 

T 

.01 
.10 
.30 

.41 
.53 
.78 
.25 
.15 

.06 
.04 
.20 
.30 
.23 

.62 

•  56 
.37 

.43 

.40 
.76 
.80 
.42 

^ 

.28 
.32 

.55 

•  17 

•  33 

T 
•  05 

T 
T 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  8R 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

1.55 
2.66 
2.79 
3.08 
1.50 

.07 

.30   .36 

.17   .95 

.90 

.50 

T 

T 

.26 

.06 

T 

.03 
.07 

T 

.31 
.26 
.05 
.03 
.26 

.26 
.11 
.60 
.93 

.12 
.51 
.15 
.53 

T 

.16 

.42 
.53 
.60 
.42 
.58 

T 

•  46 
.27 

.27 

•  08 

T 

T 

EDDVVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
FALHOUTH 

2.36 
2.15 

3.13 
1.47 
6.09 

.15   .50 
.55 

.90   .38 
.05 

.13  1.29 

T 

.10 
.11 

.37 

T 

.10 

T 
•  54 

.06 

.20 
.14 
.93 

•  58 

•  15 
.80 

•  37 

.24 

1.08 

T 

.85 
.70 
.50 
.51 
1.45 

T 
•  05 

T 

.55 
.35 

•  26 

•  20 

T 
T 

.04 

T 

T 
T 

FARMERS 
FLEMING5BURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

2.04 
3.02 
2.25 
2.32 
3.16 

.32 
.56 

.07   .66 

.14   .69 
.20  1.42 

T 
T 

T 

.12 
.12 

.24 
.52 

T 

.16 
.60 
.17 
.02 
.31 

.16 

7 
.92 

.36 
.36 
.36 

T 
.52 

.38 

.36 

.50 
.40 
.38 

«01 
•  03 

T 

•  27 
.39 

.37 
.15 

•  33 

.02 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GESr  LOCK  3 

GLASGOW 

1.30 
2.69 
2.27 
2.66 
2.91 

.46   .20 
.38   .49 
.13   .97 
.98   .60 

^ 

.34 

.21 
.26 

T 
.07 

.31 

T 

•  25 
.23 

.04 

T 

.03 

.93 
.15 

7 

.63 
.78 
.42 
.36 
.66 

.05 

.42 

•  39 

•  37 

•  27 
.45 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

GLASGOW.  WKAY 
GLENDALE 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 

2.69 
3.29 
2.29 

4.57 
2.27 

.97   .48 

T     .44   .62 

.01   .20   .27 

.11  1.00 

.08   T 

•  02 

.16 

T 

T 
.13 

.86 
.81 

.02 

.10 
.04 
.20 

•  17 

.18 
.17 
.94 
1.12 
•  26 

•  87 

.47 
.12 

T 

.61 
.52 
.65 
.35 
.45 

T 
T 

T     .41 

.44 

T     .18 

•  4& 

•  22 

•  01 
T 

T 
T 

T 
T 

GREENSBURG 

GREENSBUHG  MIWAY  61  BR 
GREENUP  0AM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 

1.95 
1.63 
1.50 
2.97 
2.43 

.36   .45 
.25   .40 
T     .05 
.38   .56 
.13  1.21 

T 

T 

•  08 

T 
T 

.05 
.22 

T 

•  07 

•  09 
.18 
.22 

•  04 

•  94 

•  94 

.10 
.26 

.07 

.49 
.46 
.32 

•  75 

•  04 

•  03 

.43 

•  43 

•  12 
T     .04 

•  28 

.04 

T 

T 
T 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  U      R 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 
HICK5VILLE 

1.81 
1.56 
2.49 
2.17 
1.36 

.05 
•  12 
T    1.42 

.07   .42 

.51 

.03 

■  23 

■  10 

T 

.02 
.03 

.23 
.35 

T 

•  02 
.53 
.74 
.62 

.29 

.11 

.05 

T 

•  63 

•  50 

•  39 

•  60 

•  10 

•  03 

.07 
.10 
T     .10 
•  34 
.23 

.15 

•  le 

.01 
.02   T 

T 

T 
T 

T 
T 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPTNSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

2.97 
1.12 
2.74 
1.70 
.48 

.02   .54 
.08 
.55   .45 
.12 

T 

T 

.03 

T 

.29 
.40 

•  04 

•  30 

T 
.06 

U29 
•  02 

.71 
■  23 

T 

.01 

.09 

1.20 
T 
.03 

.59 
.13 

7 

•  57 

•  02 

•  01 

•  03 

•  40 

■  14 

•  41 

T 
•  25 

T 

T 
T 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2    N 
KENTUCKY  DAM 

2.70 
1.20 
2.52 
1.47 
2.55 

1.38   .36 
.06   .55 

.54 

T 

•  32 

.01 
.38 
.68 
.26 

•  37 

.30 

T 
T 

.05 

.15 
1.01 

T 

•  48 

•  60 

•  79 

•  65 

•  10 
.17 

•  21 
.74 

•  28 

T 

T 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

2.37 
2.41 
3.33 
2.56 
2.49 

.23   .45 

.11 

.43   .47 

.83   T 

.70 

•  05 

.10 

.01 
.10 

■  05 

•  39 

•  07 

T 
.03 

•  06 
T 

.10 
.10 

.54 
.65 

.16 
.15 

.07 
.39 
1.37 
.52 

.06 
.13 
.20 

.35 

.34 

.51 
.45 
.60 
.12 
.55 

.36 

•  26 

•  45 

•  42 

•  21 

T 

T 

T 

T 
T 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPOHT  LOCK  2 
LONDON  CAA  AP 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

2.33 
3.32 

1.63 
1.20 
3.83 

.09   .51 
.15  1.16 
T     .03 
T     T 
1.59   .42 

^ 

T 
•  19 

.07 
.22 

.01 
.06 

.02 
.01 
.03 

.17 
.06 
.27 

.19 
.08 

.12 
.14 

.17 
.22 

1.13 

•  30 
1.03 

•  11 

.38 

.55 

.44 
.32 
.31 
.40 

T 
T 

•  52 

•  30 

•  22 

•  07 
T     ,15 

•  05 

.03 

T 
T 

T 

.02 

T 

T 

^ 

LOUISVILLE  WB  AP      .  R 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

3.73 
3.73 
3.30 
3.32 
2.27 

2.23 
.65  1.23 
.96 

.30  1.42 
.07   .54   .45 

T 

T 
T 

.03 

T 

.10 
.01 

.05 
.01 

.68 
.39 
1.60 
.75 
.31 

.72 

.42 

.02 
.42 
.47 
.65 
.50 

T 

T     .25 
.30 
.28 
.15 

T     .39 

•  01 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MANCHESTER  «  SE 
MAYFIELD  SUBSTA 
MAYFIELD  2  S 
MAVSVILLE  DAM  33 
HC  KEE 

1.84 
1.94 
1.98 
2.65 
2.70 

.14   .19 
T     .34 

.02   .81 
.28 

■  18 

.19 

.05 

T 

.61 
.94 

.27 

■  12 

■  03 

.69 

.74 
.04 

.50 
.15 

.16 

.81 
.66 
.50 
.25 
.56 

.03 

.40 
.26 
.24 
.08 
.47 

.17 

.15 
.02 

.04 

.02 

T 

T 

MIODLESRORO 
MIDWAY 
MILLEHSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOUNT  STERLING 

3.89 
2.56 
3.55 

1.81 
2.65 

.04 
•38   .58 
.23   .51 

.15 
.57 

.02 

.07 

•  31 

.29 

.08 

.16 

.03 
.04 
.06 
.02 
.10 

.68 
.48 
.77 
.04 
.31 

.02 
.30 

.42 

.84 
.25 

.91 
.13 

1.03 
.43 
.56 

.84 
.45 

•  03 

.13 
(38 
.21 

•  48 

•  34 

.53 

•12   .10 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 

2.56 
2.60 
3.45 
2.88 
3.95 

.30   .36 
.96 

.21  1.35 
.25   .98 
.38  2.20 

.05 

T 

.20 

.10 
T 

.08 
.15 

.15 
.67 
1.00 
.80 
.89 

.66 

.02 
.10 

T 

.63 
.66 
.58 
.24 
.43 

•  02   T 

.36 
T     .33 
.21 
.21 
•  05 

•  06 

T 

T 

T 

OWENSBORO  0AM  46 
PAOUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 

4.14 
3.32 
3.63 
1.03 
1.78 

.39  2.32 

.07  1.88 
T    1.62 

T 
.04 

.05 

.39 

.29 

T 
.01 

T 
.78 

.29 
.21 

.52 

.37 
1.28 
T 
.17 

.03 

7 
T 

7 

.86 

.47 
.38 
.59 

T 

T 

.06 
.22 

•  26 

.04 
.32 

T 
T 

T 
T 

T 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 

2.39 
2.02 
2.43 
2.49 
3.09 

T 
.78 

.12   .46 
.20   .60 
•46   .74 

.06 

.08 

.29 

.14 
.07 

.02 

.06 

T 

.16 

.95 
.14 
•  06 

.43 

.23 
.85 

.35 

.17 
.07 

.02 

.66 
.60 
.55 

.56 
.73 

•  03 

.09 

•  19 

•  15 
,45 
.18 

.35 

.18   .02 

T 
T 

T 
T 

See  Reference  Notes  Following  SlatioD  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


KEN7UCKY 

Table  3-Continued 

NOVEMBER  1955 

■q 

Day  of  month 

Station 

o 

e2 

1    2  1 

3 

4    5   6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11   12 

13  1  14  1  15 

16 

17   18 

19 

20   21 

22   23 

24 

25  1  26  1  27 

28 

29  1  30 

31 

RUMSEV  LOCK  2 

3. BO 

.26 

1.98 

.06 

•  80 

•  61 

•  09 

RUSSELLVILLE 

2.35 

.47 

.51 

•  32 

.16 

•  66 

.23 

RUSSELLVILLE  SU6STA 

2.14 

.50 

.40 

T 

.36 

•  65 

.23 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

2.96 

.25 

.75 

.23 

.06 

.86 

•  55 

.26 

T 

SALVISA  LOCK  6 

2.75 

.14 

.78 

.01 

T     .14   .30 

•  03 

.47 

.46 

T 

.42 

T 

T 

T    T 

SALYERSVILLE  2  SE 

1.S3 

.22 

.13   .62 

•  16 

.52 

.18 

T 

SCOTTSVILLE 

2.39 

.19 

.47 

.13 

•  52 

.86 

.37 

SEBREE 

3.28 

.16 

1.99 

•  55 

J 

.50 

.08 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2.71 

.05 

1.34 

•  82 

.50 

5HEL8YVILLE  2    W 

3.69 

.30 

1.34 

.15 

.01        .30 

•  04 

.65 

.45 

.04 

.40 

.01 

SHEPHEROSVILLE 

3,16 

.45 

1.37 

.14 

•  05 

.44   .44 

.27 

SOMERSET  \    N 

2.33 

.28 

.08 

.05 

.03   .09   .25 

•  20 

.70 

.58 

.07 

SPRINGFIELD 

3.50 

.45 

.65 

.52 

•  16 

.70 

.49 

7 

•  53 

STEARNS 

2.05 

.20 

.05   .12 

.39 

.78 

•  40 

T 

.11 

SUMMER  SHADE 

2.09 

.36 

.13 

.05 

.10   .38 

•  27 

.80 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.74 

.44 

.11 

.57 

T 

.36 

.84 

•  42 

T 

TAYLORSVILLE 

3.09 

.40 

.97 

.31 

.53 

.50 

•  33 

T 

TOMPKINSVILLE  2 

2.44 

.35 

.20 

•  39 

1.05 

•  45 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

2.94 

.36 

.56 

.02 

1^05 

.04 

.58 

•  33 

TYRONE  LOCK  5 

2.02 

.12 

.70 

.03   .06 

•  04 

.32 

.45 

T 

.30 

T 

T     T 

UNIONTOWN  DAM  *9 

3.03 

.68 

.76 

•  98 

.36 

.25 

T 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.89 

.06 

.53 

.06 

.09 

T     .63 

•  14 

•  34 

.51 

T 

.53 

T 

T 

VANBUREN 

2.26 

.50 

.52 

.05 

T 

•29   .50 

.40 

VANCEBUR6  DAM  32 

2.24 

.38 

.10 

T     .31   .06 

.11 

.56 

.45 

.05 

T 

•  19 

.03 

T 

WAYNES6URG  6  E 

2.60 

.09 

.50 

.11 

■34   .60 

.13 

.58 

T 

.25 

WEST  LIBERTY 

1.30 

.24 

T 

.05 

.13 

.12 

.20 

.20 

.30 

.01 

T 

WESTPORT 

4.36 

1.05 

1.26 

1.13 

.53   .07 

.36 

.08 

.36 

T 

T     T 

WILLIAMSBURG 

1.95 

.10 

.02 

.15 

.17   .10 

.35 

.41 

•  52 

.13 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

4.70 

.47 

.90 

T     .16  1.12 

.45 

.78 

.47 

•  35 

T 

T 

T     T 

WILLOW  LOCK  13 

1.84 

.37 

.13 

.37 

.01 

.04 

.50 

•  03 

•  37 

.02 

WOLF  CREEK  DAM 

2.59 

.23 

.02 

.04 

.12 

.01   .33 

•  24 

.84 

•  59 

.04 

.06 

WOODBURY  LOCK  U 

2.76 

.27 

.44 

.09   .37 

•  32 

•  38 

.57 

•  32 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  S 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
NOVEMBER  1966 

Station 

Day 

Ot  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

69 
38 

64 
51 

59 
32 

47 
21 

60 
26 

64 
37 

52 
23 

43 
21 

49 
20 

56 
26 

70 
35 

70 
53 

80 
59 

68 
52 

77 
53 

72 
32 

38 
22 

44 
19 

37 
28 

46 
22 

63 
32 

6b 
35 

64 
36 

44 
19 

49 
26 

48 

19 

54 
26 

42 

10 

25 
15 

30      1  55i0 
16       30.2 

ASHLAND  DAM  ?9 

MAX 
MIN 

74 
33 

69 
53 

65 

37 

43 
31 

55 
25 

66 
29 

53 
35 

48 
26 

50 
26 

43 
27 

56 
35 

72 
40 

83 
52 

69 
56 

75 
50 

75 

40 

41 
28 

43 
21 

41 
32 

46 
27 

59 
30 

71 
31 

70 
49 

50 
31 

44 
27 

47 
22 

59 
22 

52 
16 

28 
15 

33 
23 

55,4 
32.3 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

74 
27 

76 
49 

70 
28 

51 
20 

62 
20 

66 
25 

62 
36 

55 
29 

57 
18 

54 
24 

67 
25 

75 
39 

76 
67 

75 
54 

75 
52 

76 
50 

58 
26 

50 

18 

50 
35 

46 
30 

69 
24 

70 
26 

67 
42 

60 
25 

49 
29 

46 
23 

50 
19 

56 

16 

30 

13 

39 
10 

60.9 
30.0 

BARDSTOHN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

58 
50 

60 
32 

48 
20 

52 
26 

58 
38 

53 
23 

45 
27 

52 
23 

57 
28 

69 
43 

70 
57 

60 
61 

59 
57 

79 
57 

73 
31 

40 
22 

42 

19 

39 
27 

50 
22 

64 
34 

68 

38 

54 
38 

44 
21 

46 
23 

49 
20 

50 
24 

63 
9 

23 

13 

33 
13 

56.9 
30.9 

BAXTER 

MAX 
MIN 

57 
27 

59 
27 

73 
40 

43 
24 

47 
21 

49 
21 

59 
26 

54 
21 

46 
19 

54 
19 

40 
28 

59 
29 

69 
42 

70 
46 

69 
51 

72 
56 

73 
25 

41 
21 

51 
22 

44 

31 

47 
25 

62 
26 

56 
27 

65 
34 

51 
31 

43 
25 

48 
21 

67 
22 

30 
12 

28 

14 

54.5 
27.8 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

70 
45 

71 
54 

61 
33 

51 
20 

64 
29 

60 
44 

52 
22 

43 
21 

51 
18 

59 
30 

70 
36 

71 
55 

82 
62 

75 
54 

79 
60 

74 
32 

40 
24 

43 
20 

41 
31 

50 
20 

66 

30 

65 
43 

62 

37 

47 
20 

51 
26 

50 
19 

62 
30 

55 
12 

31 
14 

31 
9 

57.6 
31.7 

BENHAM 

MAX 
MIN 

57 
25 

71 
32 

74 
38 

42 
25 

52 
18 

56 
25 

65 
31 

53 
18 

46 
20 

54 
27 

47 
28 

52 
40 

71 
52 

73 
58 

73 
49 

74 
49 

72 
25 

41 
21 

51 
24 

48 
28 

50 
20 

63 
27 

66 
42 

59 
29 

56 
32 

54 
33 

49 
34 

57 
20 

27 
12 

27 
13 

55.4 
29.8 

8EREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

73 
36 

69 
50 

59 

34 

45 
24 

59 
25 

66 

53 
29 

46 
27 

53 
23 

44 
34 

66 
38 

73 
55 

80 
64 

71 
51 

75 
55 

72 
38 

40 
23 

45 
21 

40 
31 

46 
25 

64 
30 

68 
37 

64 
43 

45 
26 

52 

31 

46 
24 

57 
26 

46 
12 

29 
8 

32 
16 

65.1 
32.7 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

69 
45 

72 

41 

45 
27 

51 
25 

61 

28 

64 

40 

55 
29 

45 
25 

52 
21 

56 

34 

65 
40 

70 
55 

77 
64 

67 
58 

77 
56 

73 
27 

42 
23 

42 

25 

39 
25 

48 
23 

63 

33 

55 

41 

64 
31 

45 
26 

51 
28 

49 
20 

58 
24 

26 
12 

32 

14 

34 
14 

55.2 

31.9 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

70 
42 

72 

50 

56 

33 

50 

60 
27 

64 
39 

52 
26 

48 
24 

52 

21 

53 
26 

65 
36 

71 
53 

78 
63 

74 
64 

75 
60 

72 
32 

40 
22 

45 
22 

44 
32 

48 
24 

66 
34 

66 
39 

53 
41 

47 
23 

51 
31 

46 
21 

58 
27 

51 

10 

34 
12 

34 
12 

57.3 
32.4 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

68 
42 

65 
51 

61 
35 

45 
28 

57 
25 

63 

40 

\l 

47 
26 

49 
24 

55 
27 

67 
36 

66 
46 

80 
52 

72 
51 

75 
48 

72 
35 

39 
24 

40 
20 

38 
31 

45 
29 

59 
34 

64 
34 

64 
40 

41 
22 

47 
25 

47 
20 

52 
26 

61 
10 

25 

15 

31 
21 

64.6 
31.9 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

69 

45 

56 
51 

61 
33 

50 
18 

62 

22 

65 
38 

52 
26 

50 
20 

52 

17 

58 
26 

70 
38 

72 
55 

81 
60 

72 
57 

79 
56 

76 
37 

43 
20 

44 

17 

42 

31 

50 
19 

66 
33 

11 

66 
37 

52 
27 

51 
18 

61 
20 

56 
9 

28 

13 

34 
10 

66.4 
30.6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

44 

62 

40 

41 

31 

11 

56 
28 

50 
33 

47 
24 

38 
26 

45 
25 

51 
32 

65 
37 

65 

51 

76 
60 

67 
48 

72 
49 

70 
27 

35 
21 

37 
20 

33 
28 

41 
27 

56 
34 

63 
39 

62 
32 

39 
24 

43 
27 

43 
22 

50 
22 

22 

7 

22 

13 

28 

18 

50.0 
30.6 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

58 
37 

72 

51 

60 
36 

39 
23 

45 
23 

57 
29 

63 
23 

51 
22 

39 

18 

49 
24 

49 
35 

55 
36 

57 
52 

80 
58 

56 
49 

74 
51 

70 
23 

38 
18 

43 

24 

35 
24 

46 
29 

60 
29 

66 
46 

65 
23 

44 
24 

47 
17 

47 
21 

56 
9 

21 

11 

24 

17 

53.2 
29.6 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

61 
42 

72 
45 

58 
36 

43 
23 

46 
25 

59 
29 

64 
28 

53 
26 

44 
22 

52 
24 

46 
36 

67 
41 

71 
55 

78 
63 

70 
54 

75 
64 

70 
23 

39 
22 

43 
26 

37 
27 

48 

28 

64 

40 

66 

45 

64 
25 

44 
25 

50 
25 

49 
25 

57 
11 

22 

11 

29 

13 

55.1 
32.1 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

61 
28 

76 

45 

76 

42 

45 
25 

46 
22 

58 
23 

64 

40 

56 
20 

53 
21 

50 
21 

40 
29 

78 
40 

75 
43 

60 
54 

80 
56 

80 
52 

77 
29 

42 

20 

47 
20 

43 
27 

47 
28 

64 
28 

73 
28 

70 
33 

59 
26 

61 
19 

26 

16 

30 
16 

69.1 
30.5 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

72 
41 

67 

49 

55 
32 

44 
22 

58 
27 

53 
36 

53 

26 

45 
23 

51 
22 

50 
32 

67 
35 

71 
49 

76 
58 

70 
57 

76 
52 

72 
32 

38 
20 

43 
21 

41 
30 

48 
26 

63 
35 

57 
39 

54 

42 

44 
23 

46 
28 

46 
24 

58 
25 

51 
11 

22 

12 

31 
14 

55.6 
31.6 

ELI2ABETHT0WN 

MAX 
MIN 

67 
44 

66 
52 

51 
38 

49 
21 

59 
25 

61 

40 

51 

21 

44 
21 

50 
16 

54 
27 

67 
37 

73 
53 

77 
59 

77 
57 

76 
60 

72 
32 

39 
23 

43 
20 

40 
31 

47 
20 

62 

29 

66 

32 

66 
36 

44 
20 

53 
27 

47 
19 

58 
23 

50 
11 

28 
12 

32 

10 

56.0 
30.7 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

72 
32 

66 

51 

60 
35 

46 
30 

58 
24 

55 
31 

55 
24 

45 
22 

50 
21 

53 
25 

67 
32 

66 
39 

81 
53 

71 
52 

73 
49 

72 
36 

39 
24 

41 
20 

38 
32 

40 
27 

59 
30 

67 
29 

54 
41 

43 
24 

44 
26 

42 

20 

54 
21 

50 
10 

26 

15 

31 
22 

54.7 
29.9 

FARMERS 

MAX 
MIN 

75 
29 

71 
52 

65 
35 

43 
23 

57 
20 

65 

27 

56 
26 

49 
20 

51 
19 

47 
25 

58 
29 

70 
36 

81 
55 

69 

43 

75 
51 

73 
41 

42 
26 

43 
18 

42 
32 

47 
29 

62 

28 

72 
28 

66 
46 

47 
27 

49 
24 

47 
17 

60 
18 

56 
13 

28 
13 

33 
22 

57,1 
29.2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

68 
52 

67 
45 

46 
31 

55 
25 

66 

37 

58 
43 

49 
26 

44 
26 

53 

24 

51 
35 

71 
46 

75 
52 

84 
65 

76 
52 

82 
56 

76 

33 

41 
25 

42 
27 

39 

33 

52 
24 

65 

41 

65 
49 

66 

41 

44 
29 

49 
28 

62 

27 

60 
33 

34 

13 

31 
16 

31 
16 

66.8 
35.1 

FRANKFORT  LOCK  1, 

MAX 
MIN 

61 
36 

71 
37 

62 
35 

43 
25 

47 
27 

56 
23 

66 

25 

52 
25 

40 
22 

51 
23 

54 
32 

69 
45 

70 
54 

60 
61 

67 
50 

77 
50 

73 
22 

39 

21 

42 
25 

36 
28 

48 
20 

64 
32 

68 

31 

65 
27 

55 

18 

48 
20 

57 
10 

23 
10 

26 

19 

55.6 
29.6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

70 
46 

71 
61 

67 

34 

49 
21 

60 
26 

52 

35 

52 
23 

43 
22 

52 

19 

56 
29 

57 

40 

70 
55 

76 
56 

67 
60 

78 
57 

72 
33 

40 
23 

44 
23 

40 
32 

46 
21 

64 
37 

68 
36 

62 

41 

43 
23 

51 
33 

46 
21 

57 
25 

50 
12 

30 
14 

33 
10 

56.3 
32.0 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

71 
46 

72 
57 

67 
30 

56 
20 

54 
27 

62 
47 

53 
22 

47 
20 

53 

19 

60 
32 

72 
42 

78 
57 

81 
66 

77 
51 

80 
58 

78 
38 

42 
24 

41 
22 

39 
35 

53 
29 

65 

30 

55 
48 

65 
39 

47 
21 

52 
26 

65 
20 

62 
30 

66 

7 

32 

8 

32 
9 

69.3 
32.7 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

63 
45 

68 

46 

54 
36 

43 
27 

54 
20 

55 
30 

53 
31 

46 
21 

50 
27 

42 
24 

67 
27 

71 
34 

82 
46 

70 
54 

73 
50 

74 
41 

41 
27 

44 
18 

40 
32 

46 
25 

60 
29 

70 
26 

48 
18 

58 
18 

53 
14 

26 

16 

34 
20 

56.7 
29.7 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

63 
35 

73 
45 

74 
38 

46 
22 

50 
25 

64 
28 

65 
25 

55 
22 

46 
20 

50 
22 

55 
35 

69 

43 

74 
57 

79 
62 

70 
58 

78 
67 

72 
24 

43 
21 

47 
28 

39 
23 

51 
24 

66 

31 

71 
33 

62 
22 

48 
23 

49 

20 

50 
22 

56 
13 

25 

15 

33 

10 

57.6 
30.4 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

70 
50 

72 
54 

66 

30 

53 
19 

53 

27 

60 

42 

54 
21 

45 
20 

53 

17 

59 
32 

70 
42 

73 
54 

81 
64 

74 
51 

80 
60 

75 
32 

41 
19 

41 
21 

42 
33 

52 

19 

65 

37 

56 

47 

62 

40 

45 
23 

50 
25 

62 

18 

62 
23 

55 
10 

32 

11 

32 

8 

58.2 
31.6 

HEIDELBERG  LOCK  U 

MAX 
MIN 

74 
28 

73 
45 

67 
36 

47 
22 

58 
20 

55 

25 

63 
31 

52 

20 

53 
23 

52 
26 

57 
25 

73 
37 

80 
45 

74 
56 

75 
51 

75 
45 

45 
23 

45 
19 

46 
34 

48 
29 

53 

28 

70 
28 

67 

47 

49 
27 

51 
27 

49 
19 

66 

18 

56 

14 

30 
12 

35 

12 

58.7 
29.1 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

67 

50 

55 

50 

50 
29 

52 

23 

54 
32 

50 
39 

45 
26 

46 
23 

52 

21 

59 
35 

71 
45 

72 

54 

63 
63 

73 
51 

81 
57 

75 
33 

40 
23 

42 
23 

39 

30 

60 
23 

69 

40 

54 

45 

65 

35 

44 
24 

49 
26 

49 
23 

58 
33 

32 

12 

32 
16 

32 

13 

66.7 
33.2 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

65 
40 

59 
50 

70 
30 

50 
24 

55 
30 

59 
35 

60 
22 

55 
23 

49 
20 

55 
25 

62 
38 

72 
42 

76 
49 

85 
54 

72 
54 

62 
46 

69 
26 

45 
25 

41 
30 

44 
23 

53 
30 

65 
40 

70 
45 

55 
25 

48 
26 

65 
23 

56 
28 

63 
14 

28 
16 

35 
15 

59.2 
31.7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

58 
26 

72 
27 

74 
39 

46 
24 

45 
19 

54 
20 

50 
31 

53 

16 

45 
19 

49 
24 

40 
25 

60 
26 

71 
40 

76 
50 

74 
50 

75 

55 

76 
26 

37 
17 

47 
20 

43 
27 

42 
26 

59 
26 

67 
27 

57 
32 

45 
27 

49 
20 

44 
17 

55 
21 

28 
12 

25 

9 

54.6 
26.7 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

65 
30 

70 
51 

72 

33 

49 
22 

53 
25 

55 

30 

55 
23 

56 
23 

47 
21 

54 
23 

61 
35 

72 
44 

73 
56 

82 
58 

68 
55 

83 
50 

65 
22 

44 
23 

41 
30 

40 
22 

51 
23 

58 
33 

66 
48 

59 
25 

46 
25 

54 
24 

54 

24 

58 
12 

26 

11 

33 
13 

68.0 
30.8 

INEZ 

MAX 
MIN 

75 
26 

81 
45 

55 
38 

45 
25 

56 

17 

55 
22 

57 
26 

50 
17 

52 
25 

45 

21 

68 
27 

75 
30 

82 
43 

78 
49 

75 
48 

77 
56 

57 
27 

47 
16 

42 

32 

48 

30 

63 
24 

73 

24 

78 

43 

59 

28 

46 
26 

48 
25 

62 

15 

54 

18 

32 

14 

30 
13 

59.5 
28.3 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

68 

47 

66 
52 

60 
32 

52 
22 

62 

32 

66 

44 

54 
25 

49 
24 

53 
21 

,  57 
35 

69 
41 

70 
55 

61 
64 

70 
55 

n 

74 
31 

43 
23 

43 
21 

40 
28 

49 
21 

66 

38 

63 

44 

55 
36 

45 
21 

55 
27 

51 
20 

58 
32 

47 

10 

30 
16 

36 
12 

57.4 
32.9 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

70 
48 

70 
61 

57 
34 

50 
24 

62 

30 

60 

39 

53 
26 

45 
30 

51 
22 

56 
30 

69 
37 

72 
53 

79 
52 

70 
64 

60 
60 

72 
33 

40 
23 

44 
23 

41 
32 

48 
22 

66 
34 

54 
44 

64 
40 

48 
23 

53 
29 

50 
23 

61 
30 

63 
10 

30 

13 

32 
12 

57.4 
33.4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
43 

62 

40 

40 
27 

44 
23 

57 
27 

61 
36 

50 
28 

40 
24 

46 
23 

48 
34 

65 

37 

68 
51 

78 
51 

66 

51 

73 
55 

71 
27 

38 
22 

41 
21 

38 
31 

45 
26 

60 
36 

66 

41 

62 
32 

44 
25 

48 
28 

46 
22 

56 
25 

26 

10 

24 

13 

31 
15 

52.2 
31.2 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
32 

73 
47 

47 
27 

47 
20 

57 
22 

63 
26 

53 
27 

44 
20 

51 
21 

40 
27 

63 
29 

72 
40 

74 
57 

73 
57 

73 
56 

74 
27 

39 
24 

46 
21 

41 
30 

46 
30 

62 
32 

57 

30 

65 
36 

47 
26 

50 
30 

47 
21 

65 
22 

46 
15 

27 
11 

34 

10 

64.6 
29.2 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

71 
49 

66 

53 

62 

33 

49 
28 

62 

30 

63 

44 

52 

31 

45 
29 

50 
28 

57 
37 

71 
42 

72 

57 

62 
63 

71 
57 

78 
56 

76 
36 

39 
25 

44 
28 

42 
32 

47 
26 

64 

37 

66 
43 

57 

37 

43 
26 

51 
32 

49 
27 

66 
32 

24 

11 

27 
15 

32 

17 

SSa9 
35.4 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

69 

46 

64 

40 

42 

32 

47 
26 

50 

30 

51 
38 

50 
26 

41 
29 

50 
25 

55 
36 

69 

43 

70 
57 

80 
63 

69 
55 

77 
55 

73 
29 

38 
25 

42 

24 

35 
29 

48 

23 

64 
36 

66 

42 

57 
33 

42 
26 

48 
30 

49 
25 

66 

17 

20 
11 

26 

17 

32 

17 

53.7 
32.9 
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Table  5  -  Contmued 

u 

AJ 

LLI 

1 

LiV 

IPi 

.it) 

\T 

UJtl 

its 

) 

KENTUCKY 
NOVEMBER  1955 

Station 

Day  Of  Month 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

66 
52 

68 

50 

50 

28 

57 
21 

66 

29 

60 

46 

54 

20 

45 
20 

53 

19 

62 
27 

70 
46 

77 
56 

82   77 
65   51 

80 
57 

76 

36 

43 
23 

40 
25 

42 
35 

53 

22 

65 

30 

69 
4B 

66 

44 

44 

25 

53 

25 

54 
21 

62 

31 

43 
12 

34 
14 

34 
13 

58.2 

MADISONVILtE  1  SE 

MAX 

MIN 

70 
50 

72 

57 

63 
32 

58 
22 

64 
31 

60 

45 

51 
23 

50 
24 

55 

20 

59 

31 

69 
46 

74 

55 

81   74 
59   53 

79 
60 

76 

35 

42 
26 

42 
22 

39 

34 

50 
21 

65 

39 

64 

43 

6« 

39 

46 
21 

50 
26 

52 

24 

60 
27 

43 
12 

32 
16 

36 

13 

56  •! 
33  if 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

MIN 

69 

71 
42 

69 

34 

52 
19 

60 
24 

64 

41 

55 
30 

49 
22 

53 

17 

55 

25 

67 
28 

70 
54 

78   69 
58   62 

78 
54 

74 
36 

41 
20 

44 

19 

42 

33 

49 

19 

64 
37 

68 
40 

65 
42 

48 
20 

52 

30 

50 
19 

58 
19 

53 

10 

31 
12 

3S 
9 

57.8 
30.9 

MANCHESTER  t,    SE 

MAX 
MIN 

7* 
2'. 

76 
42 

69 

34 

49 
17 

60 
17 

66 
21 

60 
32 

56 

15 

58 

15 

50 
21 

65 
23 

75 
30 

76   76 
46   51 

77 
47 

76 

45 

48 
22 

48 

15 

47 
31 

49 
28 

65 
22 

70 
24 

68 

35 

58 

23 

49 
25 

50 
20 

60 
16 

55 

14 

30 
10 

36 

5 

59.9 
25.7 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

70 
50 

70 
48 

50 
28 

57 
23 

65 
33 

61 
45 

55 
25 

49 
23 

53 
20 

61 
33 

70 
42 

76 
54 

83   78 
64   51 

82 

58 

75 
34 

39 

20 

41 
26 

42 
33 

53 
23 

64 
33 

69 

47 

67 

42 

47 
24 

50 
27 

54 
26 

63 
35 

55 

10 

32 
12 

35 
14 

58.9 
33.4 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

59 
33 

74 
34 

63 
38 

39 
32 

44 
25 

56 
25 

65 
29 

51 
25 

40 
24 

SI 
24 

45 
33 

70 
40 

70   81 
54   61 

53 
48 

73 
51 

72 
25 

38 
20 

42 
20 

36 
20 

44 
30 

59 
33 

69 
33 

67 
27 

43 
25 

46 
20 

41 
20 

54 

12 

20 

11 

25 

17 

S3.3 

29.6 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

70 
27 

74 
45 

67 

39 

51 
19 

60 
19 

61 
24 

58 
38 

54 

18 

49 
17 

50 
24 

60 
37 

67 
51 

70   71 
55   61 

73 
56 

71 
56 

56 
24 

48 
20 

45 
34 

49 
31 

63 
24 

66 

28 

67 
57 

64 

31 

47 
30 

53 
21 

58 
20 

54 
21 

32 
14 

41 
15 

58.3 
31.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

72 
38 

65 
47 

63 
33 

43 
23 

57 
23 

64 
33 

57 
28 

45 
23 

52 
22 

44 
29 

65 
32 

70 
46 

79   68 
57   55 

71 
48 

70 
34 

38 
21 

42 
19 

40 
30 

45 

26 

60 
34 

68 
35 

66 

41 

44 
25 

49 
28 

46 
21 

24 

52 

9 

28 
12 

33 

19 

55.1 

30.6 

MURRAY 

MAX 
MIN 

74 
49 

73 
52 

55 
31 

57 
22 

66 

31 

63 

47 

58 
23 

49 
22 

55 

21 

63 
33 

72 
44 

78 
57 

83   75 
66   57 

81 
62 

75 
35 

46 
22 

42 
26 

45 
35 

54 
22 

66 
29 

68 

44 

68 
44 

46 
26 

55 

31 

57 
22 

64 
33 

42 

12 

35 
13 

36 
12 

60.0 
34.1 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

66 
45 

65 
56 

55 
31 

51 
24 

62 
32 

58 
42 

49 
25 

41 
24 

52 
21 

59 
34 

70 
40 

72 

50 

83   75 
63   53 

81 
60 

73 
32 

39 
24 

45 
23 

39 

34 

49 
23 

64 

34 

61 
43 

61 

37 

47 
23 

47 
26 

48 
23 

58 
36 

40 
12 

30 
16 

31 
13 

55.8 
33.3 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
54 

67 
38 

46 
27 

55 
25 

64 

36 

57 

31 

52 

38 

44 
24 

51 
22 

60 
37 

70 
47 

76 
58 

82   69 
68   52 

80 
64 

75 
27 

41 
24 

40 

30 

40 
26 

52 
25 

62 

36 

68 

47 

67 
33 

45 
25 

52 

27 

53 
26 

60 
19 

25 

13 

33 
14 

32 

17 

56.2 
33.7 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

68 
48 

68 
46 

47 
31 

56 
25 

64 

34 

66 

34 

52 

24 

45 
24 

54 
24 

63 
32 

72 
48 

77 
54 

84   78 
65   51 

82 

57 

76 

35 

42 
25 

41 
26 

40 
35 

54 
?4 

66 

35 

67 

45 

68 
42 

47 
26 

52 

27 

55 

22 

63 

31 

40 
13 

33 
14 

34 

17 

58.4 
33.6 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

78 
30 

79 

48 

64 

40 

46 
29 

58 
22 

66 

28 

59 

40 

52 
23 

54 

30 

40 
28 

67 

33 

74 
37 

78   80 
48   54 

78 
54 

61 

51 

51 
30 

49 
23 

45 

35 

49 

30 

66 

30 

75 
30 

70 
48 

57 
32 

46 

30 

52 
26 

61 
22 

54 
23 

30 
18 

37 
17 

60.0 
33.0 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

70 
47 

69 
57 

58 

30 

58 
21 

66 
26 

60 

40 

53 
20 

48 
20 

55 

19 

63 
29 

72 

40 

79 
56 

83   70 
63   52 

81 
56 

76 
34 

45 
23 

42 
22 

♦I 

35 

54 
20 

68 

27 

66 

39 

67 
42 

49 
25 

54 
25 

57 
19 

64 
25 

46 

11 

34 
13 

35 

10 

59.4 
31.5 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

60 
36 

71 
51 

64 
36 

37 
24 

45 
24 

56 

33 

63 

26 

52 
23 

44 
21 

53 

27 

45 
32 

66 

44 

72   79 

51   62 

70 
54 

74 
64 

70 
24 

39 

20 

42 
27 

37 
24 

47 
35 

62 

31 

66 

49 

65 
26 

45 
30 

SO 
21 

48 
22 

56 

11 

22 
12 

28 

15 

54.3 
31.6 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

66 

47 

75 
53 

66 
33 

48 
20 

62 

28 

65 
46 

57 
22 

44 
21 

52 

19 

58 
29 

70 
40 

71 
55 

80   69 
64   57 

79 
59 

65 
33 

43 

21 

43 
23 

38 

30 

38 

20 

65 

34 

67 
42 

65 

38 

46 
29 

52 
29 

52 
20 

60 
30 

53 

12 

32 

14 

34 

10 

57,3 
32.6 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

61 

41 

68 

45 

68 

34 

43 
22 

47 
23 

59 

29 

60 
23 

51 
23 

43 
19 

50 
19 

56 
35 

69 

43 

70   79 
54   59 

68 
56 

77 
63 

70 
22 

40 
20 

41 
25 

35 

20 

47 
22 

64 
32 

66 
42 

61 
22 

43 
23 

50 
20 

46 
20 

59 
10 

21 
6 

28 

10 

54.7 
29.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
46 

73 
53 

68 

35 

51 
21 

62 
27 

65 
45 

55 
33 

46 

23 

56 
19 

56 

30 

68 
41 

71 
55 

77   68 
66   63 

79 
60 

75 
33 

43 
23 

44 
23 

44 
33 

52 
23 

66 
36 

69 
45 

65 
44 

46 
24 

52 
32 

53 

22 

58 
28 

43 
13 

32 
14 

34 
11 

58.1 
34.0 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

69 
42 

64 

51 

61 
33 

47 
23 

59 

27 

63 

39 

54 
24 

45 
24 

52 
20 

56 

29 

68 

37 

69 
50 

80   72 
58   55 

75 

51 

74 
35 

36 
21 

45 
19 

40 
30 

46 
28 

62 

32 

66 

38 

63 
39 

45 
20 

48 
27 

♦7 
19 

S7 
27 

55 
10 

24 
13 

31 

14 

55.8 
31.2 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

71 
41 

72 

48 

66 
35 

48 
20 

59 
21 

63 
30 

53 
26 

45 
20 

53 
19 

54 
28 

65 
33 

72' 
50 

76   73 
61   58 

75 
57 

74 
36 

40 
23 

45 

19 

42 
31 

46 
27 

63 

30 

67 
31 

62 

42 

46 
25 

50 
29 

48 
19 

56 

20 

47 
10 

30 
12 

35 

13 

56.6 
30. S 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

71 

44 

72 
52 

58 
26 

48 
21 

61 
28 

66 

35 

54 
25 

48 
21 

52 
20 

54 
28 

66 

38 

70 
53 

78   70 
63   58 

78 
61 

71 
28 

41 
23 

45 
23 

40 
31 

♦9 
22 

68 
32 

63 
36 

63 
36 

45 
25 

51 
28 

SO 
21 

57 
27 

37 
13 

30 
14 

33 

10 

56.3 
31.4 

VANCEBURS  DAM  32 

MAX 
MIN 

72 
34 

71 
53 

65 
36 

44 
32 

53 
25 

65 
31 

55 
28 

44 
24 

50 
26 

57 
28 

65 
32 

67 
42 

80   76 
54   55 

74 
50 

73 
40 

41 
24 

41 
40 

43 

31 

43 

30 

56 

35 

69 
31 

69 
44 

45 
27 

45 
26 

44 
23 

55 
23 

54 
11 

25 
14 

30 
20 

55.7 
32.3 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

75 
30 

69 

26 

46 
22 

47 

17 

48 
17 

58 
12 

22 

11 

27 
14 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

72 
33 

76 
55 

69 

37 

50 
22 

60 
24 

67 

29 

62 

35 

50 
21 

55 
20 

43 
28 

67 
36 

71 
40 

76   75 
60   60 

78 
56 

78 
44 

46 
26 

48 
21 

48 
33 

50 

30 

69 

27 

67 

30 

68 
51 

54 
28 

48 

30 

49 
23 

60 
23 

55 
17 

32 

14 

37 

11 

59.3 

32.1 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

57 
40 

69 

44 

59 

34 

40 
26 

45 
28 

58 
28 

61 

27 

49 
24 

38 
24 

48 
24 

52 
36 

66 

41 

72   79 
53   58 

60 

47 

73 
53 

70 
21 

37 
20 

40 
21 

34 
25 

44 
28 

58 

34 

65 

43 

62 

24 

44 
24 

45 
22 

46 

21 

52 

7 

18 
6 

23 
15 

52.1 
29.9 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

62 

34 

74 
34 

74 
39 

42 

23 

58 

22 

62 
24 

67 

30 

55 
22 

45 
20 

51 
21 

52 

37 

67 
42 

74   78 
57   61 

76 
59 

78 
64 

74 
28 

42 
25 

49 
28 

45 
32 

1. 

29 

32 

27 

49 
27 

54 

23 

51 
22 

58 

15 

25 

14 

»1 

LI 

57.4 
30.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DIX  DAM 

EVAP 
iriND 

.11 
65 

.14 
39 

.08 
124 

.06 
71 

.01 
23 

.05 
19 

.12 
80 

.07 
73 

.11 
60 

.01 
23 

.05 
31 

.07 
89 

.09 
49 

.13 
107 

.08 
35 

.12 
131 

.18 
204 

* 
46 

* 
49 

.13 
165 

.06 
75 

.05 
11 

.05 
65 

.11 
85 

.05 
63 

.05 
10 

.04 
70 

- 

- 

-_ 

B2.24 
B2069 

See  Reference  Notes  Following  StatioD      Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KKNTOCKT 
NOVEVBER  1955 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND  DAM  29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPOBT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQDIV 

T 

T 

2.0 

1.0 
3 
.4 

2 
.3 

T 

1.0 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

ELIZABETBTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

LONDON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LODISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 
T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HATSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

T 

T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

.8 

1 

T 
T 

T 
T 

See  reference  notea  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Static 


ADDISON  DAM  4& 
ADOLPHUS  1  N 
ALBANY 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN  S.J.  PREP  SCH 

BAXTER 

8EAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

6EREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  I 

CENTRAL  CITV 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 
t   COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DAVELLA 
DELPHIA  1  E 
OEMA 
DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR  ; 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

DYER 

EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHOfiN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGS BURG 
FLEMINGS8UHG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  <. 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCH8URG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 

GLENDALE 
GOLDEN  POND  6  N 
GRANT  DAM  39 

GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY  61 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2   W 

MALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  U 

HErCERSON  J*  SW 
HERNDON 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE   2   N 
KENTUCKY   DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON    WB    AjftPOHT 

LIBERTY 


02<>6 

02  SA 
0381 
0397 
04S0 

0490 
0595 

0611 
0619 


2040 
2053 
2132 


2Ati5 
2469 
2628 

2775 
2791 

2903 
2908 
2953 

2961 
3028 


3241 
3246 
3252 
3295 

33  58 


3435 
3443 
3451 

3539 
3652 

3709 
3714 
3741 


County 


BRECKINRID( 

ALLEN 
LINTON 
LOYD 
lEFFERSON 


MARSHALL 

I  SON 
MADISON 

WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 

EDMONSON 


■  RROLL 
MUHLENBERG 
BULLITT 

ICKMAN 
ESTILL 

ADAIR 
BOONE 
WHITLEY 


BOYLE 

MARTIN 

■ERRY 
KNOTT 

LOYD 

MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKENRIOGE 


FLEMING 
FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 
RANKLIN 

IMPSON 

IKE 
MENIFEE 
SCOTT 
HENRY 

BARREN 
BARREN 

HARDIN 
TRIGG 
BOONE 

CARTER 

GREEN 
GREEN 

MUHLENBERG 


LEE 

ENDERSON 
CHRISTIAN 
FULTON 
GRAVES 

ESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 
BREATHITT 

ETCHER 
JESSAMINE 

IVINGSTON 


37 

86 

34 

36 

66 

16 

36 

86 

U8 

37 

B2 

43 

3B 

85 

33 

37  26 
36  58 
36  51 


37  01 

36  58 

37  00 
39  03 


37  17 
37  55 

36  41 

37  47 

37  06 
39  04 

36  50 

38  23 
38  23 

37  39 


37  48 
37  33 

37  05 


37  03 
37  00 
37  18 


37  00 
37  36 
36  54 
36  59 


37  49 

37  20 
37  32 

36  51 

37  10 
37  52 

37  53 


86  52 
82  57 
88  20 

84  18 
84  IS 

86  26 
86  26 
86  26 
86  26 
84  25 


84  46 

82  32 

83  07 
82  48 


88  05 

85  37 

82  21 
84  20 

83  33 

83  43 

63  45 

64  16 
88  06 
64  62 

86  3' 

82  08 

83  39 

84  33 

84  53 

86  5S 

85  55 
85  55 
88  00 
84  60 


es  30 

82  51 
87  12 

97  20 
66  54 

83  12 
83  11 
33  46 

87  : 


Obeer- 
vation 
tune 


87 

30 

83 

22 

62 

32 

86 

17 

83 

23 

82 

56 

38 

88 

16 

fl4 

35 

82 

26 

Refer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARING 

BARBARA  H.  COOL 
NANNIE  AUXIER 

:.  BARRETT 

MARY  S.  HATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ION  COLLEGE 

,  JOSEPH  PREP  SCH 
HOMER  NOLAN 

G.    YOUNG 

C.    WHIT6AKER 
JAMES    H.    MILLER 
JAMES    A.    GROSSMAN 
MRS. LAURA    B.GABBARD 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

'  BOWLING  GREEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELDRIDGE  SK/lGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN    M.    LEE 

ORPS    OF    ENGINEERS 

LVA    MC    KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

:S  F.  RICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

..HAZEL  B.PICKETT 
-.    WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
KY.  CARDINAL  DAIRY 

fi.  P.  COLOIRON 
BERTHA  OE  LONG 
BALLARD  F.  WALKER, Jl 
HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

C.  W.  WILLIAMS 
J.  L.  HUFF 
N.  D.  GIVENS 
LINNIE  L.  TARTER 
LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
ROBERT  W,  ALLISON 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 

MRS.  JEAN  FLEMING 
MAURICE  6. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  a.    NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 
WILLIAM  F.BRAM8LETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  M.  BEAN 
RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S.  HILL 
FISH  fr  WLFLF  REFUGE 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  SHIRLEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 

7A  MRS.  ADA  L.  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 

5P  C.  R.  LOVELL 


IK  STREET 

(.  KEATTS 
MRS.  NELL  5.  CALVIN 
TVA-679 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGKT 
EWELL  F.  SMITH 

MRS. FOREST  CAMPBELL 
iNITEO  FUEL  GAS  CO 

LOYD  G.  ROBBINS 
BUDDY  LEE 
HOBART  I SON 
HUGH  J.  CARROLL 
TVA-379-A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

JAMES  A.  FIELDS 

GEORGE  D.  LITSEY 

S.  WEATHER  BUREAU 

LLIA  F.  HANKLA 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5 


Station 


LITTLE  HICKMAN  LOCK  9 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 
LONDON  3  SW 
LONDON  CAA  AP 

LOUISA 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

HADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

lELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 

VILLE  DAM  33 
MC  KEE 

yC    KINNEYSBURG 
lIODLESeORO 
IIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

IIDWAY 
IILLERSBURG 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

HUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL 

OLNEV 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO  dam  46 


1-BIG  SANDYi   2-CUMBERLANDt   3-GREENi 


PADUCAH 
PAOUCAH  ARMORY 
PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
5ADIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAH  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
RONE  LOCK  5 
iIONTOWN  DAM  49 
LLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN  BUR EN 
VANCEBURG  DAM  32 
WAYNESBURG  6  E 
WEST  LIBERTY 
WESTPORT 

ILLIAMSBURG 
ILLIAMSTOWN  5  WSW 
ILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 

NEW  STATIONS 


5-LlCKINGi   6-MlSSISSIPPIj 


JESSAMINE 
HENRY 
CLARK 
LAUREL. 

LAUREL 

LAWRENCE 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

ERSON 
BALLARD 
BARREN 
HOPKINS 
EDMONSON 


County 


CLAY 
GRAVES 
GRAVES 
MASON 

JACKSON 


GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 
CARTER 

HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 

DAVIESS 
MC    CRAC  .EN 
MC    CRAC KEN 
MC    CRAC KEN 
JOHNSON 

PIKE 


LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 

HARDIN 
MARION 

WOODFORD 


WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
BULL IT 

SHELBY 

PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 

METCALFE 

METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

MONROE 


ANDERSON 

EWIS 

INCOLN 
MORGAN 
OLDHAM 


36  51 
36  50 
38  23 


38  07 

82  37 

38  07 

82  36 

38  14 

65  46 

36  13 

85  40 

38  11 

65  44 

38  17 

86  48 

36  58 

88  50 

36  53 

86  02 

37  19 

37  11 

96  06 

37  06 

83  43 

36  44 

86  39 

36  42 

88  36 

38  38 

63  42 

37  26 

84  00 

38  36 

84  16 

36  37 

83  43 

36  36 

38  09 

84  41 

38  18 

84  09 

37  27 

86  03 

36  50 

84  5C 

38  11 

83  26 

83  56 

37  16 

86  53 

36  36 

86  20 

38  18 

83  11 

37  14 

87  47 

38  58 

64  16 

37  46 

87  09 

37  47 

87  08 

37  04 

86  46 

37  52 

38  02 
36  42 


37  51 

37  56 

38  39 
37  22 

37  55 

38  29 

36  44 
8  36 
7  36 

36  52 

37  11 


86  53 
86  54 
B4  33 


Obeei- 
vation 
time 


Reiei 

to 
tables 


86  09 
85  21 
65  41 


88  05 
84  51 
87  57 
84  26 

65  10 

83  21 

84  34 

83  15 

85  29 

84  10 

84  38 
63  50 

85  09 

86  38 


.  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
>   HUBERT  BURGHER 

FOREST  SERVICE 
L  AERO.  ADM. 


LIUS  I 


KIN 


1  HAROLD  C.  FERGUSON 
'  LOUISVILLE  G  fc  E  CO 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
WEATHER  BUREAU 

V   CORPS  OF  ENGINEERS 
BLAINE  MALONE 
WlLLARD  E.  FOSTER 

<    HOMER  WELBORN,  JR. 

'  NATIONAL  PARK  SVC 

I  NORA  S.  WHITE 

,  TVA-5-A 

'  MRS.  JOE  PAYNE 

t  CORPS  OF  ENGINEERS 

>  MRS. MINNIE  W.  MORAN 

EDWARD  C.  GIFFORO 
L.  HERRELL 
■  OF  MIDOLESBOflO 

>  CITY  OF  MIDWAY 

I  DAVID  C.  BAILEY 

M.  LAWLER 

1  ALVIN  L.  BERTRAM 

:.  HAGGAN 

■  FRED  CARTMILL 

■  HUBERT  E.  HODGES 

'  MURRAY  WATER  SYSTEM 

HIE  SCHOOL 

lELVIE  PARLEE  NEISZ 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIRGIL  D.  CLARK 

L  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  CIVIL  AERO.  ADM. 
'  WESTERN  P.  LACKEY 

f  OF  PADUCAH 
JESSE  FAIRCHILD 

I.S.  WEATHER  BUREAU 

.  PART  IN 

>  ALTON  M.  HARVILL 

>  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  THOMAS  C.  HERNDON 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 

B.  PORTER 
I  TVA-683 

>  LAWRENCE    ROGERS 

I  SISTER  MARY  B.  BUTZ 

>  ST  MARY  COLLEGE 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 

>  STANLEY  GARDNER 
1  FORREST  C.  WILLI! 


.  SIMPSON 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  RADIO  STA  WSFC 

H.  COATLEY 
ALICE  N.  BALL 

•  CHAS.  H.  HC  MURTREY 
TVA-684 

.  DEOMAN 

ft  JMRS.KATHRYN  B.  CARS 

I    JAMES  T.  PHILPOTT 

I  ORVILLE  F.  HALL 

I  TVA-680 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

i  ^RS.  BRADLEY  LOVE 

I  :ORPS  OF  ENGINEERS 

L  =RANK  HOECK 

I  ^RS. ELIZABETH  BROWN 

k  3E0RGE  T.  JOHNSTON 

'  GEORGE  HAYS 

HENRY  NORTHCUTT 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  :OHPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
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2  3  5 


2  3  5 
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3 
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2  3  5 
2  3  5 
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Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Hontblr  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aontbs  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  lodes,  but  for  which  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  are  either  alssing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Unless  otberwise  indicated,  dlaenslonal  units  used  In  this  bulletin  are:   teaperature  in  *F, ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  moveaent  In  BlleB. 
average  of  65*  T. 

Bvaporatlon  is  measured  in  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unlesi 

Sleet  and  ball  were  Included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  tl: 
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otberwise  shown  by  footnote  following  Table 
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Saow  on  ground  In  Table  7  Is  at  obse: 
Table  7  means  the  water  equivalent  o 
taken  from  different  points  for  succi 


atlon  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations 
snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  sno' 
slve  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 


ues  are  at  6:30  A.M.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  E.S.T. 
two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  ar< 
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-  No  record  in  Tables  3,  6, 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  dl 

©  Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .0 

0  Thermometers  are  generally  exposed  Id  a  shelter  1 
roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  lette: 
Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  ' 

R  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 
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KENTUCKY  -  DECEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


Near-record  dryness  and  typical  winter 
temperatures  coupled  with  scanty  snow- 
fall and  unusually  abundant  sunshine 
characterized  the  month's  weather. 

This  was  the  driest  month  of  1955  and 
the  second  driest  December  since  records 
began  in  1889,  the  least  average  amount 
being  0.89  inch  in  1925.   Although  pre- 
cipitation was  deficient  in  five  months 
this  year,  the  annual  fall  was  99%  of 
normal.   Distribution  this  month  over 
the  State  varied  little,  increasing  only 
slightly  from  west  to  east,  but  from  the 
timing  standpoint  most  of  it  fell  in  the 
first  week  and  was  generally  widely 
spaced  thereafter.   Individual  monthly 
totals  ranged  from  only  0.41  inch  at 
Grant  Dam  38  up  in  the  northern  tip  to 
3.44  inches  at  Middlesboro  down  near  the 
junction  with  Virginia  and  Tennessee. 
The  greatest  daily  amount  fell  at  Hicks- 
ville  where  1.59  inches  was  measured  on 
the  4th.   December  snowfall  was  the 
lightest  since  1949,  averaging  less  than 
1/3  of  the  long-term  expectancy  of  2.7 
inches.   As  was  to  be  expected,  most  of 
the  snow  fell  in  the  east,  but  this  month 
it  tapered  down  to  almost  none  in  the 
west.   The  greatest  monthly  amount  of 
snow,  6  inches,  fell  at  Inez  but  the 
greatest  depth  on  the  ground  was  3  inches, 
noted  at  Dema,  Burdine  2  NE,  and  Laura 
on  the  9th  or  10th. 

Temperatures  were  subnormal  for  the  third 
consecutive  ja)&j»ill/ti{^tiie   December  average 
of  3g|feff  b^ihg  2. 6°  below  the  long-term 
mean.   Although  colder  than  the  past  four 
Decembers ;,  tejnperatures  this  month  were 
not  outstandingly  cold  by  comparison 
with  records  going  back  to  1889.   Thirteen 
previous  Decembers  have  been  colder  in 
terms  of  averages,  the  record-low  being 
26.5°  in  1917.   The  extremes  this  month 
were  not  at  all  unusual,  falling  well 
within  the  range  of  most  Decembers. 
These  were  -2°  at  Shelbyville  2  W  on  the 
16th  and  73°  at  Inez  and  Manchester  4  SE 
on  the  24th.   An  item  of  note  this  month 
was  the  more  than  usual  frequency  of 
days  with  minima  32°  or  lower.   For  the 
year  as  a  whole,  the  spring  and  summer 
warmth  balanced  the  scale  so  that  the 
annual  figure  proved  to  be  almost  exactly 
normal . 

Sunshine  was  generally  far  above  the 
usual  expectancy  except  along  the  Ohio 
River  below  Evansville,  Ind.,  where 


slightly  above  average  was  indicated. 
WEATHER  DETAILS 


The  1st  was  quite  chilly 
from  the  end  of  November 
eration  began  on  the  2nd 
through  the  4th  with  ver 
tures  when  a  warmer  and 
mass  replaced  the  previo 
Generally,  the  first  thr 
marked  by  light  to  moder 
some  snow  in  northern  ar 
to  be  a  large  share  of  t 
cipitation.  Practically 
measured  their  greatest 
tat ion  amounts  during  th 
were  as  much  as  1  inch, 
surges  of  cold  air  began 
the  State  to  begin  a  col 
period  that  continued  wi 
relief  through  the  22nd. 
during  this  period  was  v 
ally,  although  light  rai 
ries  did  occur  frequentl 
third  week  in  north-cent 
amounts  were  mostly  very 


as  a  carry-over 
cold  snap.   Mod- 
and  continued 
y  mild  tempera- 
more  moist  air 
us  cold  mass, 
ee  days  were 
ate  rains,  and 
eas ,  that  proved 
he  month's  pre- 

all  stations 
daily  precipi- 
is  period  but  few 
On  the  5th, 
flowing  across 
d,  mostly  dry 
thout  significant 

Precipitation 
ery  scanty  gener- 
ns  or  snow  flur- 
y  during  the 
ral  areas  but 
light. 


Warm,  relatively  dry  air  began  moving 
northward  late  on  the  22nd  to  begin  the 
mildest  period  of  the  month,  dominating 
the  State's  weather  through  the  29th  with 
set-backs  to  near-normal  during  the  26th- 
28th.   This  entire  period  was  dry  until 
light  rains  began  in  western  and  central 
areas  on  the  29th  in  advance  of  an  ap- 
proaching cold  front  then  turned  to  snow 
in  some  places  as  the  cold  air  was  felt 
on  the  30th.   The  last  two  days  were 
seasonably  cold  as  the  State  remained 
on  the  eastern  edge  of  a  surge  of  Cana- 
dian air  that  pushed  rapidly  southeast- 
ward from  the  northern  Plains  to  Texas. 

WEATHER  EFFECTS 

The  persistent  cold  and  lack  of  protec- 
tive snow  cover  caused  pastures  and  fall 
grains  to  become  mostly  dormant.   There 
was  little  forage  and  supplemental  feeding 
of  livestock  was  heavy.   Agricultural 
activities  settled  down  to  winter  routine 
with  most  of  the  burley  tobacco  stripped 
and  sold  in  some  southern  counties  but 
ranging  to  about  50%  completed  in  north- 
central  areas. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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Temperatuie 

Precipitation 
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1889 

50.2 

76 

13 

1.57 
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1890 

37.8 
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12 

3.51 

- 

1891 

42.4 

70 

15 

4.10 

- 

1892 

34.6 

74 

-   3 

4.22 

- 

1893 

39.0 

78 

10 

2.69 

- 

1894 

38.7 

76 

-11 

4.31 

_ 

1895 

38.8 

77 

6 

4.43 

- 

1896 

39.6 

73 

7 

1.82 

- 

1897 

38.0 

72 

3 

3.75 

2.5 

1898 

34.1 

70 

-12 

2.74 

5.7 

1899 

34.8 

70 

-15 

4.26 

2.6 

1900 

38.6 

70 

12 

2.59 

0.1 

1901 

32.3 

72 

-22 

4.90 

5.7 

1902 

36.7 

72 

-  3 

7.36 

2.4 

1903 

30.7 

58 

0 

2.88 

2.0 

1904 

36.4 

72 

-  2 

4.30 

2.4 

1905 

37.3 

66 

11 

4.38 

1.2 

1906 

39.0 

76 

-  9 

5.64 

1.6 

1907 

38.5 

70 

8 

3.20 

1.0 

1908 

39.8 

74 

7 

2.42 

0.4 

1909 

29.9 

79 

-14 

3.46 

3.3 

1910 

31.1 

66 

-  3 

3.37 

6.6 

1911 

41.6 

74 

11 

6.25 

0.4 

1912 

37.2 

73 

5 

3.98 

5.2 

1913 

39.5 

70 

11 

2.73 

1.6 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

< 

t 

1 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

32.8 
37.0 
35.5 
26,5 
44.8 

34.6 
38.6 
41.7 
41.5 
46.6 

35.9 
34.8 
37.8 
37.4 
39.5 

i     39.0 
35.4 
46.1 
37.9 
44.2 

37.0 
30.0 
40.5 
35.5 
37.9 

70 
64 
74 
72 

75 

68 
68 
73 
77 
75 

79 
70 
75 
77 
72 

76 
69 
73 
72 
75 

69 
63 
70 
68 
67 

-16 

9 

-14 

-21 

14 

3 

4 

18 

5 

8 

-  9 

-  5 
5 
1 
5 

-15 

2 

17 

-  8 

-  5 

5 

-14 

10 

0 

3 

5.22 
7.56 
4.23 
2.01 
4.44 

4.93 
2.89 
4.40 
5.64 
6.60 

5.97 
0.89 
6.01 
3.37 
2.32 

2.72 
2.21 
5.48 
4.32 
4.99 

2.18 
2.39 
4.51 
2.94 
1.85 

7.7 

3.3 

10.1 

17.3 

0.7 

1.0 
2.0 
0.1 
0.2 
2.1 

1.2 

1.7 

0.3 

0.5 

T 

6.8 
2.6 
0.0 
1.9 
1.4 

1.5 
9.0 
2.0 
2.0 
0.2 

DECEMBER 

Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

i 

& 

s.=a 

s 

■a 

1 

s 

11 

i 

2 

a 

< 

^g 

1939 

38.8 

72 

-   2 

2.32 

6.6 

1940 

42.7 

75 

6 

3.16 

T 

1941 

42.5 

72 

11 

2.80 

T 

1942 

36.3 

76 

-   5 

5.34 

4.5 

1943 

35.2 

68 

-   I 

2.24. 

1.3 

1944 

33.0 

63 

3.62 

4.4 

1945 

31.8 

65 

-   7 

2.50 

7.6 

1946 

42.3 

77 

3.19 

1.0 

1947 

37.8 

73 

1.77 

T 

1948 

40.5 

74 

-  6 

4.49 

1.6 

1949 

40.9 

73 

5.70 

0.3 

1950 

32.1 

74 

2.38 

3.7 

1951 

39.5 

85 

-  6 

7.43 

1.4 

1952 

39.5 

73 

9 

3.87 

1.1 

1953 

36.8 

75 

-  7 

2.72 

2.5 

1954 

36.9 

72 

8 

4.85 

1.4 

1955 

35.1 

73 

-   2 

1.51 

0.8 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


KENTUCKY 
DECEMBER   1955 


Temperatute 

Precipitation 

Il 
II 

2  fi 
II 

s 

< 

■3 

1 

J 

® 

1 

No.  ol  Daya 

1 

o  £ 

& 

1 

1 

Snow,  SImI,  HaU 

No.oiDa7< 

Station 

Max. 

Min. 

I 

d 

1 

e 

i 

s 

1 

8 

°l 

si 

4 

rt8 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
60L0EN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  «  SW 

*7,4 
AS. 3 

25,9 
27,3 
25,1 
25,1 
25.8 

36,7 
36.4 
36.7 
36,5 
35,2 

-  1.4 

-  1.9 

-  2.1 

69 
67 
70 
70 
66 

24 
24 
24 
24 
24 

5 
9 
6 

4 

7 

16 
16 
16 
16 
16 

871 

879 
870 
875 
917 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
2 

1 

3 

23 
23 
24 
24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

1,51 

,65 

1,52 

1,20 

.62 

-  2,14 

-  2,26 

-  2.53 

-  3.19 

.SO 
.49 
.92 
.55 

•  51 

2+ 

2 

3 

3 

2 

,0 

,4 

T 

,0 

,2 

0 

T 
0 
0 

T 

9+ 
•+ 

0 
0 
0 
0 
0 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

AM 
AM 

46.5 
46.0 
46.9 
46i6 
47.6 

24,5 
25,2 
25,0 
26,2 
26.3 

35.5 
35,6 
36,0 
37,4 
37,0 

-  3.2 

-  2.7 

-  2.8 

72 
70 
69 
68 
71 

25 
25 
24 
24 
24 

8 
8 

7 
7 
7 

16 
16 
16 
16 
16 

907 
907 
884 
847 
862 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
3 
3 

1 

2 

25 
26 
24 
23 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

1.32 
1.99 
1.16 
1.26 
E  2.07 

-  2,37 

-  2.46 

-  1,92 

.51 

1.10 
.40 
.50 

1.27 

4 

4 
2 

2+ 
3 

,0 
•  0 
T 
.0 
.3 

0 
0 
0 
0 

T 

15 

0 

1 

0 
0 

1 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PJ^INCETON 

48.8 
45.5 
44,7 
46.3 
48.1 

27,6 
26,6 
26,5 
26,8 
24,9 

38,2 
36.1 
35.6 
36.6 
36.5 

-  1.5 

-  .8 

-  2.2 

-  2.2 

72 
66 

68 
68 
69 

24 
24 
24 
24 
24 

10 
8 

12 
9 
5 

16 
16 
16 
16 
16 

824 

887 
903 
874 
879 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

5 
3 

1 

24 
24 
23 
24 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 

1.13 
.87 
.44 

1.38 

-  2.20 

-  2.27 

-  3.15 

-  2.46 

.80 
.55 

.49 
.36 
•  9« 

3 
2 
1 
2 
3 

T 

•  3 

T 

•  5 

T 

T 
T 
T 
T 
0 

9+ 
15+ 

9 
30 

0 
0 

1 

0 
0 

s 

0 
0 

RUSSELLVILLE 

48. B 

27,3 

38.1 

.4 

71 

24 

7 

16 

829 

0 

1 

23 

0 

2.15 

-  1.52 

•  66 

4 

.0 

0 

4 

2 

c 

DIVISION 

36.5 

1.30 

.1 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

44.2 
45.9 
46.4 

44.5 

23,6 
24,2 
26,8 
26,6 
24,4 

33.9 
35.1 
36,6 

M 
34.5 

-  .8 

-  1.3 

65 
67 
70 

64 

24 
24 
24 

24+ 

1 
3 
9 
7 
3 

16 
16 
16 
16 
16 

959 
923 
873 

939 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 

1 
2 

25 
25 
23 
24 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

1.07 

1.81 

1.74 

.78 

•  61 

-  2.56 

-  2. 56 

-  2.23 

•  se 

UOl 

•  eo 

•  3S 

•  39 

2 
3 
3 
2 
2 

.9 
•  3 

T. 
T 
.5 

T 
T 
T 
0 

1 

19+ 
19+ 
19 

15 

3 

3 

9 

1 

0 
0 
0 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 
DIX  DAM 
ELIZABETHTOWN 

R 

AM 

47. 5M 

40.5 

43.2 

46.3 

45.6 

23, 7M 

23,3 

23,7 

26,8 

23,6 

35. 6M 

31.9 

33,5 

36.6 

34,6 

-  1.7 

-  2.9 

67 
63 
68 
67 
65 

24+ 

24 

25 

24+ 

25 

0 

3 
6 
3 
3 

16 

16 

16+ 

16 

16 

903 
1019 
969 
877 
928 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
8 
6 
4 
2 

24 
26 
27 
23 
25 

1 

0 

0 
0 
0 

1.B4 

.58 
1,70 
1,39 
1,86 

-  2.25 

-  2.37 

.77 

•  31 

•  65 

•  50 

•  67 

2 

2 

4 
1 
3 

1.8 
2.7 
1.2 

T 

X 
2 

1 
0 

19+ 
9* 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKFORT  LOCK  4 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 

AM 
AM 

44.0 
47.3 
46.6 
45.8 
47.0 

21.8 
27.2 
23.7 
26.0 
27.1 

32.9 
37.3 
35.2 
35.9 
37.1 

-  3,7 

-  2,0 

-  1,1 

-  ,1 

68 
68 
70 
65 
67 

26 
24 
25 
24 
24 

5 

7 
8 
5 
8 

16+ 

16 

16+ 

16 

16 

988 

853 
917 
895 
857 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
4 
3 

1 

25 
23 
25 

24- 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

1,50 
1,26 
1,30 
1,25 
1,62 

-  1,87 

-  2.77 

-  2,42 

-  2.77 

.60 
.44 

.44 
•  64 
,65 

4 
2 
2 
2 

4 

.0 

T 
T 
.4 

T 

0 
0 

T 
T 
T 

19+ 

19 

15+ 

0 
0 
0 
0 
0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

R 
R 

AM 

42.4 
45.5 
43.6 
48.8 
43.0 

24.7 
28.0 
26.7 
26.2 
22.1 

33,6 
36,8 
35,2 
37,5 
32.6 

-  1,3 

-  1.7 
2.3 

-  3.1 

66 

65 
65 
68 
66 

24 

24+ 

24 

24 

25 

5 

11 

9 

3 

5 

16 
16 
16 
16 
17 

968 
868 
919 
844 
998 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 

4 
1 
5 

25 
23 

23 
24 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

1.86 
1.01 
1.11 
1,88 
1,59 

-  1.82 

-  2.19 

-  1.74 

-  2.51 

.S3 

•  58 
.42 

.60 
.75 

3 
2 

1 
3 
2 

2.9 
•  4 

.7 

T 

.0 

1 
T 
1 
0 
0 

20+ 
15+ 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

AM 

48.3 
45.1 
46.2 
47.3 

40.3 

28,3 
23,7 
24,5 
26,9 
19,8 

38.3 
34.4 
35.4 
37.1 
30.1 

-  1.1 

-  4.8 

69 
66 
70 
69 
64 

24 

24+ 
24 
24 
25 

6 
-  2 

4 
9 
2 

16 
16 
16 
16 
16+ 

822 

941 

913 

856 

1074 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
2 
2 
2 
9 

22 

25 
25 
22 

28 

0 

1 

0 
0 
0 

1.48 

1.05 
1.51 
1.83 
1.14 

-  2.80 

-  2.23 

.52 
.51 
.45 
.65 
.53 

3 
2 
3 

3 
2 

T 
T 

•  6 

1^3 

0 

T 

0 

1 

20 
19+ 

0 
0 
0 
0 
0 

WOLF  CREEK  DAM 

AM 

47i9 

24,9 

36.4 

72 

25 

8 

17 

880 

0 

3 

26 

0 

1.45 

.56 

4 

•  0 

0 

9 

1 

0 

DIVISION 

35,1 

1.39 

•  S 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

AM 
AM 

44.1 
50,6 
45,1 
45,3 
45,3 

24,8 
25,6 
23,7 
23,0 
25,2 

34,5 
38,1 
34,4 
34,2 
35.3 

-  3.3 

-  2,5 

71 
71 
63 
67 
70 

24 
24 
26 
26 
24 

8 
6 

11 
6 
5 

16 
16 
13 
12 
16 

943 
839 
941 
949 
913 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
3 
5 
2 

24 
26 
25 
25 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

1,42 
2,46 
2.64 
2,20 
1,00 

-  1.75 

-  3.12 

.45 
.90 
.65 
.53 

.35 

4 
4 
4 
9 
2 

1^2 

1.9 

4.5 
•  3 

1 

0 
2 
2 

T 

9 

10 
9+ 
9+ 

7 
5 

8 

7 

4 

0 
2 
2 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FALMOUTH 
FARMERS 
GRAYSON 

AM 

AM 

42,6 
46,0 
43,8 
46,5 
42, 6M 

20,9 
20,5 
23,4 
23,0 
20,  5M 

31.7 
32.8 
33.6 
34.8 
31. 6M 

-  1.7 

67 
72 
66 
70 

25 
26 
24 
24 

0 
4 

I 
6 

16 
17 
16 
16 
16 

1025 
993 
964 
929 

1029 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

1 
3 
3 
3 

27 
25 
25 
26 
27 

1 

0 
0 

1 

0 

,96 

1,40 
1,07 
1,68 
1.52 

-  2.20 

-  2.06 

.58 

.55 
.51 
.71 
.51 

2 

4 
2 
4 
2 

.0 

3.0 

1.9 

1^5 

•  7 

0 
3 

1 

1 
1 

9 

15+ 

9+ 

9+ 

3 
5 

2 
2 

4 

1 
1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

HEIDELBERG  LOCK  It, 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 

MANCHESTER  A  SE 

R 
AM 

47,0 
43.7 
47.5 
44.9 
48,2 

23.3 
20,5 
19,2 
24.8 
21,5 

35.2 
32.1 
33.4 
34.9 
34.9 

-  1.8 

71 
69 
73 
68 
73 

24 
25 
24 
24 
24 

4 
4 
2 
5 
1 

16 

16+ 

16 

16 

16 

916 
1012 
975 
928 
926 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
7 
2 
3 
2 

25 
25 
28 
24 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

1.24 
2.50 
E  1.69 
1.67 
2.14 

-  2.62 

.47 
.46 
.40 
.46 
.87 

4 
10 
4 
3 
9 

1«S 

T 
S^O 
1^8 
1^1 

1 
0 
1 
2 

9+ 

10 
9+ 

5 
9 
7 
7 
9 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 

AM 
AM 

41,9 
48,1 
45,3 
46,7 
42,9 

21,3 
27,0 
23,6 
26.4 
24.2 

31.6 
37.6 
34.5 
36,6 
33,6 

-  3.7 

-  1,6 

-  ,9 

-  1,2 

-  4,7 

68 
69 
69 
72 
69 

26 
24 

3+ 
24 
26 

5 
10 
4 
8 
6 

17 
16 
16 
16 

16 

1027 
846 
942 
875 
969 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
2 
4 
2 

7 

26 

21 
26 
25 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

1.22 
3.44 
2.36 
1.77 
1.56 

-  2.30 

-  1.03 

-  1.58 

-  1.70 

-  2.25 

.54 
1.22 
.60 
.36 
,48 

2 

4 
4 
4 
2 

1^3 
•  5 

2^3 

2^0 

1 
T 
2 
1 
1 

10+ 
9+ 

16+ 
9 
9+ 

4 
7 
10 
6 
5 

1 

2 

1 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

VANCEBURG  DAM  32 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG 

AM  . 

44,2 
43,3 
49,4 

23,4 

20.3 
27,7 

33,8 
31.8 
38.6 

-   ,7 

70 
71 
72 

24 
25 
24 

6 

3 
8 

16 

16+ 

16 

960 

1021 
810 

0 

0 
0 

3 
6 
2 

25 
26 
22 

0 
0 
0 

1,13 
1,57 
2,19 

-  2.17 

-  1.62 

,59 
,31 

,80 

2 

? 

4 

•  5 

2^8 

T 

1 
2 

0 

14 
9 

4 
6 
9 

1 

0 
2 

0 
0 
0 

DIVISION 

34.3 

1,78 

l^S 

STATE 

35.1 

-  2,6 

1,51 

-  2.29 

•  s 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

DECEMBER 

1955 

Station 

■3 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4   5  {  6 

7  1  8 

9 

10  1  11  I  12 

13  {  14  1  15 

16  1  17 

1  '* 

19 

20'  21 

22   23  { 

24 

25  1  26   27 

28   29 

30 

31 

AOOISOM  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCMORAGe 

I.IS 
1.92 
2.«1 

2.ie 

1.07 

.09 

.69 
.92 
.>* 

.29 
.98 

.28 
■  24 

.19 

.60 
1.48 
.60   .09 

T 

.09 
.18 
.28 

T 

7 
.10 

7 
7 

.02 
.03 

7 

•  09 

7 

.10 
.19 
.91 
.29 

.14 

.05 

7 

7 
7 

7 

.06 

.10 
.20 
.28 
.17 

.03 

.09 

A5HCAMP 

ASHLAND  DAH  29 
BARBOURVIU.E 
BAROSTOWN  S  J  PReP  SCH 
MXTER 

l.)2 
l.«2 
2.*< 

l.Sl 
2.** 

.09 

.29 
.29 
.29 
.49 
.13 

T 

.15 
.02 
1.01 
•  15 

.23   T 
.49 

.90 

.85   .24 

.19 
.10 
.69 

7 
•  40 

.11 
.02 
.01 

.07 

.12 

7 
.02 

7 

7 
.02 

7 

.30 
.13 
.91 
.21 

.90 

7 
.16 

.09 

7 

T 

7 
7 

.26 

.24 

.02 
.19 

7 
.10 

B£AveR  DAM 

BCNHAM 

a£REA  COU-eSE 

BERE*  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

1.51 
2.20 

1.00 
l.»l 
1.7« 

.09 

7 

.60 
.09 
.35 
.39 
.99 

.60 
.22 
•  34 

.03 

.91   .14 

.43   7 
.75 

.02 
.93 

.02 
.11 

.09 

.23   .03 

•  01 

.02 

.02 

7 

7 
7 
7 

•  11 

•  18 
.13 
.22 

.n 

.02 

7 

7 

T 

T 
.04 

.07 
.29 

.16 

.27 

.10 

7 
7 

B0WLIM6  GREEN  SOBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  0AM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 

1.9« 
1.70 
.63 
l.B« 
1.70 

.39 

.90 
.10 
.49 
.49 

.02 
.90 

•  09 
T 

•  10 

.91 

.07 
1.03 
.39 

.09 

.09 

7 
7 

•  01 

•  20 

.02 

7 
•  10 

7 
7     7 

.06 

7 

7         .22 

.10   .08 
7 
T         .19 
.60 

7 

7     7 

7 
7 

7 

7 
7 

7 

.17 
.16 

.18 
.39 

.09 

7 

BURKESVILLE 
CA0I2  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARflOLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITY  2  N 

1.49 
1.91 
.78 
.«1 
E2.09 

T 

.32 
.56 
.39 

.35 

.60 

T 

.1? 

T 

.39   T 
.53 

.06 
.08 
.63 

•  26 

.03 
.02 

E.IO 

7 

7 
7 
7 

•  06 
E^09 

7 

.24 
.17 
.23 
.R 
.99 

7 

7 
E.09 

7 

7 

T 

.24 
•  22 

.27 

7 

CLERMONT  1  SSE 
COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1.8* 
1.33 
1.9« 

.9e 

2.03 

.10 

.77 
.42 
.29 
.31 

.31 

•  44 

.02 

•  16 

.20 
.93 

.97 

.85 

•  18 

.03 
.03 

T 

•  01 
.17 

•  07 

•  02 
•  20 

.08   .02 

.09 
.39 

7     .16 
7          7 

.28 

7 

.04   7 

.02 

7 

.17 

7 

7     7 

7 

.11 
.18 

.17 

.26 

CTNTMIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
OELPHIA  1  e 
DEM  A 

1.70 
1.4« 
2.93 

.58 
.58 
.34 

.12 

•  05 
.02 

7 

■  49 

.38 

•  36 

•  69 

•  70 

•  92 

7 

.29 

.40 
.37 

•  14 

•  01 

.04   7 

.02 

.19 

.29 

.29 

.60 

.02 

.34 

7 

.10 

7 

7 

.14 
.42 
.44 

OeWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

OUNNVILLE 

l.*0 
1.30 
1.92 
1.29 
1.12 

.90 

.19 

.78 
.42 
.38 

•  03 
.02 

.59 
.49 

.87 
.74 
•  44 

•  14 

•  19 

7 

7 
.03 

7 

7 

.27 
.22 

.07 

.30 

.03 

7 

7 

T 

.07 

.20 

.09 

.10 

.02 

7 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EOMONTON 

EL  I  2ABETMT0WN 

ELK HORN  CITY 

FALMOUTH 

1.63 
1.S9 

i.g« 

1.23 

1.07 

.08 

.66 
.32 
.29 

.13 
.51 

.67 

T 

.06 

•  80 

•  89 
T 

•  13 

•  26 

T 

•  09 

•  20 
T 

•  36 

7 

•  09 
.03 

■7 

•  19 

7 
.04 

7 
7 
7 

.11 
•  30 
.33 
.23 

.09 

7 

•  03 
.05 

.25 

7 
7 
.03 

.07 
7          7 

.11 
.20 
.13 
.23 

7 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FORD  LOCK  10 
FOROS  FERRY  DAM  90 
FRANKFORT  LOCK  4 

1.68 
1.62 
1.81 
.69 
1.90 

.44 
.69 
.44 
.49 
.96 

•  02 

•  03 

•  06 
T 
.03 

•  71   7 

•  66 

.85   7 
.04 
.60 

•  09 

•  03 

7 

•  01 

7 

7 
.03 

7 
7 
7 

•  05 

•  07 
7 

•  02 

•  03 

7 

7     7 
7 

.31 
.31 
.21 

.02 
.17 

.06 

.01 
.03 
.05 

7 
7 

7 
7 
7 

7 

.05 

.14 

.07 
.06 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FRENCM8URG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GE5T  LOCK  3 

GLASGOW 

1.12 
1.96 
1.96 

1.09 
1.69 

.43 
.48 
.68 
.96 
.95 

•  03 

•  01 

•  02 

.31 

.35   7 
.99 

.27 
.44 

.12 

7 
7 

.01 

7 

7 
.02 

•  04 

•  06 

7 

7 

.19 

7 
.22 

.18 

•  44 

.27 

7 

.04   7 
.03 

7 

.01 

7 

7 

.23 
.24 

.03 

.29 

7 

GLASGOW  WKAY 
6LENDALE 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  36 
GRAYSON 

1.26 
1.91 
1.92 
.tl 
1.92 

.17 

.44 

.58 

T 

.31 

.51 

.30 

.92 

•  05 

•  01 

.02 

•  95 

•  90 

.05 

.10 
.11 

.02 

7 
•  01 

.19 
.23 
.13 

.03       7 

.34 

7 

.02 

7 

7 

7 
.03 

7 

7 
7 

.02 

.21 
.12 
.29 

7 

6REENSBURG 

GREENSSURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 

1.30 
1.29 
.91 
1.20 
1.29 

T 
.07 

.44 
.47 
.32 
.48 
.66 

.19 
.59 
.53 

•  27 

•  25 

•  30 

.08 
.06 
.02 

7 

7 

T 
•  01 

7 

•  28 
.28 

.04 
.10 
.04 

.07 

7 
7 

7 

7 

.23 
.23 

7 
7 
.02 

HAZARD  MATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14      R 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  I  E 
HICKSVILLE 

i.aa 

1.24 
.62 
1.32 

2.90 

.02 

.19 
.23 
.51 
.37 
.23 

.14 
.02 
T 

•  02 
.31 

•26   ^20 

•  47 

.51 
1.59 

T 

.47 

.10 

7 

.07 

.07 

.09 
•  03   7 

.01 
7 

.01 
.07 

.02 

.21 
.20 

.01 
.16 

.02 

7 
7 

7         T 

.29 

.17 
.07 
.12 

.30 

.04 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

1.91 

2.90 

1.99 

E2.17 

El. 69 

.92 

.30 
.40 
7 
.28 

.02 
.23 

.04 

•  22 

•  76 

•35   .12 
1.10 
.95 

•  40 

•  76 

.07 
.18 

.09 
E.20 

7 
.46 

•  26 

.02 
.03 

7 
E.IO 

.24 
.31 
.11 

•  27 

•  26 

7 
.20 

7 

7 
.02 

7 

.07 

.18 
.39 

.24 

E.IO 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 

1.29 
1.76 
1.64 
1.93 
1.77 

.09 

.64 

.21 
.96 
.93 

•  26 

7 

•  02 

1.05 
.42 
.91 
.92 

.01 
.36 
.43 

.10 

T 

.04 

7     .09 

7 

•  09 

•  39 

.31 

.31 
.10 

7 
7 

.16 
.47 
.18 

.02 

LANCASTER 

LAURA 

LEITChFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

1.06 
1.60 
1.62 
1.66 

1.47 

.27 

.36 

.20 
.60 
.40 
.30 

.15 

T 
.63 

.26 

.41 
.65 

.62 

.05 

.13 
.12 

7 
.10 

7 

7 
7 
.02   .02 

7 

.33 

7          .29 

.24 

7     .01   .21 

.29 

7 

7 
.04 

7 

.02 

.09 

7     7 

.22 

.06 

.11 
.19 

.20 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  CAA  AP 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

1.83 
1.27 
1.67 
1.16 

1.01 

.14 

T 

.48 
.98 
.13 
.32 
.58 

.00 
.48 
T 
.18 

.67 
.26 
.21 
.26   7 

.10 
.20 

7 

.11 

.08 

.09 

7 

7 

7 
.06 

7    .01 
7 
•  07 

7          .36 

.04   .01   .21 
7     7     .23 
7          .31 

7          .08 

7 
7 

.02 

7 

7 

7 

7 

.09 

.21 

.20 
.10 

LOUISVILLE  WB  AP         R 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

1.11 
1.07 
1.16 
1.26 

i.ee 

.42 

.20 
.03 

.18 
.96 
.40 
.90 
.94 

.20 
.02 
.10 

.80 

.17 

.90 

.01 

7     .02 

7 
7     7 

7 

.16 

.08 

.03 

.06 

.07   7 

.03 

7 

7 

7 

.11 
.10 
.11 
.08 
.21 

7 
7 

7 
7 

7 
.01 

.10 

7 

.01 
.02 
.27 
.19 
.23 

MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTA 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  0AM  33 
MC  KEE 

2.14 
2.30 
E2.07 
1.22 
1.92 

.21 

.22 
.47 
.23 
.94 
.91 

.28 

1.27 

•  13 

•  03 

•  47 
1^23 

E.Ol 

•  29 

•76   ^03 

.87 
.16 

7 

.39 

•  02 

7 

•  04 

7 

T 
.09 

.03 

.02 

.28 
.17 
.21 

•  14 

•  23 

.03 

7 

.27 
.12 

.14 

.02 

MIOOLESBORO 
MIDWAY 
MILLER5T0WN 
MONTI  CELLO 
MOUNT  STERLING 

3.44 
1.66 
1.97 
1.92 
2.36 

.10 

.33 

.61 

.97 
.19 
.14 

•  le 

7 

•  35 

1.22   .56 

.68 
1.06 

.96   .06 

.60 

•  20 

.47 

7 

.02 
.19 
.10 

.09 

7     7     7 

7 

.05 

7 

.30 

7 

7 
.10 

•  41 

•  21 

•  22 
.22 

.37 

.03 

.03 
.10 

7 

7 

7 

7 

.11 

.08 
.10 
.29 

.08 

.01 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLHEY 

OWEONTA  DAM  39 

OWENSBORO  2  W 

2.14 
1.99 
1.96 
.68 
1.13 

.17 

.69 

.30 
.94 
.42 
.59 

•  80 

•  05 

•  02 

.96 

.64 
.15 
.20 

.08 

7 
7 

7 

7 

T 
T 

.03 
.29 

.20 
.17 
.16 

.03   7 

.11 

7 

7 

.29 
.19 
.22 

7 

7 

OMENSBORO  DAM  46 
PAOUCAH  CAA  AIRPORT 
PAOUCAH 
PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 

.99 
.87 

.44 
2.20 
1.77 

•  49 

T 

.58 
.14 
.36 

.27 
.19 

7 

.06 

.04 

.03 

.23 

.22 

.99 
.36 

•  01 

.04 
.06 
.04 
.31 
.34 

7     .29 

7 

.02 

7 

7 
T 

7 

7 

7 
7 

.03 

7 

•  2* 
.39 

.03 
.03 

.04 
.01 

7 

7          .04 
7     .02 

.04 

7 

.10 

.07 

T 

.38 

.28 

7 

PI  NEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 

2.94 
1.38 

i.ie 

1.96 

1.96 

.21 
.21 

.44 
.48 
.49 

.07 
.96 

•  03 

.66   .23 

.30 
.25 

.70 

.96 

.01 
.06 
.10 

.09 

.06 

.01 
T 

.03 
.02 

7 
7 

.29 

.19 

.49 

.10 

.02 

.19 

7 

.01 

7 

.29 

7 

.10 
.24 
.22 

.12 
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Table  3— Continued 


•a 

Day  of  month 

Station 

■5 

^ 

1  {  2  I  3 

4    5    6 

7  1  8  1  9 

10   11   12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  I  18 

19 

20  1  21 

22  1  23   24 

25  1  26  1  27 

28   29 

30 

31 

RUHSEY  LOCK  2 

1.23 

.57   T 

.91 

.02 

•  04 

T 

•o< 

RUSSELLVILLE 

2.19 

.74 

•  86 

•  29 

.30 

RUSSELLVILLE  SUBST* 

i.es 

.40 

.95 

•  02 

T 

•  22 

T 

•  26 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

l.>9 

.75 

.53 

.09 

•  26 

SALVISA  LOCK  t 

1.76 

.63   .03 

.67 

T     ,02 

T 

•  07 

•  24 

T 

T 

T 

.12 

SALYERSVILLE  2  SE 

1.90 

.34   .64 

.30 

•  39 

•  04 

•  23 

SCOTTSVILLE 

1.48 

.33   .52 

T 

•  33 

•  30 

SE8REE 

1.00 

.45   .02 

.22 

•  20 

.02 

•  02 

T 

•  01 

SHAWNEE  STEAM  Pt.ANT 

,H 

.44 

.10 

SHELBYVILLE  2  W 

1.05 

.51   .02 

.34 

T 

.07 

.10 

.01 

T 

T 

SHEPHERDSVILLE 

1.1« 

.4«   .48 

T 

.09 

•  09 

•  11 

SOMERSET  1  N 

1.51 

.31   .45 

.23 

•  04 

T 

T 

.23 

T 

.25 

SPRINGFIELD 

1.23 

T 

.95 

•  06 

T 

.22 

T 

T 

STEARNS 

2.00 

.30   T 

.76   .20 

.20 

T 

.23 

T 

•  >1 

SUMMER  SHADE 

1.S3 

.34   .09   .85 

.17 

T 

.20 

T     T 

•  22 

SUMMER  SHADE  SU8STA 

1.70 

.31   T 

.63 

.21 

.10 

•  23 

T 

•  22 

TAYLORSVILLE 

1.94 

.69   .05 

.66 

•  10 

•  33 

•  13 

TOMPKINSVILLE  2 

RECORD  MISSING 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

1.72 

.51   .01 

•  68 

.08 

T 

.20 

.01 

•  23 

TYRONE  LOCK  5 

2.05 

.60   .05 

.90 

.09 

•  04 

.25 

.02 

T 

•  14 

UNIONTOWN  DAM  49 

.4< 

.39   T 

•  03 

T 

T 

T     T 

•  08 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.55 

.48   T 

.59 

.10 

T     T     T 

T 

T 

.26 

T 

T 

T 

T 

•  12 

VANBUREN 

1.7* 

.59 

.87 

•  09 

.27 

T 

VANCEBURG  DAM  32 

1.13 

.99   .14 

.22 

•  01 

•  03 

.13 

.01 

WAYNESBURG  6  E 

1.45 

.40   .03 

.55 

.11 

T 

.22 

T 

•  14 

WEST  LIBERTY 

1.57 

.31   T 

.25   .30 

.17 

T 

T 

.26 

.02 

.02 

•  22 

WESTPORT 

.93 

.42   T 

.10 

•  04 

.32 

T 

.05 

WILLIAMSBURG 

2.19 

.20   .05 

.80 

•  95 

T 

T 

.33 

•  26 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

1.14 

.93   .19 

.29 

T 

.17 

T 

T 

T 

T 

T 

WILLOW  LOCK  13 

1.33 

.3}   .02 

.44 

.10 

.04 

•  04 

.27 

•  10 

WOLF  CREEK  DAM 

1.45 

.24 

.56 

.16 

T 

.21 

•  07 

•  19 

WOODBURY  LOCK  t, 

1.80 

.92 

1.04 

T 

T 

.06 

T 

•  18 
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Table  S 



Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

37 
13 

52 
32 

63 

51 

61 
40 

41 
25 

41 

14 

51 
21 

52 
22 

35 

26 

32 

15 

34 
13 

36 

10 

43 

15 

45 
25 

37 
16 

25 

1 

43 

21 

42 
26 

38 
16 

35 
17 

37 
20 

43 

17 

52 

38 

65 

41  ! 

60 

38 

43 
32 

39 
22 

51 
25 

50 
45 

46 

20 

41 
17 

44.2 
23a6 

ASHLAND  DAM  ?9 

MAX 
MIN 

38 
12 

47 
33 

64 
44 

64 
44 

47 
29 

38 
21 

45 

24 

51 
29 

44 
29 

31 
21 

36 

16 

32 

15 

37 
15 

49 
20 

39 
19 

26 

6 

45 
20 

36 
26 

40 
25 

28 
20 

32 

21 

44 
16 

51 
35 

71 
45 

64 
43 

46 
26 

35 
22 

46 
18 

51 
33 

49 
27 

40 
12 

44.1 
24.8 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

46 

10 

56 
32 

62 

51 

69 

50 

52 
25 

51 
24 

51 
22 

61 

27 

55 

28 

29 

17 

36 

13 

40 
10 

49 
10 

51 
18 

46 
25 

30 
6 

45 
16 

52 

30 

48 
31 

40 
20 

45 
22 

63 
18 

55 
28 

71 
45 

67 
48 

51 
32 

53 
32 

56 

18 

54 
40 

50 
32 

35 
13 

50.6 
25.6 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

39 
12 

53 
31 

62 
50 

62 

38 

41 
22 

42 

17 

49 
25 

52 
24 

37 
25 

30 
17 

34 
14 

34 

10 

46 
13 

51 
25 

42 
17 

27 

3 

45 
22 

44 
32 

42 
19 

32 

18 

36 

17 

45 
15 

54 
32 

67 
41 

52 

42 

57 
39 

43 
25 

51 
26 

51 
38 

50 
25 

42 
16 

45.9 
24.2 

BAXTER 

MAX 
MIN 

36 
13 

45 

13 

52 
38 

60 
48 

60 
27 

43 
27 

47 

24 

48 
29 

56 
30 

32 
21 

29 
16 

33 

12 

36 

11 

42 
12 

42 
18 

33 
12 

31 

13 

45 
20 

42 

36 

37 
24 

39 
22 

43 
19 

48 
21 

56 

33 

52 
45 

63 
29 

50 
25 

61 
20 

50 
20 

46 
40 

41 
14 

45.1 
23.7 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

36 

lA 

54 
31 

64 
53 

63 

42 

44 
23 

41 

15 

57 
25 

53 
23 

40 
23 

35 
21 

35 
15 

36 
11 

46 
13 

52 

30 

43 
19 

28 

5 

46 
23 

44 

34 

40 
20 

36 

21 

39 
20 

47 
18 

55 
39 

69 
45 

66 

44 

48 
34 

48 
25 

56 
26 

53 
46 

50 
29 

46 
16 

47.4 
25.9 

BENHAM 

MAX 
MIN 

35 

10 

49 

11 

56 

48 

65 

48 

60 
25 

45 
25 

45 

24 

47 
29 

28 

29 
20 

28 
12 

32 
6 

34 

7 

41 
12 

41 
IS 

31 
9 

32 

12 

42 
29 

45 
35 

35 

21 

38 
20 

42 

20 

52 

25 

55 
36 

59 
42 

67 
26 

45 
21 

49 

19 

53 
19 

51 
34 

43 
22 

45.3 
23.0 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

41 
14 

56 
34 

61 
51 

62 
36 

40 
26 

40 
20 

49 
24 

54 
32 

42 
25 

30 
19 

34 
15 

34 
12 

46 
15 

SO 
23 

41 
14 

28 

5 

44 
26 

43 
35 

38 

15 

33 
19 

35 
20 

46 

17 

56 

41 

70 
52 

63 
34 

40 
29 

41 
22 

53 
24 

50 
43 

44 
22 

39 

18 

45.3 
25.2 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

39 
16 

56 

36 

63 

55 

62 
33 

43 
26 

44 
22 

54 
30 

54 
28 

34 
26 

35 
22 

36 

17 

38 
17 

47 
18 

49 
27 

31 
16 

29 

9 

45 
25 

45 
38 

39 
26 

37 
21 

37 
21 

47 
19 

55 
44 

70 
43 

60 
37 

49 
31 

48 
26 

57 
26 

52 

39 

40 
20 

43 
18 

46.4 
26.  E 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

39 

15 

54 
32 

61 
51 

62 

45 

46 
25 

45 
19 

51 
26 

58 

28 

47 
25 

34 
18 

37 
14 

38 
13 

47 
18 

50 
30 

42 
21 

26 

7 

45 
23 

45 

34 

43 
22 

34 

19 

21 

18 

39 

46 

46 

31 

23 

26 

44 

30 

16 

26.6 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

37 
12 

52 

31 

61 
51 

62 

46 

47 
26 

40 
16 

49 
23 

49 
23 

43 
27 

33 
18 

33 

12 

33 

10 

41 
12 

46 
25 

43 

17 

24 
3 

42 

20 

45 

30 

41 
16 

28 

18 

34 
23 

41 

15 

51 
34 

64 
48 

54 
41 

48 
26 

40 
22 

47 
25 

49 
40 

48 
29 

43 
18 

44.5 
24.4 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

38 
9 

53 
31 

60 

51 

62 

49 

52 
23 

45 
13 

50 
21 

55 

21 

46 
25 

33 

15 

36 

11 

37 

7 

47 
9 

50 
24 

44 
12 

29 

0 

45 

21 

44 
32 

42 
23 

33 
18 

37 
19 

45 
13 

54 

40 

67 
39 

57 
42 

57 
32 

42 
21 

54 
21 

51 
41 

51 
29 

47.5 
23.7 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
16 

48 
32 

60 
49 

60 
32 

36 
21 

37 
16 

46 
28 

47 
26 

31 
24 

32 
16 

31 
14 

32 

13 

37 
18 

44 
27 

28 

7 

23 
3 

39 
22 

48 
25 

28 
17 

27 
15 

33 
21 

39 
19 

50 
37 

63 
47 

60 
33 

41 
28 

35 
22 

45 
23 

48 
34 

34 
18 

38 
18 

40.5 
23.3 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

32 

10 

46 

14 

55 
39 

52 

53 

56 

25 

38 
15 

41 
21 

45 
22 

52 

27 

32 

15 

33 
13 

35 

10 

36 

10 

42 

12 

46 

20 

22 
0 

29 

5 

46 
20 

40 
22 

30 
11 

31 

19 

34 
14 

44 
25 

51 
37 

57 
44 

64 
30 

48 
21 

38 
21 

49 
25 

49 
31 

36 
17 

42.6 
20.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

32 

14 

41 
16 

55 

41 

62 
53 

55 
27 

41 
20 

42 
20 

48 
28 

55 
26 

30 
20 

30 
15 

33 
13 

35 
14 

44 
15 

50 
22 

25 
6 

29 
6 

44 
29 

43 
22 

29 

18 

33 
18 

36 

20 

46 
27 

58 
45 

58 
53 

55 

30 

38 
22 

44 
22 

52 

23 

49 
31 

35 
20 

43.2 
23.7 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

35 

10 

43 
11 

59 
49 

57 
49 

65 
26 

42 
24 

45 
21 

45 
25 

59 
31 

33 
18 

33 
11 

35 

9 

37 

3 

42 
11 

42 
17 

34 
6 

26 

4 

45 

18 

42 
35 

36 
20 

34 
18 

36 
15 

48 
21 

58 
35 

72 

41 

59 

19 

39 

11 

41 
15 

60 
15 

53 
33 

38 
11 

45.0 
20.5 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

39 

15 

54 
32 

60 
50 

62 

46 

54 
26 

42 

20 

46 
26 

55 
33 

50 
25 

30 
18 

30 
17 

35 

13 

43 
17 

50 
30 

47 
14 

25 

3 

44 
20 

44 
33 

43 
22 

30 
17 

36 
21 

45 
21 

54 

39 

67 

48 

67 
48 

52 
32 

40 
26 

52 
25 

60 
45 

48 

30 

40 
18 

45.3 
26.8 

ELIZABETHTOWN 

MAX 

MIN 

36 
12 

51 
32 

60 
50 

62 

39 

40 
23 

40 
16 

51 
22 

53 
22 

43 
23 

30 
12 

34 
13 

36 
11 

44 
13 

49 
23 

38 
18 

26 

3 

44 
24 

47 
24 

40 
21 

33 
19 

36 

22 

46 

15 

53 

38 

59 
37 

65 
32 

60 
31 

44 
25 

52 

25 

50 

44 

48 
29 

42 

15 

46.5 
23.6 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

36 

12 

49 
32 

63 
51 

61 
46 

47 
26 

40 
16 

42 
23 

51 
22 

43 
28 

33 

15 

34 
13 

35 

11 

41 
12 

42 
19 

38 
L8 

26 

3 

43 
18 

44 
26 

39 
21 

30 
15 

31 
24 

43 
15 

51 
34 

65 

39 

63 

41 

42 
23 

37 
20 

47 
21 

51 
38 

48 
28 

42 
16 

43.8 
23.4 

FARMERS 

MAX 
MIN 

40 
9 

55 
32 

64 
51 

64 
48 

49 
27 

41 
16 

45 
20 

55 
26 

49 
29 

32 
14 

35 
13 

35 
9 

40 
10 

50 
19 

43 
20 

27 
0 

46 

18 

45 
25 

43 
25 

32 
15 

35 
24 

45 
14 

54 
24 

70 
39 

59 
46 

52 
22 

39 

19 

47 
20 

52 
33 

49 
30 

40 
15 

46.5 

23.0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

35 
19 

55 
32 

65 
52 

65 

38 

43 
26 

41 

19 

58 

31 

45 
28 

33 
26 

31 
20 

33 

18 

34 
16 

47 

20 

46 
30 

35 
18 

30 
9 

44 
24 

41 
35 

37 
18 

33 
23 

36 
21 

44 
20 

54 
39 

67 
40 

64 

41 

48 
34 

46 

28 

5S 

30 

53 

43 

43 
27 

47 
20 

45.4 
27.3 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

MIN 

33 

15 

39 
15 

54 
32 

63 
49 

60 
25 

40 
17 

42 

20 

52 
28 

55 

30 

35 
16 

33 
14 

38 
12 

38 
12 

44 
14 

49 
25 

29 

5 

29 

5 

44 
24 

42 
21 

29 

15 

38 
15 

35 
16 

46 
16 

54 
40 

68 

40 

54 
33 

43 
25 

39 
23 

51 
24 

50 
33 

39 
18 

44.0 
21.8 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

39 

16 

55 
33 

64 
52 

62 

42 

49 
23 

43 
19 

53 
26 

55 
27 

45 
26 

34 
21 

35 
15 

35 
16 

42 
15 

50 
25 

47 
20 

27 

7 

46 
26 

44 

31 

42 
25 

35 
22 

37 
22 

47 

18 

56 

40 

58 
55 

67 
45 

47 
33 

48 
26 

53 
26 

50 
46 

49 

30 

41 
15 

47.3 
27.2 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

34 
16 

58 
32 

59 
52 

64 
36 

48 
21 

45 
15 

59 
31 

52 
22 

44 
20 

32 
12 

35 

15 

38 

10 

49 

12 

51 
25 

45 
19 

31 
5 

45 
18 

43 
30 

42 
21 

36 
24 

40 
20 

42 
17 

57 

38 

70 
40 

65 
42 

56 
29 

56 
28 

56 

30 

54 

45 

51 
29 

41 
22 

48.3 
25.1 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

39 
9 

47 
31 

63 

40 

63 
44 

46 

24 

40 
18 

45 
21 

54 
25 

44 
28 

33 
20 

37 
13 

34 
9 

35 

10 

49 
17 

37 
19 

27 
6 

45 
17 

39 
23 

38 
25 

29 

16 

32 
22 

46 
13 

53 
25 

41 
22 

36 

17 

45 

14 

50 
27 

48 
24 

41 
15 

42.6 
20.6 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

36 

13 

45 

17 

59 
45 

63 

55 

56 
23 

43 
19 

45 
20 

55 
25 

58 

27 

32 

20 

31 
13 

39 

11 

40 
13 

50 
22 

52 

19 

30 
8 

31 

a 

48 
30 

45 
26 

34 
21 

36 
21 

40 
17 

49 
19 

57 
41 

70 
50 

60 
33 

45 
22 

49 
25 

55 
25 

51 
33 

42 

15 

46.5 
23.7 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

11 

55 
30 

64 
51 

63 

40 

45 
21 

44 
16 

56 
25 

53 

24 

39 
22 

33 
19 

34 
14 

35 
10 

48 
13 

51 
31 

45 

18 

29 
4 

45 
24 

44 
37 

42 
18 

35 
21 

38 
19 

46 
11 

54 
39 

70 

41 

58 
46 

57 

32 

48 

25 

64 
26 

54   52 
44   2S 

47 
13 

47.9 
25>1 

HEIDELBERG  LOCK.  14 

MAX 
MIN 

39 
9 

55 
32 

64 
45 

61 
50 

55 
22 

43 
20 

44 
29 

56 

28 

52 

29 

31 
16 

35 
11 

35 
8 

38 

8 

49 
18 

37 
24 

27 

45 
17 

49 
27 

43 
26 

32 
20 

37 
18 

4E 
14 

57 
27 

71 
36 

6i 
43 

52   42 
24   17 

49 
17 

82   49   42 
37   33   12 

47.0 
23.3 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

33 

17 

52 
31 

64 
49 

62 

38 

42 
25 

40 
17 

57 
30 

48 
24 

33 
23 

31 
18 

35 
15 

37 
14 

45 
17 

44 
31 

31 
15 

26 

7 

42 
22 

42 
34 

36 

16 

33 

19 

38 
20 

4S 
20 

51 
3E 

66 

43 

57   « 
40   32 

46 
26 

53 
29 

62 

4S 

46   47 
26   20 

44.5 
26.8 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

35 
18 

40 
24 

51 
40 

65 
36 

52 
24 

45 
19 

45 
23 

54 
28 

47 
22 

34 
19 

32 
17 

39 
15 

32 
17 

48 
23 

48 
19 

30 

e 

31 

10 

48 
24 

45 
20 

35 
19 

38 
20 

41   43 
19   25 

59 
40 

72 

43 

6C 

3£ 

55 

30 

54 
32 

67   55   41 

40   30   19 

46.6 
24.6 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

31 
8 

46 

9 

58 
44 

65 
49 

62 
25 

43 
24 

40 
20 

48 
26 

55 
30 

32 

19 

29 
15 

30 
6 

30 
5 

40 

7 

44 
17 

33 

2C 

4 

41 
15 

41 
34 

3e 

2C 

30 
18 

36   4E 

15  le 

58 
39 

69   61   40 
46   24   15 

41 
15 

53   54   36 

17   33   14 

43.7 
20.6 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

34 
14 

34 

31 

54 
40 

66 

44 

54 
25 

44 

20 

42 
21 

60 
32 

55 
25 

32 

21 

33 
19 

36 
16 

39 
16 

48 
19 

54 
20 

3C 
E 

29   45 
9   25 

42 

22 

33 
2C 

36 
22 

41   48   58 
19   22   45 

70   60   50 
50   34   31 

60 
29 

55   54   40 
31   32   18 

46.0 
26.2 

INEZ 

MAX 
MIN 

43 

8 

55 
32 

67 
33 

65 

3u 

48 
22 

40 
2U 

50 
22 

58 
19 

44 
17 

32 

12 

38 
9 

40 
6 

42 
6 

45 
17 

41 
12 

21 

38   50 
16   23 

41 

2e 

34   37 
15   21 

48   54   73 
13   24   34 

70   50   42 
40   20   12 

64 
11 

63   50   41 
29   30   12 

47.6 
19.2 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

37 

13 

53 
32 

61 
51 

62 

42 

43 
25 

44 
16 

52 

27 

54 
23 

37 
23 

30 
19 

39 
15 

39 
12 

47 

15 

48 
32 

40 
16 

28   45   43 
5   24   34 

40   32   35 
20   19   22 

45   53   65 
17   39   48 

63   43   43 
43   32   24 

63 
26 

51   49   45 
45   27   18 

45.8 
26.0 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

37 
17 

52 

32 

61 
50 

62 

45 

45 
24 

44 
17 

54 
27 

57 
26 

39 
23 

33 
20 

37 
19 

37 
17 

46 
19 

53 

20 

44 
20 

28   46   42 
8   24   35 

41   35   39 
23   20   22 

47   53   57 
20   38   47 

65   48   47 
47   33   26 

51 
27 

52   61   45 
46   31   18 

47.0 
27.1 

LEXINGTON  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
17 

51 
35 

61 
49 

61 
32 

39 
25 

41 
18 

46 
29 

54 
31 

32 
22 

30 
18 

34 
18 

34 

14 

44 

18 

46 
29 

30 
9 

25   42   42 

5   25   34 

35   29   33 

21   15   21 

42   51   56 

21   40   46 

58   38   38 
31   26   22 

49 
24 

48   37   39 

37   18   16 

42  <4 
24.7 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

43 
13 

52 

37 

63 

50 

61 
31 

39 
27 

43 
23 

48 
24 

57 
29 

33 

25 

25 

12 

33 

14 

35 
12 

44 
14 

46 
23 

36 

14 

26   43   45 

5   20   34 

41   32   40 
23   21   22 

49   55   68 

19   38   46 

60   43   45 
37   29   25 

52 
22 

61   46   38 
44   21   15 

44.9 
24.6 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

38 
19 

52 
31 

62 
49 

63 
43 

38 
27 

42 

23 

52 
30 

50 
29 

41 
27 

32 
23 

35 
21 

35 

20 

45 
22 

47 
31 

43 
17 

27   44   42 
11   20   33 

40   31   37 
18   18   21 

44   54   65 
23   39   47 

66   46   42 
42   34   26 

52 

28 

52   50   43 
45   29   22 

45.5 
2S.0 

LOUISVILLE  W8  AP 

MAX 
MIN 

37 
17 

55 
34 

62 
53 

63 
35 

38 
28 

41 
20 

50 
29 

49 
26 

34 
26 

32 
22 

33 

21 

36 
16 

44   46 
19   3C 

30 
13 

27   43   41 
9   27   33 

33   32   37 
19   19   23 

44   54   65 
20   41   48 

60   43   42 
37   31   25 

51 
26 

51   36   42 

35   24   21 

43.6 
26.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Conlinued 


KENTUCKY 
DECEMBER    1955 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

34 
19 

55 
32 

64 
50 

62 
34 

45 
20 

44 
16 

58 
29 

50 
24 

32 

22 

32 
16 

34 

17 

38 
12 

48 
16 

45 
29 

41 
18 

31 

7 

45 
20 

42 

31 

38 
19 

34 
22 

40 
21 

38 
17 

53 

37 

69 
42 

64 
41 

54 
35 

50 

30 

57 
32 

56 

44 

51 
27 

49 

15 

46a9 
25  .0 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

36 

15 

55 
32 

64 
53 

64 

41 

51 
22 

47 
16 

57 
25 

54 
24 

40 
24 

41 
21 

35 

16 

37 
13 

47 

14 

49 
26 

39 
19 

29 

7 

45 
23 

44 
33 

41 
20 

35 

23 

39 
21 

45 
18 

55 

40 

68 

40 

66 

46 

58 
33 

54 
27 

55 

27 

60 
46 

S3 

30 

45 

16 

48.6 
26(2 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MtN 

38 

11 

55 

30 

62 
53 

62 

'  48 

50 
25 

4S 
16 

54 
25 

57 
24 

48 
24 

35 

19 

35 

11 

39 
9 

48 
11 

50 
31 

46 
20 

28 

3 

45 
25 

68 
38 

42 
24 

38 
20 

41 
19 

47 
15 

55 
34 

68 
50 

66 

49 

50 
32 

50 
24 

55 
26 

53 

50 

50 
32 

49 

14 

48(8 
26i2 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

43 
6 

54 
34 

65 
46 

63 
49 

61 
20 

47 
19 

50 
18 

59 
24 

50 
23 

28 
12 

36 

11 

36 
5 

46 
6 

48 
14 

35 
24 

29 

1 

48 
12 

43 
28 

42 
27 

37 
IB 

42 

15 

52 

14 

58 
25 

73 
42 

68 
44 

55 
28 

47 
18 

55 

15 

52 

30 

43 
28 

40 
10 

48<2 
21  <5 

MAYFIELD  2  S 

MAX 

MIN 

33 

19 

56 

30 

63 
52 

64 
34 

47 
24 

45 
21 

56 
32 

54 
30 

33 
20 

32 

16 

34 
17 

37 
IS 

47 
18 

48 
29 

41 
17 

30 

7 

45 
23 

44 
34 

41 
18 

35 

18 

37 
19 

38 
19 

55 
36 

71 
46 

69 
42 

54 
32 

52 

28 

56 

31 

59 

44 

52 
26 

♦7 
18 

47.6 
26>3 

MAYSVILLE  0AM  33 

MAX 

MIN 

31 
12 

37 

11 

S2 
35 

62 

48 

66 
29 

39 
16 

41 

17 

47 
26 

51 
25 

33 

14 

31 

14 

34 
12 

33 
12 

38 
12 

47 
24 

28 

6 

26 

5 

43 
25 

41 
25 

29 

20 

31 
17 

32 

15 

44 
15 

S3 

39 

68 
49 

53 
24 

42 
21 

37 
18 

45 
21 

SO 
33 

34 
18 

41 19 
21(3 

MIOOLESBORO 

MAX 
MIN 

46 
11 

55 

34 

57 
44 

61 

51 

52 
26 

50 
26 

45 
22 

54 
30 

50 
28 

29 
23 

36 

15 

38 
12 

46 
11 

47 
17 

42 
23 

32 

10 

45 
21 

44 
36 

43 
33 

40 
24 

46 

22 

48 
20 

52 
36 

69 

49 

66 
55 

57 
27 

55 
20 

51 
22 

49 
40 

43 

33 

43 
19 

48(1 
27.0 

MOUNT  STERLIN6 

MAX 
MIN 

40 

53 
31 

69 
49 

61 

47 

48 
25 

40 
13 

45 
24 

54 
23 

44 
20 

30 
16 

34 

14 

36 
12 

42 

14 

48 
26 

40 
15 

24 
4 

43 
19 

43 
29 

41 
21 

32 

14 

32 

20 

43 
18 

53 

37 

69 
45 

65 

44 

45 
27 

39 
20 

49 
20 

49 
31 

45 
28 

47 
IS 

45.3 
23.6 

MURRAY 

MAX 
MIN 

33 
19 

56 
32 

63 

52 

63 
32 

43 
28 

47 
19 

60 
32 

51 

27 

46 
22 

32 
18 

37 
16 

39 

14 

52 
16 

51 
26 

46; 
20 

33 

10 

46 
25 

45 
39 

46 
23 

36 
22 

37 
22 

42 
20 

57 
40 

72 
48 

70 
44 

54 
35 

52 
30 

51 
32 

55 

46 

50 
28 

48 
18 

48.8 
27.6 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

35 

16 

52 

29 

64 
49 

59 
39 

42 
25 

40 
18 

56 
29 

4« 
26 

37 
24 

32 

23 

34 

18 

37 
15 

45 

18 

45 
32 

38 
17 

27 

8 

47 
23 

44 
34 

39 

18 

35 

19 

39 
22 

45 
22 

50 
37 

66 

43 

64 
43 

45 

32 

49 
26 

52 

30 

S2 

43 

48 
29 

45 

19 

45.5 

26.6 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
22 

59 
33 

64 
59 

59 
33 

40 
25 

44 
19 

58 
30 

42 
25 

30 
20 

32 

21 

34 
18 

37 
15 

47 
20 

44 
24 

28l 
18; 

29 

12 

44 
23 

42 

30 

30 
19 

34 
23 

39 
21 

45 
22 

53 
38 

68 
46 

S8 
40 

50 
33 

49 
29 

55 

31 

53 

36 

37 
20 

47 
20 

44.7 
26.5 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

33 

19 

56 
32 

64 
52 

61 
36 

42 
24 

44 
17 

58 
31 

47 
26 

33 
24 

32 
20 

35 

17 

38 
12 

49 

17 

47 
26 

30| 
20 

30 
9 

45 
22 

43 
32 

40 
19 

35 

23 

40 
21 

39 
19 

55 

37 

68 

45 

64 
41 

52 
35 

50 
30 

56 
32 

53 

47 

49 
28 

48 
18 

46.3 

26.6 

PtKEVILLE 

MAX 
MIN 

45 

12 

57 
35 

66 
48 

62 

45 

46 
28 

38 
27 

4« 
24 

59 
32 

43 
29 

30 
26 

36 
20 

36 
12 

48 
11 

43 
19 

38 
26 

27 

8 

49 
19 

39 
29 

39 
30 

35 
22 

40 
25 

49 
19 

54 
31 

72 
42 

63 
46 

46 
27 

49 
23 

49 
18 

51 
36 

51 
31 

43 

17 

44.7 
26.4 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

34 
12 

55 

32 

t\ 

63 

36 

44 
20 

45 
16 

60 
25 

51 
24 

40 
25 

34 
15 

38 
18 

41 

11 

51 

15 

52 
24 

41 

11 

31 

5 

47 
18 

43 

37 

40 
20 

36 

24 

42 
22 

44 
18 

55 
39 

69 
39 

63 
43 

53 

35 

S3 

29 

55 

27 

54 
42 

48 
27 

47 
13 

48.1 
24.9 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

32 

12 

46 
22 

54 
46 

62 

52 

56 
25 

40 

18 

42 
22 

46 

31 

54 
28 

32 

16 

32 

14 

34 
12 

35 
13 

44 
20 

40 
24 

27 

6 

26 
10 

44 
26 

43 
23 

29 

18 

32 

20 

37 
16 

46 
32 

58 
41 

69 

50 

57 

30 

38 
21 

41 
23 

51 

30 

48 
31 

IS 

42.9 
24.2 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

38 
16 

54 
30 

62 

51 

63 

45 

50 
23 

43 

19 

57 
28 

55 

27 

40 
25 

42 

21 

35 

14 

37 
13 

48 
14 

50 
32 

44 
21 

^ 

46 
25 

44 
37 

42 
22 

38 
22 

48 
20 

48 
19 

55 

41 

71 
50 

66 

47 

50 
35 

50 
28 

5« 

26 

54 
43 

S2 

28 

49 

IT 

48.8 
27.3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

32 

12 

40 
21 

55 

38 

62 

46 

54 
23 

43 
22 

46 

24 

52 
22 

51 

15 

35 
12 

3S 

14 

34 

11 

35 

15 

43 
22 

45 
19 

25 

8 

28 

5 

48 
23 

41 

20 

28 
18 

30 
19 

35 

IS 

48 
22 

58 
43 

65 

40 

53 

29 

41 
21 

42 
25 

SO 
30 

49 

25 

33 

16 

43.0 
22.1 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

40 
16 

55 
33 

63 

53 

62 

46 

48 
24 

44 
20 

55 

28 

54 
31 

36 
25 

34 
22 

36 

14 

37 
12 

49 

16 

51 

31 

46 
22 

32 

6 

45 
25 

47 
39 

43 
27 

37 
23 

38 

21 

49 

18 

56 

40 

69 

50 

65 
47 

50 
34 

4« 
28 

58 
29 

54 
45 

51 
32 

43 

18 

48.3 
28.3 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

37 
12 

51 
32 

61 
50 

60 
47 

49 
23 

40 

15 

50 
24 

51 
24 

43 
25 

33 

16 

33 

15 

36 
11 

44 
14 

45 
26 

44 
16 

24 
-  2 

43 
20 

41 
28 

42 
12 

32 

14 

37 
20 

42 

16 

50 
36 

65 

43 

65 
42 

48 
28 

42 

20 

51 
24 

50 
42 

49 
27 

41 
15 

45.1 
2S.7 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

42 
12 

50 
32 

61 
48 

60 
41 

43 
23 

42 

20 

52 

24 

58 
26 

46 
23 

11 

35 
12 

38 

10 

38 
12 

52 

24 

41 

18 

26 

4 

45 
22 

46 

29 

40 
23 

35 

20 

41 
21 

48 
16 

55 

35 

70 
47 

63 
42 

45 
31 

45 
25 

51 
21 

51 
42 

46 
25 

40 
14 

46.2 
24.5 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

41 
16 

54 
33 

63 
52 

61 
39 

50 
25 

43 
20 

53 
25 

56 
28 

45 
24 

32 
22 

36 

15 

36 

14 

48 
18 

51 
26 

38 
19 

30 
9 

46 
24 

45 
35 

38 
25 

37 
22 

39 
22 

47 
19 

55 

40 

69 
46 

63 
41 

50 
33 

47 
28 

52 

28 

51 
45 

46 
24 

49 

15 

47.3 
26 .9 

VANCEBURS  DAM  32 

MAX 

MIN 

36 
13 

41 
32 

62 
41 

65 
42 

49 
28 

37 
17 

43 
23 

52 

24 

44 
26 

34 
16 

34 
14 

33 

13 

35 
14 

49 
IS 

44 
13 

23 
6 

42 

18 

40 
27 

38 
24 

32 

18 

32 
22 

44 
15 

51 
38 

70 
45 

66 

39 

SO 
25 

42 
21 

42 
21 

92 

39 

47 
27 

40 
12 

44.2 
23.4 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

34 
8 

40 
12 

56 
38 

63 
55 

60 
24 

39 
18 

41 
20 

45 
21 

56 

30 

33 

18 

30 
12 

35 

8 

35 

8 

42 
9 

47 
21 

30 
3 

30 
3 

45 
25 

42 
25 

30 
15 

32 

15 

36 
14 

45 
18 

55 

40 

71 
47 

S8 
22 

38 
17 

3« 

16 

49 
19 

50 
33 

39 

16 

43.3 
20.3 

WILLIAMSBUR6 

MAX 

MIN 

45 
14 

55 
35 

65 
49 

62 

49 

51 
26 

46 
25 

50 
25 

60 
37 

51 
28 

30 
21 

35 

IS 

37 
13 

46 

13 

50 
21 

41 
26 

31 
8 

48 
23 

48 
36 

46 
29 

40 
22 

45 
23 

S2 

19 

56 

34 

72 

51 

68 

51 

5S 

30 

52 

22 

51 
23 

92 

43 

50 
31 

42 
16 

49.4 
27.7 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

30 
12 

35 

14 

51 
32 

60 
47 

52 
24 

37 

17 

39 

17 

47 
26 

4« 
23 

30 

16 

33 

14 

32 

13 

34 

13 

41 
14 

44 
19 

21 
2 

26 

2 

42 
19 

44 
18 

28 

15 

29 

14 

32 

17 

43 
18 

52 

41 

64 
38 

48 
27 

41 
19 

3« 

19 

48 
21 

4S 
28 

32 
1« 

40.3 
19.8 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

35 

12 

48 
18 

60 
47 

66 

58 

62 
25 

42 
24 

44 
22 

59 
26 

56 

26 

33 
23 

36 

16 

34 
14 

46 
15 

48 
16 

52 
25 

31 
9 

30 
8 

48 
19 

49 
32 

32 
23 

37 
21 

42 

18 

54 
19 

59 

41 

72 
55 

61 
34 

SO 
26 

50 
25 

54 

S4 
32 

40 
15 

47.9 
2«.9 

3«*  R«f*reDc*  Not*t  FoUowlng  StotlOQ     Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
DECEMBER  1955 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASBLUID  DAM  29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.2 

T 

T 
T 

BEHHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

1.0 
2 

1.0 
2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

BOITLIIIG  GREEN  CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.6 
T 

.1 

T 

.1 

T 
T 

.8 

.2 

1 

T 
1 

T 

T 

I 

T 
T 

T 
T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

1 

1 

T 

.2 

T 

T 

.5 

1 

T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 
I 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

ELIZABETffrOTO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

I 

FORDS   FERRY  DAM   50 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.3 
T 

T 

.1 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.6 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

HINDMAN  SETTLEMENT   SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

IRTINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.4 

T 

T 

LBXINGTON   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.4 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

.6 

1 

T 

T 

1.1 

1 

T 

LONDON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.8 
2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

LODISVILLE   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

.7 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE   PARE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MAYSVILLE   DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 

.5 

1 

HIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

T 

T 

T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

OWENSBORO  2   W 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

.3 
T 

T 

T 

T 

T 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 
T 

T 

T 

.1 

.2 

T 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WILLIAMSTOWN  5   WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.5 

1 

1 

.3 

T 

I 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

■s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tii 

JOKE   1955 

CLAY   CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.11 

.46 

.37 

- 

JOLT   1955 

CLAY  CITY 

.29 

.07 

.32 

2.12 

.04 

.58 

.06 

.04 

.22 

1.61 

.30 

5.65 

CORRECTIONS 
MONTH:   AUGUST  1955 


Table  3: 


Stearns 


Precipitation  on  the  31st  should  be 
.23;  total  for  month,  5.00. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


Coiinty 


ADDISON  DAM  <>S 
ADOLPKUS  1  N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCHORAGE    —V 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

SARBOURVILLE 

BAR05T0WN  S.J.  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENKAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  5UBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 

CAMPSELLSVILLE 


0031 

0063 
0095 
0155 

0246 
0254 
0381 
0397 

0450 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

LOVD 

EFFERSON 

>1KE 


BOYD 
KNOX 

NELSON 
HARLAN 

)  OHIO 
I  HARLAN 

MARSHALL 
I  MADISON 
>  MADISON 


CARHOLLTON  LOCK 

CENTRAL  CITY 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLOMBIA 
(  COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 


1046 
1120 

1137 
1206 

1256 

1345 

1439 
1611 


CUMBERLAND 
TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 
MUHLENBERG 
BULLITT 
HICKMAN 


BOONE 
WHITLEY 
HARRISON 
HARRISON 


DANVILLE 
OAVELLA 
DELPHIA  1  E 
DEMA 
DEWEY  0AM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR  ; 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

DYER 

EODYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGS BURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  PERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FftEEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAV 
GLENOALE 
GOLDEN  POND  e  N 
GRANT  DAM  36 


2040 
2053 
2132 
2139 


PERRY 
KNOTT 
FLOYD 

1  MERCER 
I  OHIO 

ILENBERG 
.  CASEY 
BRECKENRIDGE 


2445  I 

2469  t 

2528  I 

2775  I 

2791  I 

2903 
2908 
2953 
2961 
3028 

3036 
3046 
3052 
3194 
3203 


rON 


LEMING 

LEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 

FRANKLIN 

SIMPSON 
PIKE 
MENIFEE 
SCOTT 

HENRY 


L  BARREN 

3246  BARREN 
3252  KAHOIN 
3295  TfilGG 
3358  BOONE 


HALEVS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HEfCERSON  4  SW 

HERNOON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HODGENVILLE  NAT  PARK 
HOPKINSVILLE 

HYDEN 
INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE     1    NNE 
KENTUCKY    DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 


.3539   CHRISTIAN 
13652    OHIO 
J3709   PERRY 
13714  iPERRY 
41    LEE 

3762  IhenDEHSON 
t    CHRISTIAN 
3816   FULTON 
3621  'graves 

'    JESSAMINE 

3899  IKNOTT 
3929  ILARUE 
3994  CHRISTIAN 
4093  iLESLie 


4165  'BRECKINRlDi 

4196  JSREATHITT 
4255  iLETCHER 
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36  39 

36  41 
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38  16 

37  16 
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36  52 

37  48 

36  51 

37  26 
36  58 
36  51 


37 

37  06 
39  04 
36  50 
36  23 

36  23 

37  39 


38  25 
38  25 
37  54 


GRAYSON                  ,3391  CARTER  7 

GHEENSauRG               [3430  GREEN  3 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR  13436. GREEN  3 

GREENUP  DAM  30         13443  GREENUP  7 

GREENVILLE  2  W           3451  MUHLENBERG  3 


I  GRAYSON 
YETTE 
.  CASEY 


86  16 
85  08 
82  43 

85  33 

82  26 

82  36 

83  53 
35  2B 

83  20 

86  52 

82  57 
88  20 

84  18 
84  15 

S6  26 
86  26 
86  26 
66  26 

84  25 

66  16 
62  35 

85  22 


84  19 
84  18 
84  17 


82  47 

84  43 

86  43 

87  00 
84  58 
86  13 

86  05 


86  3 

82  08 

83  39 


3  7   00 

85   55 

37    36 

85    55 

36   54 

88    OC 

38   59 

84    SO 

38  19 

82    57 

37    15 

85   3C 

37    15 

B5  3C 

38   37 

82    51 

37    12 

87    12 
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Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
HE  AUXIER 
.  BARRETT 

■  S,  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ION  COLLEGE 
,  JOSEPH  PREP  SCH 
HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 

:.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS. LAURA  B.GA6BARD 

JAMES  R.  EDWARDS 
639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

'  BOWLING  GREEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELDRIDGE  SK.AGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OP  ENGINEERS 
LVA  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

E  HiWAY  OEPT 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLir 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. HAZEL  8. PICKET' 
..  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 

MARSHALL  HILL 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

R.  P.  COLD  IRON 
BERTHA  OE  LONG 
BALLARD  F.    WALKER,. 
HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

C.  W.  WILLIAMS 
J.  L.  HUFF 
N.  D.  GIVENS 
LINNIE  L.  TARTER 

LENA  BLAIR 


MRS.  JEAN  FLEMING 
MAURICE  8. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  0.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 
WILLIAM  F.BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


tables 


2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 


7A  EMILY  M.  BEAt; 
6P   6P  RADIO  STATION  WKAY 
7A  DEWEY  S.  HILL 
4P  FISH  &  WLFLF  REFUGE 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 


SHIRLEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
MRS.  ADA  L.  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  LOVELL 

TUS  E.  BRINKLEI 


■S  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
ITEO  FUEL  GAS  CO 

FLOYD  6.  ROBBINS 

BUDDY  LEE 
HOBART  I SON 

iH  W.  BUFF  IN 

.-379-A 


.  CO 


ENTUC 
JAMES  A.  FIELDS 
GEORGE  0.  LITSE 

.  WEATHER  BUREAU 
.lA  F.  HANKLA 


2  3  5 

2  3  5 


2  3  S  6  7  C 
2  3  5  6 


INACTIVE  1/55 


2   3  5 
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2    3  5 
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Station 


County 


Obser^ 

vation  i 
time 


Refer 

to 
tables 


LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 
LONDON  3  SW 
LONDON  CAA  AP 

LOUISA 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MAOISONVILLE  1  S£ 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  5 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 

MC  KINNEYSBURG 

MIDOLESBORO 

MIDDLESSORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

MILLEflSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 


4946 
4949 

4951 
4954 

4955 
4967 
5002 
5067 
5097 

5111 
5230 
6232 
6243 
5291 

5301 
5389 
5394 
5407 
5430 


OLIVE  HILL 


LAWRENCE 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 


OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH    CAA    AIRPORT 

PADUCAM 
PADUCAH   ARMORY 
AINTSVILLE 

IKEVILLE 

INEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 

ICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

ISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALVER5V1LLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUWER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SOfilNGS 
TAYL0R5V1LLE 

T0MPKIN5VILLE 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN  BUR EN 
VANCEBURG  DAM  32 
WAYNES8URG  6  E 
WEST  LIBERTY 
WE ST PORT 

lAMSBURG 

lAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

NEW  STATIONS 


5694 
6012 
6020 
6033 

6091 

6096 
6110 
6115 
6117 
6136 


GRAVES 
GRAVES 
MASON 
JACKSON 

PENDLETON 

BELL 

SELL 

WOODFORD 

BOURBON 

\   GRAYSON 

.  WAYNE 

.  ROWAN 

I   MONTGOMERY 

.  HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

DAVIESS 

DAVIESS 
MC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 


6384  I 
6575  < 
6679  I 
6605  I 


7039  I 
7049  I 
7054  I 
7074  : 

7091 
7096 
7121 
7129 


PIKE 


7605 
7924 
7948 

8060 

8065 
8144 
8179 


HARDIN 
MARION 
WOODFORD 
MAGOFFIN 
FIN 

■    ALLEN 

WEBSTER 

MC  CRACKEN 
.  SHELBY 

.  euLLlT 

i  SHELBY 
I  PULASKI 
I  PULASKI 
.  WASHINGTON 
'  MC  CREARY 

METCALFE 

METCALFE 
WASHINGTON 
SPENCER 
MONROE 


MONROE 


.  JESSAMINE 

I  ANDERSON 
LEWIS 
LINCOLN 

.  MORGAN 

■  Old HAM 

HITLEY 


64  05 

62  37 
82  36 
85  46 
85  40 
85  44 

85  48 


36  53 

37  19 
37  11 


36  44 
36  42 

38  33 


26 


63  43 
68  39 
88  38 

83  42 

84  < 


i  37  27 

'  36  50 

i  38  11 

\   38  04 


37  09 

38  13 
38  00 


I  36  53 

1  36  53 

I  37  52 

I  38  02 


7  36  39 

'  37  22 

i  37  55 

'  38  29 


.  38  38 
.  37  36 
I    36  52 


.  ICORPS  OF  ENGINEERS 
6A  ICORPS  OF  ENGINEERS 
RT  BUftGHER 
FOREST  SERVICE 
MID  JCIVIL  AERO.  ADM. 

I  (JULIUS  M.  RANKIN     I 
.'■HAROLD  C.  FERGUSON  | 
6P  (LOUISVILLE  G  C.  E  CO 
MID  CORPS  OF  ENGINEERS 
WEATHER  BUREAU 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS  | 
'  BLAINE  MALONE  '  j 
I  WlLLARD  E.  FOSTER   ' 

.  Ihomer  WELBORN,   jr. 
5p  (national  park  svc 

7A Inora  s.  white  ; 

7 A  TVA-5-A  I 

JOE  PAYNE 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
WINNIE  W.  MORAN 


'   38  36|  6' 

36  37  83  43 

'  36  38  63  43 

.  38  09  6' 

I  38  16  64  09 


66  03 

64  50 
63  26 
63  56 

65  53 


85  09 
85  21 
85  41 


VIL 


HALL 


66  10 

83  21 

84  34 

83  15 
65  29 

84  10 

84  36 
83  50 

85  09 


\  CORPS  OF  ENGINEERS 

y  CORPS  OF  ENGINEERS 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 

V  URS.  BRADLEY  LOVE 

i  CORPS  OF  ENGINEERS 

\  FRANK  HOECK 

>  ^RS. ELIZABETH  BROWN 

V  GEORGE   T.    JOHNSTON 

'  GEORGE  HATS 

\  HENRY  nORTHCUTT 

V  CORPS  OF  ENGINEERS 
\  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 
2  3  5 


EDWARD  C.  GIFFORD   | 

L.  HERRELL 

OF  MIODLESBORO 

OF  MIDWAY 

DAVID  C.  BAILEY     i 

,  OVA  M.  LAWLER 


>  MURRAY  STATE  COLLEGE 
i  ERIE  SCHOOL         I 
'IE  PARLEE  NEISZ 
S  OF  ENGINEERS  i 
VIRGIL  D.  CLARK     I 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 
)  CIVIL  AERO.  ADM. 
'  WESTERN  P.  LACKEY 

■  OF  PADUCAH     I 
.  JESSE  FAIRCHILO 

'  U.S.  WEATHER  BUREAU 
PART  IN 
ALTON  M.  HARVILL 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  THOMAS  C.  HERNDON   I 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

B.  PORTER 
,  TVA-6B3 
.  LAWRENCE  ROGERS 

.  SISTER  MARY  B.  BUTZ 

<  ST  MARY  COLLEGE 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 

<  STANLEY  GARDNER 

,  FORREST  C.  WILLIS 


(.  SIMPSON 
)  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  RADIO  STA  WSFC 

H,  COATLEY 
I  MRS.  ALICE  N.  BALL 

'  CHAS.  H.  MC  MuBTREY 
.  TVA-684 

:.  DEDMAN 

\  IMRS.KATHRYN    a.    CARR 

>   JAMES   T.    PHILPOTT 


2    3    6 

2   3    5 


2   3    5 

3 
2   3    5 


2    3    5        7 

3 
2    3    6   6   7   C 


1-BIG  SANDYi       2-CUHBERLANDi 


5-LICKING.      6-MISSISSII 


7-OHIO;       8-SALT i       9-TENNESSEE 


REFERSHCE  MOrBS 
The  four  digit  Ideotlf Icatlon  ouabera  In  the  Index  number  column  of  the  Btation  Index  are  aaslgned  on  m   state  babla.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
I'lgureB  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
ObserratlOD  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  onlj  Id  the  June  and  Decesber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seaBonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  sonths  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  bat  for  which  data  are  oot  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 


Braporation  Is  measured 

aieet  and  hall  were  inc 

Amounts  In  Table  3  are 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all 
Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground 
taken  from  different  points  for  successive  obaervationa; 


menslonal  units  used  In  this  bulletin  are:   temperature  in 

standard  Weather  Stireau  type  pan  of  4  foot  diameter  unles 
n  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
<n-recordlng  gages,  unless  otherwise  indicated. 


a  m  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at 
.n  time  lor  all  except  Weather  Bure 
equently  occasi< 
Index.   No  record  in  Tabl< 
ibut 


and  CAA  stai 
lected  Stat 
1  drifting  I 


'. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  i 
>therwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 


3f  observation.   See  the  Station  Index  for  observatloi 

ions.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  ai 
ans  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inchei 
ad  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  i 


Degree  days  are  based  < 


6:30  A.M.  C.3.T.  and  7:30  A.K.  B.S.T.  WTB  KQDIV  in 
or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
»ault  in  apparent  Inconsiatencles  In  the  record. 


nd  5  is 


licated  by  ; 


on  unknown, 
e  have  been 


-  Ho  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Sta 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  dlst 
O  Data  in  the  column  formerly  headed  Ro,  of  Days  .01  < 
0  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  loci 

roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter 
Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  valu 

R  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  acctirate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  la  Hotirly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  fpr  special  purposes  and  are  published 
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KENTUCKY  -  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  year  1955  was  outstanding  for  its  spring  floods  and 
freeze.   Torrential  rains  in  February  and  March  produced 
major  flooding  on  the  Kentucky  and  Ohio  Rivers  with 
serious  damage.   On  the  heels  of  the  flood  came  a  severe 
late-March  freeze  which  devastated  the  fruit  crop  and 
caused  a  staggering  setback  to  agriculture  in  general. 
In  contrast  to  1954,  however,  abundant  rains  during 
the  growing  season  pushed  many  crops  to  record  yields. 
June  was  the  coolest  June  of  record,  and  December 
closed  out  the  year  as  the  second  driest  December  since 
1889.   The  annual  mean  temperature  and  total  precipi- 
tation in  Kentucky  averaged  out  very  close  to  long-term 
expectancy. 

WEATHER  EFFECTS 

Somewhat  excessive  topsoil  moisture  coupled  with  several 
freezes  during  January  and  February  held  back  winter 
grains,  cover  crops,  and  pastures  to  fair  condition 
early  in  the  year.   In  late  February  and  the  first  three 
weeks  of  March,  unseasonable  warmth  and  abundant  rains 
then  stimulated  vegetation  to  advanced  growth,  only  to 
be  followed  by  a  severely  damaging  freeze  of  March  26- 
29th.   That  freeze  obliterated  the  peach  and  pear  crops, 
and  killed  or  badly  damaged  many  other  crops  as  well. 
Many  tobacco  beds  were  killed,  and  had  to  be  reseeded. 
Small  grains,  clovers,  grasses,  and  lespedeza  suffered 
serious  setbacks.   Encouraged  by  the  exceptional  warmth 
of  April,  however,  a  remarkable  recovery  from  the  freeze 
was  achieved  by  pastures,  hay  crops,  and  strawberries. 
Replanted  tobacco  beds  also  were  making  rapid  progress. 
The  unusually  high  frequency  and  intensity  of  spring 
and  early  summer  rains  seriously  delayed  soil  prepara- 
tion and  seeding  activities  in  some  areas.   Where  it 
was  possible  to  get  crops  into  the  ground,  they  made 
excellent  progress   toward  ultimately  high  yields.   On 
the  other  hand,  weed  growth  was  rank  in  June  and  July, 
when  wet  soil  severely  hampered  cultivation.   Also  in 
July,  the  frequent  rains  and  high  humidity  brought  on 
disease  and  insect  infestation  which  caused  considerable 
damage  to  cut  or  baled  hay  exposed  outdoors.   Pastures 
were  mostly  in  excellent  condition,  and  favored  unusually 
high  milk  yields.   Clear  skies  and  deficient  rainfall 
in  August  and  early  September  came  too  late  to  depreciate 
early-planted  crops  in  most  sections  of  the  State,  and 
instead  were  beneficial  to  their  maturing  and  harvest- 
ing.  Late  corn,  however,  was  hurt  by  the  lack  of  mois- 
ture which  came  at  a  critical  stage  of  growth.   Abun- 
dant October  rains  allowed  much  progress  with  fall 
plowing,  seeding,  and  germination  of  small  grains.   By 
the  end  of  the  year,  unusual  cold  and  dryness,  together 
with  the  lack  of  protective  snow  cover,  had  pushed 
pastures  and  fall  grains  into  dormancy;  supplemental 
feeding  of  livestock  was  heavy.   The  U.  S.  Agricultural 
Marketing  Service  reported  that  1955  included  the  best 
all-around  crop  season  in  four  years  in  Kentucky. 
Despite  adverse  spring  planting  weather,  the  corn  crop 
set  a  record  high  yield  of  41.0  bushels  per  acre.   Hay 
yield  was  also  a  record  high,  with  farmers  able  to  make 
three  or  even  four  cuttings.   New  record-high  yields 
were  reached  among  dark-fired  and  air-cured  types  of 
tobacco.   Most  other  crops  except  small  grains  yielded 
well  above  average. 

TEMPERATURE 

The  year  closed  out  with  an  average  temperature  almost 
exactly  equal  to  long-term  expectancy,  with  five  indi- 
vidual months  unseasonably  cool.   January  started  off 
the  year  nearly  2°  below  expectancy,  but  was  followed 
by  a  notably  warm  spring  which  included  the  third 
warmest  April  of  record  since  1889.   The  monthly  aver- 
ages in  that  season,  however,  deceptively  masked  the 
freeze  of  March  26-29th  during  which  some  stations 
reported  their  lowest  temperatures  of  record  for  so 
late  in  the  season.   June  opened  the  summer  as  the 
coolest  of  record  in  Kentucky,  comfortably  winning 
over  June  1903  which  had  previously  held  that  distinc- 
tion.  The  heat  was  on  again  in  July,  August,  and 
September,  each  of  which  averaged  more  than  2°  hotter 
than  their  long-term  expectancies.   Beginning  abruptly 
in  October,  the  year  closed  out  with  three  unseasonably 
cold  months.   Murray  had  the  highest  mean  temperature 
for  the  year  with  59.6°,  while  Williamstown  5  WSW  had 


the  lowest  with  53.7°. 
of  101°,  also  recorded  a 
in  August  and  September, 
the  extreme  heat  of  seve 
number  of  90°  days  in  th 
at  Barbourville  and  at  H 
temperature  for  the  year 
on  February  13th.  The  1 
at  Baxter,  but  the  great 
temperature  dipped  down 
Frankfort  Lock  4  and  at 


The  highest  maximum  temperature 
t  Murray  on  three  separate  days 

was  a  comparative  relief  from 
ral  recent  summers.   The  greatest 
e  State  was  81,  accumulated  both 
Ickman  1  E.   The  lowest  minimum 

was  -19°  observed  at  Dewey  Dam 
east  number  of  90°  days  was  26 
est  number  of  days  in  which  the 
to  or  below  32°  was  120  at 
Williamstown  5  WSW. 


PRECIPITATION 


The  year's  total  precipi 
greater  in  the  Central  D 
99%  of  average  expectanc 
August,  and  December  (tb 
1889)  was  nearly  compens 
rains  in  February  (the  f 
and  March.  Abundant  rai 
early  summer  stood  in  bo 
of  that  season. 


tation,  which  was  slightly 
ivision  than  in  the  others,  was 
y.   Extreme  dryness  in  January, 
e  second  driest  December  since 
ated  by  excessive  flood-producing 
ourth  wettest  February  of  record) 
nfall  through  the  spring  and 
Id  contrast  to  the  1954  drought 


Burkesville  had  the  greatest  annual  precipitation  with 
57.46  inches,  6.00  inches  of  which  fell  on  September 
30th  and  constituted  the  greatest  single  day's  rainfall 
of  the  year  In  Kentucky.   Benham,  however,  had  the 
greatest  number  of  days,  105,  with  at  least  0.10  inch 
precipitation.   Honors  for  the  greatest  number  of  days 
with  at  least  1.00  inch  were  divide^i  between  Dunnville, 
High  Bridge  Lock  7,  and  Turkey  Creek  School,  each  with 
17.   On  the  dry  end  of  the  scale.  Fords  Ferry  Dam  50 
reported  the  least  annual  precipitation  with  30.08 
Inches,  and  Uniontown  Dam  49  had  the  least  number  of 
days  with  0.10  inch  or  more  precipitation:   61. 

SNOWFALL 

Total  snowfall  for  the  year  averaged  10.2  Inches  over 
the  State,  which  was  slightly  less  than  average  expect- 
ancy.  The  fall  in  January  alone  was  5.8  inches,  however, 
which  was  some  50%  more  than  usual  in  that  month.   Febru- 
ary, March,  April,  October,  November,  and  December  were 
all  deficient  in  the  same  respect.   The  greatest  measured 
snowfall  for  the  year,  43.0  inches,  accumulated  at 
Benham.   The  greatest  depth  on  the  ground,  8  inches, 
was  shared  between  Burdine  2  NE,  Jeremiah,  and  Pineville, 
and  occurred  in  the  period  January  19-20th. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  moderate  number  of  severe  thunderstorms  killed  16 
persons  and  injured  18  others  in  Kentucky  during  1955. 
Three  tornadoes  occurring  in  March  and  April  caused  no 
additional  casualties,  but  contributed  about  15%  of 
total  damages  by  violent  storms  in  the  year,  which,  in 
turn,  reached  an  estimated  $2,215,000.   Of  this  figure, 
more  than  $78,000  was  sustained  by  crops. 

FLOODS 

Heavy  rains  during  the  last  few  days  of  February,  falling 
on  previously  saturated  ground,  gave  rise  to  floods  on 
tributaries  of  the  Ohio  River  in  Kentucky.   The  Kentucky 
River  exceeded  flood  stage  by  8  feet  at  Jackson  on  Febru- 
ary 28th  and  led  to  the  death  of  a  schoolboy  there. 
Additional  rains  March  4-6th  renewed  the  flooding  with 
much  greater  severity  -  the  worst  of  memory  in  some 
localities  in  the  eastern  corner  of  the  State.   The  Ohio 
River  was  continuously  above  flood  stage  at  Cincinnati 
between  March  2nd  and  13th,  cresting  9  feet  above  flood 
stage  on  the  10th,  and  reached  the  highest  stages  since 
1948  at  Louisville.   Jackson  was  flooded  twice  again 
after  the  February  28th  incident.   Property  losses  in 
March  were  enormous,  undoubtedly  running  into  many 
millions  of  dollars,  but  no  human  life  was  reported  to 
have  been  lost.   In  July,  torrential  thunderstorm  rains 
in  the  northern  and  central  parts  of  the  State  led  to 
heavy  flash  flooding.   Bridges  were  damaged,  soil  eroded, 
crops  washed  away,  and  many  homes  flooded  with  heavy 
losses  reported. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in  the 
monthly  issues  of  this  publication. 
J.  M.  Mitchell,  Jr. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Febzuary 


April 


May 


August 


September 


ANCHORAGE 
ASHLAND  0AM  29 
8AR60URVILLE 
8ARD5T0WN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  KB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVIU.E 

DEWEY  DAM 
DIX  DAM 
ELIZABETHTOWN 
FALMOUTH 
FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  I, 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  S  N 
GRAYSON 

GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  t,    SW 
HICKMAN  1  E 

/11NDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVIU.E 

INEZ 

IRVINfiTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  CAA  AP 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 
HAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 
HtOOLESBORO 
MOUNT  STERLING 
MURRAY 
OHENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER    SHADE 
VANCEBURG   DAM   32 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN    S    WSW 

WOLF    CREEK   DAM 

SECTION    AVERAGE 


33.4 
38.4 
34.6 


3«.« 

31. e 
3«.e 


39.3 

31.2 

32.0 

30.1 
3«.3 


3«.e 

38.4 
38.9 
39.7 


36.0 
39(5 
37.6 


40.2 
39.9 
39.9 
39.9 


34.0 
41.3 

38.0 
41.4 
36.9 

39.0 
37.8 
40.6 
40.3 
39.2 


39.9 
39.2 

32.9 

38.9 

38.2 


9.0 
4.9 
4.9 


64.8 
67.4 
66i6M 
66.8 
69.6 

M 


66. 4M 
69.0 
64.  9M 


66.6 

68.8 
64.8 
68.4 
68.9 
69.  9M 

68i4M 

67.5 

67.4 

67.8 

69.2 


9 

6 

67.3 

6 

7 

69.2 

6 

1 

66.2 
66.0 
69.9 

9 

8 

67.7 

4 

0 

68.7 
66.9 

6 

0 

67.9 
66.9 

4 

9 

69il 

2 

4 

63.6 

3 

8 

67,4 

6 

8 

67,3 

9 

8 

70,0 

6 

1 

68.3 
69.0 

3 

6 

68.8 

6 

6 

69,6 

9 

0 

6S,6M 

3 

1 

66.6 

9 

6 

«9,4 

9 

4 

6«.6 

69.9 

9 

9 

66.2 

66.  7M 

«8.7 
««.3 

M 

3 

1 

64.3 
67.4 

4 

3 

67.3 

79, 5M 

77.3 

76.7 


79.8 
77.6 
77.6 


77.4 
78.9 
79.5 


77.9 
76.9 
79.3 


78.9 
77.4 
78.5 
77.7 
76.4 


70,5 
73.6Mi 


72.6 
72,8 
72.0 


57,8 
57,9 
98.3 


55.9 
57.6 
97.4 


45,5 
43, 4M 
41,2 


42 

6M 

44 

2 

46 

0 

42 

7M 

44 

0 

44 

9 

43 

9 

43,1 

45.0 
42.1 
46,1 
43,5 
43.6 


44,  IM 
44.0 


34,5    I  -    3,3 


37.5 
34.9 
37.0 

31.6 
37.6 
34.9 
38.2 
36,1 

35,6 

36,6 
36,6 


33,8 
31.8 
38.6 


55,7 
57,0 
98,7 
96,6 
99.3 


59.3 

97,1 
57,9 


96.0 
96.8 
94.7 
94.7 
55.8 


96.3 

98.9 
94.9 
97.8 

ie.6 

59.4 

96.8 
97.7 
96.9 
97.9 
98.2 


95.7 

93.7 
97.1 
96.9 


96.4 
98.8 

.0 

94.1 
57.7 
56.5 

-  1.2 

.8 
1.5 

59.6 
97.9 

,8 

1,2 

58.2 
58.4 
99.0 
58.5 
55.9 

-  ,8 
1.2 

.9 

-  1.0 

98.4 

1.0 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


May 


luly 


September 


ADDISON  DAM  4»5 

ADOLPMUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SU8STA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  2  NE 

eURKESVlLLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMP8ELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITY  2  N 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
OELPHIA  1  £ 
DEMA 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  B 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

EODYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
EL12ABETHT0WN 
ELK HORN  CITY 
FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGSBURQ 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FRENCHBUR6 

GEORGETOWN  WATER  WORKS^ 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 
GLEN DALE 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  36 
GRAYSON 

GREENS8UR6 
6REENSBURG  HIWAY  61 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSOTJ 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  CAA  AP 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELO  SUBSTA 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIDOLESBORO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONT  I CELLO 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 


-2.96 
-2.26 


-2.37 
-2.59 


3.49 
6.30 
2.20 


■1.87 
-1.3S 

■1.31 
-1.67 


1.20 
-2.04 


•  04 

-1.80 
-  .6 
3.6 

-1.00 


3.96 
6.66 
4.63 


1.00 
-1*65 


-  .«e 

-    .20 

1.61 

l.»3 
-    .75 

.51 

-    .SI 

.10 

3.47 

-    .« 

-    .70 

1.51 
1.38 
3.S4 


2.65    -    .61 


1.90 

3.26|  - 


-2.80 
-3.17 

-1.23 


1.77|  -1.80 


2.77!  _    ,26 


•1.33 

.51 
1.78 


-1.28 
1.00 


1.69!  -1.07 


-    .37 

3.16 

2.33 

2.42 

.71 

3.22 

-    .60 

2.17 

1.84 

2.58 

2.78 

■  93 

4.54 

2.06 

1.29 

1.89 

1.34 

.«3 

3.91 

-1.16 

2.50 

i.eo 

2.27 

-i.oe 

2.64 

-    .12 

3.3S 

2.43 

2.90 

.88 

1.96 

2.08 

.<•« 

2.96 

2.30 

1.72 

.51 

3.02 

-1,36 

.84 

2.03 

1.90 

2.17 

-    .10 

2.92 

2.26 

.46 

3.19 

-    .40 

2.29 

3.89 

-    .07 

2.50 

.8: 

4.11 

2.02 

1.35 

6.11 

1.77 

4.44 

5.41 

-1.11 

2.29 

1.99 

1.31 

2.98 

1.92 

2.26 

.1! 

2.27 

.80 

5.24 

2.88 

.0: 

2.50 

2.4C 

2.65 

.91 

2.96 

-    .75 

2.00 

2.6E 

2.46 

.15 

3.22 

2.22 

1.18 

4.54 

2.67 
2.66 

2.06 


2.361  -1.69 


2.40 
3.33 

2.54 


2.37 
4.92 
2.00 


3.33 
2.66 
2.49 


1.95 

-1 

.62 

1.63 

1.50 

-) 

.4e 

2.97 

- 

.47 

2.43 

i.ei 

1.56 

-; 

.14 

2.49 

- 

.98 

1.84 
1.94 
1.98 
2.65 

2.70 
3.69 
2.56 


-1.14 
-1.75 


1.07    -2.56 


1.42!  -1.75 


2.46 

1.81! 
2.64 


1.76  -2.66 
.63  -1.93 
1.86    -2.30 


46.75' 
50.08 
E39.45 
46.S5| 

E41.18 
39.38    - 

E43.73 
44.81 
42.89 

43.83 
31.01 
48.02 
49.13 
46.46 

49.23 
45.47    - 

44.07, 
49.481  ■ 
E40.87 

57.4«{ 
49.41 
50.27 
45.22 


4.19 
3.08 


1.S4 
1.33 
1.59 


-2.37 
-2.25 

-1.96 
-2.37 


50.50 
42.20 

E4e.69 
43.64 

E45.32 

41.34 
E41.01 
47.69 

41.90 

36.62 
51.69 
49.81 
45.23 
48.59 


1.87 
4.48 


42.69    ■ 
E44.72   ■ 
46.07 
30.08   - 
43.82 

39.84   • 
44.49 
E46.25 
40.88   • 
48.24   - 

46.28 

40.93 
49.13 
46.81 
E44.20 

46.24   ' 
41.66 
46.61 
41.96    ' 
44.16 

41.30 
44.51    ' 
34.73    ' 
42.80 
44.83 

53.90 
43.63 
47.47 
E46.40 
E37.83 

42.72 
43.76 
43.41 
46.56 
44.17 

51.69 
40.62 
47.45 
47.31 
53.76 

51.37 

45.44 
43.39 
35.17 
E48.34 


50.14 
45.65 
49.03 
45.13 
50.16 

51.66 

49.40 
46.79 
44.37 
48.83 


10.95 

-  3.15 

-  1.22 

2.21 
-11.30 


.80 


1.01 
9.41 
3.11 
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Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


0WENS30R0  2  W 
0WEN5BORO  DAM  ^.6 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PAINT5VILLE 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 
SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 


May 


July 


August 


September 


TYRONE  LOCK  5 

1 

56 

UNIONTOWN  DAM  49 

51 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

I 

45 

VANBUREN 

1 

90 

VANCEBURO  DAM  32 

2 

31 

WAYNESBUR6  6  E 

2 

86 

WEST  LIBERTY 

:  2 

44 

WESTPORT 

2 

09 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN  5    WSW 

1 

78 

WILLOK  LOCK  13 

2 

51 

WOLF  CREEK  DAM 

1 

37 

WOODBURY  LOCK  4 

90 

SECTION  AVERAGE 


2.77; 

-1.85 
-1.77 


8.83 
7.96 
8.96 


8.37 
8.66 
6.19 
7.26 
7.68 

7.17 


7.62 
6.44 
8.07 


5.83   1.29 


9 

71 

5 

39 

9 

94 

6 

06 

10 

6 

27 

3 

93 

8 

32 

3 

73 

6 

46 

3 

71 

-1 

41 

7 

67 

2 

72 

5.76 
11.17 
6.12 


3.58   7.22 


3.26 
-  .43 
3.56 


2.42   3.66 


3.05 
5.61 
3.44 
5.29 


2.24 
3.52 

4.95 


-1.37 
1.29 


-1.00 
-  .62 

1.52 


-1.59 
2.10 
2.63 


4.31 
-1.9 


3.11 

1.61 
2.82 
3.15 


•  52 
.60 

-2.16 

-  .61 

2.2S  -1.36 


-1.04 

-  .96 
-1.66 


4.44   1.46 


1.50  -1.46 

4.33 

1.40  -1.57 


2.49 
4.59 
2.92 


2.09 
2.74 
3.09 
2.44 
2.94 

2.02 


1.84 
2.59 
2.76 


■1.71 
-1.00 

-1.65 

-  .75 

-  .59 

.36 


1.771 -1.70 

2.54i 

-2.46 
-2.26 
.56  -2.25 


1.33 
1.45 
1.60 


-1.61 
-2.30 
-2.13 


-2.46 
-1.90 
-2.29 


E47.65 
46.32 
38.12 
40.42 


45.51 
E42.86| 

43.781  ■ 
49.56 

E44.05| 
39.55! 
52.371 
47.99' 
45.17 


49.22 
48.34 
47.31 
44.39 
46.40 

44.33 
47.10 
48.95 
E48.39 
53.37 

45. 

33.76 

50.42 

46.31 

48.08 


46.16 
48.72 
41.11 


NEW  NAME 


t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 
OLD  NAME 


DATE 


KEENE  1  NNE 
WEST  LIBERTY 


KEENE  2  N 

WEST  LIBERTY  WATER  WORKS 


December  1955 
November  1955 


RELOCATIONS 


CENTRAL  CITY 

DIX  DAM 

DUNHOR 

ELK  HORN  CITY 

GLENDALE 


All  equipment  moved  0.5  mile  SW 
All  equipment  moved  0.5  mile  SE 
All  equipment  moved  0.4  mile  NW 
Rain  gage  moved  75  feet  SW 
Rain  gage  moved  40  feet  E 


December  12,  1955 

November  30,  1955 

August    13,  1955 

January   27,  1955 

September  1,  1954 


KEENE  1  NNE 
LEITCHPIELD 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOG  LICK  1  S 
LOUISA  2 


All  equipment  moved  0.9  mile  SE 
All  equipment  moved  150  feet  SE 
Rain  gage  moved  50  feet  SW 
Recorder  moved  75  feet  SW 
All  equipment  moved  0.5  mile  SE 


December 

March 

June 

June 

February 


MURRAY 
OLNEY 
SADIEVILLE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG 


All  equipment  moved  1.4  miles  NW 
All  equipment  moved  0.4  mile  NE 
All  equipment  moved  0.7  mile  NW 
All  equipment  moved  0.5  mile  NNE 
All  equipment  moved  0.6  mile  E 


December 

February 

August 

November 

August 


WILLOW  LOCK  13 


Rain  gage  moved  216  feet  NNE 


March 


Se«  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  150   - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1955 


1 

1 

1 

^ 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between   dates 

Station 

16'  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28' or 
below 

32"  or 
below 

32' or 
below 

28- or 
below 

24' or 
below 

20' or 
below 

16'  or 
below 

1 
I 

0 

2 

i 

0 

1 
o 

i 

0 

So 
o» 

1 
I 

1 

d 

e2 

1 

i 

e2 

1 

1 

« 
& 

d. 
1 

S 
& 

d 

1 

1 

1 

a 

1 

1 

d 
1 

1 

d 

S 

d 

s 

ANCHORAGE 

ASHL.UJD   DAM    29 

BARBOURVIHJ; 

BARDSTOWN    S    J    PREP   SCHOOL 

BAXTER 

97 
97 
98 
96 
94 

9-   9 
8-   4+ 
8-  4+ 
7-28+ 
7-27 

1 
1 

-9 

1 
-7 

1-29+ 

2-12 

2-13 

1-29 

2-13+ 

3-27 
2-14 
3-27 
3-26 
3-28 

15 
16 
15 
12 
15 

3-27 
3-27 
3-27 
3-27 
3-28 

15 
18 
15 
17 
15 

3-30 
3-30 
3-30 
3-29 
3-31 

24 
23 
22 
23 
24 

4-   8 
4-   8 
4-   8 
4-   8 
4-   1 

25 
28 
26 
26 
27 

4-   9 
4-   9 
4-   9 
4-   8 
4-10 

31 
32 
31 
26 
32 

10-25 
10-25 
10-25 
10-25 
10-25 

28 

30 
28 
26 
27 

10-25 
11-    5 
10-25 
10-25 
10-25 

28 

25 
28 
26 
27 

11-  4 
11-18 
11-   4 
11-   4 
11-  4 

21 
21 
20 
20 
24 

11-   9 
11-28 
11-   4 
11-   4 
11-  9 

20 
16 
20 
20 
19 

11-28 
11-28 
11-28 
11-28 
11-29 

10 
16 
16 
9 
12 

246 

287 
246 
247 
246 

227 
246 
222 
222 
226 

219 
233 
219 
220 
218 

200 
211 
200 
200 
207 

199 
199 
199 
200 
198 

BEAVER   DAM 

BENHAM 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING   GREEN    CAA  AIRPORT 

CAMPBELLSVILLE 

96 
98 
97 
98 
95 

7-28+ 
8-  7+ 
8-29+ 
7-26 
7-   3+ 

-1 
-9 
-2 

0 

1-29 
2-13 
2-13 
2-12 

3-26 
3-28 
3-27 
3-27 
3-27 

12 
16 
15 
15 
14 

3-27 
3-28 
3-27 
3-27 
3-27 

17 
16 
15 
15 
14 

3-30 
3-30 
3-29 
3-29 
3-29 

24 

21 
22 
24 
23 

4-   8 
4-   8 
4-   8 
3-30 
4-   8 

28 

27 
26 
26 

27 

4-   9 
4-   9 
4-   8 
4-   8 
4-   8 

32 

30 
26 
30 
27 

10-25 
10-25 
10-25 
10-25 
10-25 

28 
25 
30 
30 
27 

10-25 
10-25 
11-   4 
11-    3 
10-25 

28 
25 
24 
27 
27 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

4 

5 
4 
9 
4 

20 
18 
24 
21 
23 

11-  4 
11-    5 
11-28 
11-26 
11-28 

20 
18 
12 
20 
10 

11-28 
11-29 
11-28 
11-28 
11-28 

12 
12 
12 
12 

10 

247 
246 
246 
246 
246 

222 
222 
246 
244 
246 

219 
220 
220 
225 
220 

200 
200 
210 
218 
200 

199 
199 
200 
200 
200 

CARROLLTON    LOCK    1 
CLERMONT    1    SSE 
COVINGTON    WB   AIRPORT 
CYNTHIANA    2 
DANVILLE 

95 
98 
98 
99 
96 

8-  2+ 

7-27+ 
8-   2 
8-   4 
9-17 

-1 
-5 
-2 
-11 

-1 

1-29 
2-13 
1-29 
2-13 
2-13 

3-27 
3-27 
3-27 
3-27 
3-27 

16 
14 
14 
15 
14 

3-27 
3-30 
3-27 
3-30 
3-28 

16 
20 
14 

20 
17 

3-30 
4-   8 
3-29 
4-   8 
3-29 

24 
23 
23 
23 
23 

4-   8 
4-   9 
4-   8 
4-  a 
4-   8 

26 
28 
26 
23 
27 

4-   9 
4-   9 
4-   8 
4-   9 
4-   8 

32 
28 
26 
30 
27 

10-25 
10-25 
10-24 
10-15 
10-25 

28 
28 
32 
32 
29 

10-25 
10-25 
10-25 
10-25 
11-    4 

28 
28 
28 
25 
23 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

9 
4 

7 
4 
4 

24 
18 
24 
23 
23 

11-18 
11-   4 
11-18 
11-   9 
11-28 

20 
18 
20 
18 
11 

11-28 
11-28 
11-28 
11-28 
11-28 

10 
9 
7 
9 

11 

246 
246 
246 
246 
246 

236 
219 
236 
224 

245 

224 
210 
223 
210 
220 

200 
199 
200 
200 
210 

199 
199 
199 
189 
200 

DEWEY  DAM 
DIX   DAM 
ELIZABETHTOWN 
FALMOUTH 
FARMERS 

99 
96 

98 
97 

8-   5 
8-   6 

8-   4 
8-   3+ 

-19 
-   3 

-13 

2-13 
2-12 

- 
2-13 

2-14 
3-27 

3-26 
2-14 

8 
14 

16 
15 

3-28 
3-27 

3-27 
3-29 

18 
14 

17 
20 

4-   8 
3-27 

3-30 
4-  8 

24 
14 

22 
23 

4-   9 
4-  8 

4-   8 
4-   8 

25 
28 

26 
23 

4-   9 
4-   8 

4-  9 
4-   9 

25 
28 

31 
29 

10-25 
10-25 
10-25 
10-25 
10-25 

29 
28 
26 
26 
25 

11-    1 
10-25 
10-25 
10-25 
10-25 

28 
28 
26 
26 
25 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

5 
4 
4 
5 
4 

22 
22 
21 
24 
23 

11-   8 
11-17 
11-   9 
11-18 
11-    5 

20 
20 
18 
20 
20 

11-29 
11-28 
11-28 
11-28 
11-28 

16 
11 
11 
10 
13 

288 
246 

247 
287 

225 
235 

236 
221 

211 
222 

220 
210 

206 
200 

200 
200 

199 

200 

199 
199 

FORDS    FERRY    DAM    50 
FRANKFORT   LOCK   4 
GLASGOW   WKAY 
GOLDEN   POND  8    N 
GRAYSON 

99 
98 
98 
98 
97 

9-   9 
8-   5 
8-21 
7-27+ 
8-  3+ 

2 

-  6 

-  7 

-  1 

2-11 
2-13 
2-12 
1-29 

3-26 
3-27 
3-27 
3-27 

10 
13 
16 
15 

3-27 
3-28 
3-27 
3-27 
3-29 

18 
17 
16 
15 
20 

3-27 
3-31 
3-30 
3-29 
4-  8 

18 
24 
24 
21 
24 

3-29 
4-   9 
3-30 
3-30 
4-   8 

28 
26 
24 
27 
24 

3-30 
4-10 
4-   8 

4-  8 

5-  9 

31 
31 
29 
32 
32 

10-25 
10-25 
10-25 
10-25 
10-25 

32 
29 
27 
29 
25 

11-    4 
11-    4 
10-25 
11-   4 
10-25 

25 
25 
27 
20 
25 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

9 
6 
4 
4 
5 

24 
23 
21 
20 
20 

11-28 
11-21 
11-   9 
11-   4 
11-   5 

13 
20 
19 
20 
20 

11-28 
11-28 
11-28 
11-28 
11-28 

13 
10 
12 
7 
14 

247 
246 
246 
246 

246 
238 
227 
222 
221 

227 
220 
219 
220 
211 

220 
209 
209 
219 
200 

209 
198 
200 
200 
169 

GREENSBURG 
GREENVILLE    2    W 
HEIDELBERG    LOCK   14 
HENDERSON    4    SW 
HICKMAN    1    E 

96 
97 
96 
99 
99 

7-29+ 
9-   9 

8-   5+ 
8-   5+ 
9-10+ 

-   4 

1 

-10 

2 

4 

2-12+ 

2-11 

2-13 

2-11 

2-11 

3-27 
3-27 
3-26 
3-27 
3-27 

15 
12 
14 
16 
14 

3-28 
3-28 
3-30 
3-27 
3-27 

20 
19 
20 
16 
14 

3-30 
3-29 
3-30 
3-27 
3-28 

23 

21 
20 
16 
24 

4-   8 
4-   8 
4-   1 
3-29 
3-30 

27 
28 
28 
25 
27 

4-  9 
4-   8 
4-   9 
4-   8 
3-31 

32 
28 
31 
31 
30 

10-25 
10-19 
10-25 
11-   3 
10-19 

27 
32 
25 
29 
32 

10-25 
10-25 
10-25 
11-   4 
10-25 

27 
27 
25 
23 
28 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

4 
4 
4 
4 
4 

22 
19 
22 
23 
24 

11-   9 
11-  4 
11-   5 
11-28 
11-   9 

20 
19 
20 
12 
20 

11-28 
11-28 
11-28 
11-28 
11-28 

13 
10 
14 
12 
14 

246 

246 
247 
246 
246 

226 
221 
220 
246 
227 

219 
220 
219 
222 
221 

200 
200 
207 
220 
209 

199 
194 
199 
209 
202 

HINDMAN    SETTLEMENT   SCHOOL 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

97 
100 
99 
99 
99 

8-21 
9-21 
8-   4+ 
9-21 
9-21 

-12 

1 

-10 

2 

0 

2-13 

1-29+ 

2-13 

2-11 

1-29 

3-27 
3-27 
2-18 
3-27 
3-27 

14 
11 
16 
11 

15 

3-30 
3-28 
3-27 
3-27 
3-27 

20 
18 
17 
11 
15 

4-10 
3-29 
3-30 
3-29 
3-29 

23 
23 
21 
22 
23 

4-10 
3-30 
4-   9 
4-   8 
4-   8 

23 
26 
28 
27 
28 

4-10 
4-   8 
4-   9 
4-   8 
4-   8 

23 
32 
28 

27 
28 

10-25 
10-25 
10-25 
10-25 
10-25 

25 
29 
23 
29 
31 

10-25 
11-    4 
10-25 
11-   4 
11-   4 

25 
22 
23 
22 
24 

11- 
11- 
10- 
11- 
11- 

4 
4 
25 
4 
4 

24 
22 
23 
22 
24 

11-   5 
11-28 
11-   5 
11-26 
11-28 

19 
12 

17 
20 
10 

11-29 
11-28 
11-18 
11-28 
11-28 

12 
12 
16 
10 
10 

247 
246 
273 
246 
246 

220 
245 
223 
244 
246 

208 
220 
209 
220 
220 

198 
219 
199 
210 
210 

198 

200 
199 
200 
200 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LONDON    CAA    AIRPORT 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

94 
96 
98 
98 

7-  3+ 
8-20 
8-20+ 

8-  3 

-  4 

-  9 
2 
3 

2-12 
2-13 
2-12 
1-29+ 

3-27 
3-27 
3-26 
3-27 

16 
14 
13 

16 

3-27 
3-27 
3-27 
3-27 

16 
14 
18 
16 

3-29 
3-30 
3-27 
3-27 

23 
23 
18 
16 

4-   8 
4-  8 
3-29 
3-29 

27 
27 
28 
25 

4-   8 
4-   9 
4-   8 
4-   8 

27 
32 
32 
30 

10-25 
10-20 
11-  4 
10-25 

29 
32 
28 
31 

11-    3 
10-25 
11-    4 
11-   4 

27 
27 
28 
26 

11- 
11- 
11- 
11- 

4 

4 

28 

18 

23 
20 
11 
24 

11-28 
11-   4 
11-28 
11-27 

10 
20 
11 
17 

11-28 
11-28 
11-28 
11-28 

10 
15 
11 
11 

246 
246 
247 
246 

246 
222 
246 

245 

220 
219 
246 
236 

209 
200 
220 
220 

200 
194 
210 
200 

LOUISVILLE    WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE    1    SE 
MAMMOTH   CAVE   PARK 
MANCHESTER   4    SE 
MAYFIELD   2    S 

97 
98 
97 
97 
98 

8-28 
7-27 
9-21 

8-  1 

9-  7+ 

3 

2 

-   5 

-12 

2 

2-11 
1-29 
2-13 
2-13 
2-11 

3-26 
3-26 
3-27 
3-27 
3-27 

12 
12 
14 
14 
14 

3-27 
3-27 
3-29 
3-30 
3-27 

17 
17 
20 
20 
14 

3-29 
3-29 
3-30 
3-30 
3-28 

21 
23 
21 
20 
24 

3-30 
3-30 
3-30 
4-   8 
3-29 

28 
25 
21 
25 
25 

4-   8 
4-   8 
4-   8 
4-   9 
3-30 

30 
30 
30 
29 
31 

10-19 
10-25 
10-25 
10-17 
10-30 

31 
29 
26 
32 
30 

10-25 
11-   4 
10-25 
10-25 
11-    3 

27 
22 
26 
22 
28 

11- 
11- 
11- 
10- 

11- 

4 
4 
4 
25 
4 

21 
22 
19 
22 
23 

11-   7 
11-   9 
11-   4 
11-   4 
11-  9 

20 
20 
19 
17 
20 

11-28 
11-28 
11-28 
11-   8 
11-28 

12 
12 

10 
15 
10 

247 
247 
246 
226 
246 

225 
227 
220 
219 
227 

220 
220 
219 
209 
221 

209 
219 
209 
200 
219 

194 

200 
200 
191 
214 

HAYSVILLE   DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT    STERLING 
MURRAY 
OWENSBORO   2    W 

95 
96 
96 
101 
98 

7-   4+ 
7-26+ 
7-29+ 
8-21+ 
7-27+ 

-  6 

-  3 

-  2 
5 
1 

2-13 
2-13 
2-12 
2-12 
2-11 

3-27 
3-27 
3-27 
3-27 
3-27 

16 
15 
15 
16 
16 

3-28 
3-27 
3-27 
3-27 
3-27 

18 

15 
15 
16 
16 

3-31 
3-30 
3-29 
3-29 
3-29 

23 

21 
24 
23 
24 

4-   9 
4-   1 

4-   8 
3-30 
3-30 

27 
27 
27 
27 
27 

4-10 
4-  9 
4-  8 
3-31 
4-   8 

31 
30 
27 
30 
29 

10-25 
10-25 
10-25 
10-19 
10-25 

28 
25 
29 
32 

30 

10-25 
10-25 
11-   4 
11-   4 
11-   4 

28 
25 
23 
22 
24 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

9 
4 

4 
4 

4 

24 
19 
23 
22 
24 

11-18 
11-   4 
11-18 
11-28 
11-28 

20 
19 
19 
12 
12 

11-28 
11-29 
11-28 
11-28 
11-28 

12 
14 
9 
12 
12 

246 
247 
246 
246 
246 

235 
222 
236 
246 
246 

223 
219 
220 
220 
220 

199 
207 
210 
219 
219 

198 
199 
200 
202 
200 

PADUCAH   CAA    AIRPORT 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

97 
98 
99 
100 
96 

8-21+ 
9-  8 
8-  4 
7-27+ 
8-21 

4 
3 

-  4 

1 

-  1 

2-11 
2-12 
2-13 
1-29 
2-13 

3-26 
3-27 
2-13 
3-27 
3-27 

12 
13 
4 
14 
16 

3-27 
3-28 
3-27 
3-29 
3-27 

17 
19 
20 
20 
16 

3-29 
3-28 
3-27 
3-30 
3-30 

24 
19 
20 
24 
23 

3-29 
3-30 
3-30 
4-   8 
4-   8 

24 
25 
25 
28 
25 

3-30 
3-30 
4-   8 
4-   9 
4-   9 

30 
25 
29 
31 
32 

11-  3 
10-25 
10-25 
10-19 
10-25 

27 
31 
30 
31 
28 

11-    3 
11-   4 

11-    5 
10-25 
10-25 

27 
25 
22 
26 
28 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

8 

7 
5 
4 
4 

24 
24 
22 
21 
24 

11-27 
11-28 
11-29 
11-   7 
11-18 

19 
13 
18 
20 
20 

11-28 
11-28 
12-   1 
11-28 
11-28 

13 
13 
12 
11 
11 

247 
246 
291 
246 
246 

245 
245 
247 
223 
236 

224 
224 
223 
219 
219 

219 
219 

220 
200 
200 

218 
209 
200 
193 
199 

RUSSELLVILLE 

ST   JOHN    BETHLEHEM    ACADEMY 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE    2    W 

SOMERSET   1    N 

98 
95 
97 
96 
95 

9-   8+ 
7-28+ 
9-   8 
8-21+ 
7-27+ 

1 
0 

-  1 

-  2 

-10 

1-29 
2-13 
2-12 
12-16 
2-13 

3-27 
3-27 
3-27 
3-27 
3-27 

15 
12 
15 
15 
14 

3-27 
3-27 
3-28 
3-27 
3-27 

15 
12 
20 
15 
14 

3-30 
3-29 
3-29 
3-29 
3-30 

24 
23 
22 
22 
22 

3-30 
4-   8 
3-30 
4-   8 
4-   8 

24 
26 
25 
26 
25 

4-   9 
4-   8 
4-   8 
4-   8 
4-   9 

32 
26 
31 
26 
32 

10-25 
10-25 
10-25 
10-25 
10-25 

27 
28 
29 
28 
25 

10-25 
10-25 
11-   4 
10-25 
10-25 

27 
28 
21 
28 
25 

11- 
11- 
11- 
11- 

11- 

4 
4 
4 
4 
4 

20 
22 
21 
23 
20 

11-  4 
11-   9 
11-  9 
11-   9 
11-  4 

20 
19 
19 
20 
20 

11-28 
11-28 
11-28 
11-28 
11-28 

12 
10 
13 

10 
10 

246 
246 
246 
246 
246 

222 
227 
226 
227 
222 

219 
220 
220 
220 
219 

209 
200 
219 
200 
200 

199 
200 
200 
200 
199 

SUMMER    SHADE 
VANCEBURG   DAM    32 
WBST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN   5    WSW 

98 
97 

95 

8-20 
8-  3 

8-   2 

-  5 

-  5 
2 

-  2 

2-12 
2-12 
1-30 

1-30 

3-27 
3-27 
3-27 
3-26 
3-27 

14 
14 
14 
16 
11 

3-27 
3-29 
3-30 
3-26 
3-28 

14 

20 
20 
16 
17 

3-29 
3-30 
4-   1 
3-30 
3-30 

22 
24 
24 
23 
24 

4-   8 
4-   8 
4-   9 

4-   9 

28 
27 
27 

28 

4-   8 
4-  8 
4-10 

4-   9 

28 
27 
30 

28 

10-25 
10-25 

10-25 
10-25 

28 
29 

28 
29 

10-25 
11-    5 

10-25 
11-   4 

28 
25 

28 
26 

11- 
11- 

11- 
11- 

4 
8 

4 
8 

21 
24 

22 
24 

11-   9 
11-28 

11-  9 
11-18 

20 
11 

20 
20 

11-28 
11-28 
11-28 
11-29 
11-28 

13 
11 
12 
14 

7 

246 
246 
246 
248 
246 

227 
244 

228 
235 

220 
223 

219 
223 

200 
211 

209 

200 
200 

199 

WOLF  CREEK  DAM 

97 

8-  7+ 

2 

2-14 

3-28 

16 

3-28 

16 

3-30 

23 

4-   9 

28 

4-   9 

28 

10-25 

31 

11-   4 

23 

11- 

4 

23 

11-   9 

20 

11-28 

15 

245 

226 

219 

209 

199 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

DEWEY  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

B3.91 

5.73 

B4.88 

6.18 

5.43 

B4.60 

B2.79 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

665 

362 

195 

162 

154 

217 

208 

- 

- 

- 

DIX  DAM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

4.96 

B5.93 

5.60 

BS.98 

B5.88 

5.91 

B3.21 

B2.24 

_ 

_ 

DEP 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

2239 

1282 

1031 

775 

679 

1031 

1732 

B2069 

- 

- 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

_ 

_ 

B3.32 

4.76 

5.88 

6.12 

7.08 

6.71 

B5.92 

B3.40 

_ 

_ 

_ 

DEP 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

— 

— 

— 

_ 

_ 

_ 

WIND 

1061 

891 

1226 

B   953 

860 

716 

831 

789 

681 

848 

- 

- 

- 

See  refere 

nee  notes  following  Station  Index. 
-    151    - 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

STATION  INDEX 


i 

County 

S 

1 

S 

Years  of 

record 

Opened 

or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Station 

fi. 

1 

1 

■3  o 

II 

11 

ADOISON  DAM  45 
ADOLPHUS  1  N 
ALBANY 

ALLEN 
ANCHORAGE 

0031 

ocs 

0063 
0095 
0155 

BRECKINRIDGE 

ALLEN 
CLINTON 
FLOYD 
JEFFERSON 

37  55 

36  39 

36  41 

37  35 

38  16 

86  34 
86  16 
85  08 
82  43 
85  33 

360 
600 
960 
650 
700 

57 

28 
16 
5 
16 
59 

2   C 
2    C 
2 
2 

1  2  3 

ASHCAMP 

ASHLAND  0AM  29 

BABBOURVILLE 

6ARDST0WN  5  J  PREP  SCHOOL 

BAXTER 

0246 
0254 
0381 
0397 
0450 

PIKE 
eOYD 
KNOX 
NELSON 

HARLAN 

37  16 

38  27 

36  52 

37  48 
36  51 

62  26 

82  36 

83  53 
85  28 
83  20 

1100 
551 

1000 
637 

1164 

42 
6 
6 

16 

43 
10 
6 
15 

2 
1  2  3 
1  2  3  C 
1  2  3 
1  2  3  C 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

0490 
0595 
0611 
0619 
0624 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

37  25 
36  58 

36  51 

37  34 
37  33 

86  52 
82  57 
88  20 
84  IB 
84  15 

441 
1560 
395 

1070 
1010 

49 

10 

54 

48 
10 

54 
9 

1  2  3 
1  2  3 

C 
1  2  3  C 

2 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTATION 
BOWLING  GREEN  CAA  AIRPORT 
BOWLING  GREEN  WATER  WORKS 
BRENT  DAM  36 

0904 
0907 
0909 
0914 
0978 

WARREN 
WARREN 

WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 

37  00 
37  01 

36  56 

37  00 
39  03 

86  26 
86  26 
86  26 
86  26 
84  25 

536 
470 
535 
505 
497 

74 

31 
13 

31 

2 

2 

1  2  3 

C 
2 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2    NE 
BURNSVILLE  . 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

1046 
1120 
1137 
1206 
1256 

EOMONDSON 

PIKE 

CUMBERLAND 

TRIGG 

TAYLOR 

37  12 
37  13 
36  47 

36  46 

37  20 

66  16 
82  35 
85  22 
87  58 
85  21 

410 
1643 
600 
424 
777 

11 

39 

5 
11 

2 

2    C 
2 
2 
1  2  3 

CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLAY  CITY  2  N 
CLERMONT  1  5SE 
CLINTON 

1345 
1439 
1576 
1611 
1631 

CARROLL 

MUHLENBERG 
POWELL 
BULLITT 
HICKMAN 

38  41 

37  17 
37  54 
37  55 
36  41 

85  11 
67  07 
63  56 
85  40 
69  00 

480 
425 
712 

474 
370 

5 

5 

52 

0 

5 

JUNE 

1  2  3  C 
C 
2 
1  2  3 

C 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 
COLUMBIA 
•COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  PALLS  ST  PARK 
CYNTHIANA 

1704 
1722 
1855 
1969 
1998 

ESTILL 
ADAIR 
BOONE 
WHITLEY 

HARRISON 

37  47 

37  06 
39  04 
36  50 

38  23 

84  06 
95  18 
84  40 
84  19 

64  IB 

611 
729 
869 
1070 
684 

9 
1 

47 
16 
9 
5 
39 

2 
2 
1  2  3  C 
2 
2 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DAVE L LA 
DELPHIA  1  E 
DEMA 

2003 
2040 
2053 
2132 
2139 

HARRISON 

60YLE 

MARTIN 

PERRY 

KNOTT 

38  23 
37  39 
37  48 
37  02 
37  25 

64  17 
84  46 

62  32 

63  07 
82  49 

719 
955 
718 
1647 
850 

5 
23 

5 

47 

16 
16 

1  2  3 
1  2  3 

C 
2 
2 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

DUNVILLE 

2180 
2214 
2358 
2366 
2374 

FLOYD 
MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

37  45 

37  48 
37  33 

37  05 
37  13 

82  47 
84  43 
66  43 
87  00 
84  58 

653 
870 
450 
592 

3 
3 

5 
3 
15 
16 
16 

3 

3 

1  2  3  4  C 
12  3  4 

2    C 

2 

2 

DYER 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELIZA8ETHT0WN 

ELKHORN  CITY 

2391 
2445 
2469 
2510 
2528 

BRECKINRIDGE 

LYON 

METCALFE 

HARDIN 
PIKE 

37  43 
37  03 
37  00 
37  41 
37  IB 

86  13 
86  05 
65  37 
85  52 

82  21 

793 
420 
965 
739 
600 

0 

13 

5 

OCT 

C 
2 

2    C 
1  2  3 

2 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGS BURG 
FLEMINGSeURG  2 
FORD  LOCK  10 

2775 
2791 
2903 
290B 
2953 

PENDLETON 

ROWAN 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

38  40 
38  09 
38  25 
38  25 
37  54 

84  20 
83  33 
83  43 
93  45 
B»  16 

560 
666 
670 
830 
660 

1 
50 

69 
51 
32 

42 

1  2  3 
1  2  3 

2 

C 

2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  & 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCH BURG 

2961 

3028 
3036 
3  046 
3052 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 
SIMPSON 
PIKE 
MENIFEE 

37  28 

38  14 

36  43 

37  34 

37  57 

88  06 
84  52 
96  34 

82  06 

83  39 

356 
504 
691 
727 

930 

9 
72 

26 
74 

6 

INAC 

1  2  3  C 
1  2  3 
2    C 

2 
2 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASCOW 
GLASCOW  WKAY 

GLENDALE 

3194 
3203 
3241 
3246 
3252 

SCOTT 
HENRY 

BARREN 
BARREN 

HARDIN 

38  12 
3B  25 
37  00 
37  00 
37  36 

84  33 

84  53 

85  55 
35  55 
85  55 

660 
490 
790 
909 
700 

20 
3 

14 

47 
27 

3 

5 

2 

2    C 
2 

1  2  3 

2 

GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

GREENS BURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

3295 
3358 
3391 
3430 
343  5 

TRIGG 
BOONE 
CARTER 
GREEN 
GREEN 

36  54 
38  59 

36  19 

37  15 
37  15 

68  00 

84  50 
82  57 

85  30 
85  30 

393 
503 
569 
630 
590 

3 

5 
63 

3 
31 
24 
69 

6 

1  2  3 

2 
1  2  3 
1  2  3 

2 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2    W 
HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

3443 
3451 
3539 
3652 
3  709 

GREENUP 

MUHLENBERG 
CHRISTIAN 
OHIO 
PERRY 

36  37 

37  12 
37  03 
37  32 
37  15 

82  51 

67  12 
67  20 
86  54 
93  12 

539 
519 
740 
429 
869 

40 

37 

40 

18 

2 
1  2  3 

C 
2 

C 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  A  SW 
HERNDON 
HICKMAN  1  e 

3714 
3741 
3762 
3798 
3816 

PERRY 
LEE 

HENDERSON 
CHRISTIAN 
FULTON 

2 
6 

37  15 
37  33 
37  47 
36  44 
36  34 

63  11 
63  46 
67  37 
87  34 
89  10 

840 
663 
382 

512 

23 
34 

6 

6 

41 
42 

6 

2 
1  2  3  C 
1  2  3 

C 
1  2  3 

HKKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCHOOL 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

3821 
3837 
3699 
3929 
3994 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

9 

36  49 

37  49 
37  20 
37  32 
36  51 

88  30 

84  43 
82  59 

85  44 
87  30 

440 

544 
1080 
788 
540 

8 
60 

9 
54 

8 

60 

2 
2 

1  2  3 

C 
1  2  3 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

4093 
4134 
4165 
4196 
4255 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 

37  10 
37  52 

37  53 
37  33 
37  10 

83  22 
92  32 
66  17 
63  23 
82  56 

850 
639 
646 
749 
1150 

5 
59 

16 
5 
59 
38 
16 

2 

1  2  3 
1  2  3 

2 

2 

tKEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 

4369 
4414 

JESSAMINE 
LIVINGSTON 

37  57 
37  01 

64  38 
68  16 

940 
362 

15 
18 

2 

2 

Station 

i. 

County 

j 

2 

1 

1 

m 

Years  oi 
record 

o??l 

ned 
used 
qyt. 

Refei 

1 

P- 

a 

1 

durin 

1| 

II 

to 
tables 

LANCASTER 
LAURA 

LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

4620 
4642 
4703 
4746 
4755 

GARRARD 
MARTIN 
GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 

37  37 
37  45 

37  29 

38  02 
37  21 

84  35 
82  26 
86  16 
84  36 
84  55 

1032 

632 
979 

772 

61 
76 

31 
16 
61 

15 

2 
2 

1  2  3 
1  2  3  C 
2    C 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  5 
LONDON  3  SW 
LONDON  CAA  AIRPORT 

4925 
4857 
4882 
4893 
4898 

JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

37  45 

38  26 
37  51 
37  06 

37  05 

84  35 
64  58 
64  02 
84  08 
84  05 

560 
485 

1217 
1191 

2 

46 
46 

2 

2    C 

2 

C 
C 
1  2  3 

LOUISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

4943 
4946 
4949 
4951 
4954 

LAWRENCE 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

38  07 
38  07 

38  14 
38  13 

36  11 

62  37 

92  36 
65  46 
95  40 
95  44 

564 
585 
462 
558 

474 

0 
22 

5 
0 

22 

JAN 

C 
2 
1  2  3  C 

C 
1  2  3  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

4955 
4956 
4967 
5002 
5067 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

38  17 
36  15 
36  58 

36  53 

37  19 

65  49 

65  46 

66  50 
66  02 
97  29 

403 
457 
370 
736 

43  5 

81 
28 

9 

82 
30 

9 

JAN 

2 
1  2  3  C 
12  3 

C 
1  2  3  C 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELO  SUBSTATION 
MAYFIELO  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 

5097 
5111 
5230 
5232 
5243 

EDMONDSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

37  11 
37  06 
36  44 
36  42 
39  39 

86  06 
83  43 
36  39 
86  38 
83  42 

800 
850 
364 
364 
515 

21 
5 

42 

60 

21 
5 
13 
43 
59 

12  3 
1  2  3 

2 
1  2  3 
1  2  3  C 

MC  KEE 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PLANT 

MIDWAY 

5291 
5301 
5369 
5394 
5407 

JACKSON 

PENDLETON 
BELL 
BELL 
WOODFORD 

37  26 

38  36 

36  37 
36  38 
38  09 

84  00 
64  16 

83  43 
63  43 

84  41 

1000 
654 
1130 
1130 

59 

5 
64 
14 

2 

C 
1  2  3 

C 

MILLERSeURG 
MILLERSTOWN 
MONTKELLO 
MOPEHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

5430 
5439 
5524 
5555 
5640 

BOURBON 
GRAYSON 
WAYNE 

ROWAN 
MONTGOMERY 

38  19 

37  27 
36  50 

38  11 
38  04 

84  09 
86  03 
84  50 
83  26 
83  56 

588 
960 
770 
930 

63 

15 
19 

66 

C 
2 
2 

C 
1  2  3 

MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  3  5 

5684 
5694 
6012 
6020 
6033 

HART- 
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KENTUCKY  -  JAKUARY  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Temperatures  were  below  average  for  the  fourth 
consecutive  month,  continuing  the  trend  started 
last  October;  and  precipitation  more  than  doubled 
the  meager  December  fall,  although  still  defi- 
cient because  of  the  greater  expectancy  in  Janu- 
ary.  Heavy  rains  just  before  the  end  of  the 
month,  combined  with  melting  snows,  brought  on 
minor  flooding  in  a  few  areas. 

Although  temperatures  were  moderately  colder 
than  usual  -  the  coldest  January  since  1948, 
this  month  was  not  nearly  as  frigid  as  some 
past  Januarys.   Even  so,  stations  that  have 
long-term  temperature  figures  had  departures 
that  averaged  about  -4°  in  the  Western  and 
Central  Divisions  and  nearly  -5.5°  in  the 
Eastern.   Divisional  temperature  averages 
varied  little,  being  just  a  shade  above  32° 
in  the  two  easterly  divisions  and  33.6°  in  the 
Western  Division;  however,  individual  monthly 
means  showed  a  wider  spread,  ranging  from  28.5° 
at  Williamstown  5  WSW  to  35.5°  at  Barbourville. 
The  persistent  cold  was  more  noteworthy  than 
the  State  extremes  which  were  not  unusual, 
ranging  from  68°  on  the  6th  to  3°  on  the  26th. 
For  instance,  temperatures  ordinarily  dip  to 
32°  or  below  on  about  20  to  25  days  during 
January  but  such  occurrences  were  even  more 
numerous  this  month,  the  least  number  being 
26  days  at  3  stations  while  4  stations  recorded 
31  and  numerous  others  28  to  30. 

Precipitation  was  deficient  again  for  the  third 
consecutive  month  but  was  a  considerable  improve- 
ment over  December.   Although  generally  defi- 
cient some  very  heavy  rains  occurred  over  small 
areas,  particularly  about  the  29th,  which  melted 
snows  and  culminated  in  floods  as  described 
below.   Divisional  precipitation  averages  tapered 
downward  from  4.35  inches  in  the  Western  to 
3.40  inches  in  the  Eastern,  but  individual 
totals  varied  widely.   These  ranged  from  1.49 
inches  at  Shepherdsville  to  7.55  inches  at 
Munfordville  while  Bowling  Green  CAA  Airport 
took  honors  for  the  greatest  daily  amount,  4.75 
inches  on  the  29th.   Snowfall  generally  was 
moderately  more  than  usual  but  was  particularly 
heavy  in  a  wide  band  along  the  Ohio  River  where 
monthly  totals  of  from  7  to  13  inches  were 
recorded. 


number  of  stations  recorded  their  lowest  readings 
on  the  9th  or  the  26th  but  the  18th  and  24th 
were  also  quite  cold.   Milder  air  began  flowing 
northward  late  on  the  27th  along  the  back  side 
of  a  High  that  was  drifting  toward  the  Atlantic 
Coast.   Warming  accelerated  on  the  28th  and 
continued  through  the  29th  in  the  west  and  the 
30th  in  the  east  portion  of  the  State  before 
being  replaced  by  a  fresh  outbreak  of  Canadian 
air  that  ended  the  month  on  a  chilly  note. 

Light  precipitation  that  began  in  the  north 
portion  late  on  the  9th  and  covered  the  eastern 
three-fourths  of  the  State  during  the  10th-12th 
and  again  during  the  15th-17th  produced  little 
moisture  and  fell  largely  as  snow.   However,  a 
small  storm  center  that  moved  northeastward 
from  the  Texas  coast  caused  moderate  falls  over 
the  entire  State  on  the  18th-19th,  piling  up 
several  inches  of  snow  in  many  areas.   Substan- 
tially the  same  situation  was  repeated  on  the 
25th  but  the  storm  moved  along  a  more  easterly 
course  and  Kentucky  received  less  of  its  precipi- 
tation, about  all  of  which  again  fell  as  snow, 
however.   On  the  28th  an  extensive  low  pressure 
zone  with  several  centers  approached  from  the 
middle  part  of  the  country.   Precipitation  began 
that  day  and  became  heavier  on  the  29th  then 
continued  well  into  the  30th,  being  accompanied 
by  thunderstorms  in  many  areas. 

WEATHER  EFFECTS 

Farm  activities  were  seasonally  limited  to 
essential  chores  by  the  cold  weather.   Snow 
cover  during  part  of  the  month  helped  to  protect 
small  grains  and  cover  crops  from  the  unusual 
cold.   Ground-water  and  streamflow  continued 
below  average  but  were  helped  by  the  rains  at 
the  end  of  the  month. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Severe  storms  during  the  month  were  of  the  winter 
type.   Glazed  roads  as  the  result  of  sleet,  snow, 
and  freezing  rain  on  several  days  in  various 
part  of  the  State  resulted  in  traffic  tie-ups, 
numerous  accidents,  and  several  injuries.   Schools 
were  forced  to  close  in  several  areas  as  a  result 
of  bad  traffic  conditions. 

FLOODS 


Daytime  cloudiness  was  generally  near  average 
but  sunshine  varied  considerably,  ranging  from 
much  above  normal  in  the  Louisville  and  Covington 
areas  to  about  as  usually  expected  elsewhere. 

WEATHER  DETAILS 

Most  of  the  first  week  was  unseasonably  mild 
while  warm  dry  air  was  circulated  over  the  State. 
The  warmest  temperatures  of  the  entire  month 
were  experienced  at  most  stations  on  the  6th, 
reaching  to  the  high  50 's  and  low  60 's  generally. 
A  cold  front  passage  during  the  night  of  the 
6th  emphatically  ended  the  warm  spall  and  marked 
the  beginning  of  prolonged  cold  weather  that 
lasted  with  little  relief  ujitil  the  27th  due 
to  repeated  incursions  of  Canadian  air  masses, 
some  of  which  were  of  Arctic  origin.   A  large 


General  rains  on  January  29th  and  30th  were 
particularly  heavy  over  the  Green  River  water- 
shed.  In  the  area  from  Franklin  to  Bowling  Green 
and  Munfordville  the  2-day  total  averaged  5.87 
inches,  bringing  on  a  very  rapid  rise  over  the 
middle  and  upper  reaches  of  the  Green  River. 
This  rise  continued  into  February  and  its  extent 
and  effects,  if  any,  will  be  reported  in  the 
February  Summary . 

The  Cumberland  River  at  Williamsburg  approached 
but  did  not  reach  flood  stage  on  the  31st,  crest- 
ing at  19.2  ft.   Although  the  widespread  rains 
and  melting  snows  over  the  Ohio  Basin  started  a 
considerable  rise  in  the  Ohio  River  toward  the 
close  of  January,  crest  stages  along  Kentucky 
were  expected  to  be  well  below  flood  levels. 
J.  E.  Stork 
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» 

2 

> 
1 
2 

1 
1 

2 
0 

CLERMONT    1    SSE 

COVINGTON    WB    AIRPORT                 R 

DANVILLE                                                 AH 

DIX    DAM 

ELIZABETH TOWN 

44.3 
37.1 
39.9 
42.1 
42.1 

21,2 

21,4 
22,5 
24.5 
22,7 

32, B 
29,3 
31,2 
33.3 
32,4 

-    2.5 

65 

57 
61 
61 
60 

6 

6 
7 
6 
6 

7 

3 

12 

10 

12 

9 
26 
9+ 
9 
9 

994 
1104 
1041 

975 
1006 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 
5 
3 
2 

30 
29 
31 
29 

30 

0 
0 
0 
0 

0 

3.49 
2.50 
4.56 
3.49 

4.02 

-  .90 

-  .73 

1.23 
.64 
2.20 
1.78 
1.75 

29 
19 
30 
30 
29 

.0 

11.6 

3.9 

4.2 

0 
A 
2 
3 
2 

20 
26 
28 
29 

1 

1 
2 
3 
3 

1 
0 
2 

1 
1 

FRANKFORT   LOCK   4                           AM 

GLASGOW   WKAY 

6REENSBURG                                               AM 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

40,5 
43.1 
42.7 
43.4 
43,6 

20,6 
24,8 
21,5 
24,3 
25,3 

30.6 
34,0 
32,1 
33.9 
34.5 

-  6.0 

-  5.5 

-  2.8 

-  2.9 

62 

61 
63 
65 
63 

7 
6 
7 
6 
6 

9 
12 

9 
11 
13 

9+ 

9 

9+ 

9 

9 

1060 
956 

1011 
958 
940 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

1 
3 
3 

1 

31 
29 

28 
27 
28 

0 

0 
0 
0 
0 

2.76 
5.94 
6.10 
3.20 
4.68 

-  1.74 

.63 

-  1.39 

-  .93 

.04 
2.88 
3.54 

1.06 
1.70 

30 
29 
30 
29 
30 

1.4 
2.0 
7.0 
2.9 

9 
1 
1 
3 
2 

26 
29 

16+ 
19t- 

19+ 

2 
3 
1 
3 
3 

0 

2 
2 

\ 

LEXINGTON   WB   AIRPORT                R 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE   WB   AP                          R 

MAMMOTH   CAVE    PARK 

SI    JOHN   BETHLEHEM  ACAO             AM 

39,2 
42.2 
40.3 
44.7 
37,6 

23,7 
26,5 
24,7 
24,5 
19.5 

31.5 
34,4 
32.5 
34,6 
28,6 

-  1.0 

-  2.4 

-  7.4 

59 
64 
62 
63 
56 

6 
6 
6 
6 
6 

11 
16 
15 
7 
10 

9 
24  + 
24 

9 

9 

1031 
942 
999 
933 

1123 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 

3 

1 

11 

28 
26 
26 
27 
31 

6 
0 
0 
0 
0 

3.25 
2.86 
2.87 
6.21 
3.49 

-  1.25 

-  1.23 

-  2.05 

1.66 

.96 

.86 

2.78 

1.00 

29 

1« 
29 
29 
30 

5.3 

6.8 
9.8 
2.0 

3 

3 

4 
1 

26+ 

19+ 
26+ 

16+ 

2 
2 
2 
3 
3 

1 
0 
0 

2 
1 

SCOTTSVILLE 

SMELBYVILLE    2    W 

SOMERSET    1   N 

SUMMER    SHADE 

WILLIAMSTOWN   5   WSW                      AM 

44,2 
41,8 
42,2 
42.0 
37.9 

26.4 
21.5 
23.0 
26,1 
19,0 

35,3 
31,7 
32.6 
33.6 
28.5 

-  4.2 

-  6.9 

63 
60 
62 
62 
58 

6 
6 
6 
6 

7 

11 
5 
8 
9 
8 

9 
26 
14 

9 
10 

913 

1022 
998 
967 

1126 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

I 

4 
8 

27 
30 
30 
27 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

6.09 
2.82 
4.03 
5.73 
2.24 

-  2.25 

-  2.19 

3.16 
.99 

1.60 

2,90 

.90 

29 

30 
29 
29 

30 

1.0 

,5 
9.4 

0 

1 
1 

7 

16 
2S 

26 

3 
2 
2 
3 

2 

2 
0 
2 
2 
0 

WOLF   CREEK  0AM                               AM 

43,1 

21.9 

32.5 

67 

30 

8 

9 

1000 

0 

3 

28 

0 

4.69 

3.02 

30 

T 

T 

10 

5 

2 

1 

DIVISION 

32.4 

4.10 

4.1 

i 


See  Reference  Notes  Followirig  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


KENTUCKY 
JANUARY    1956 


Temperature 

Precipitation 

"    1 
2  E 

«:2 

1 

1 
< 

V  to  a 
h  a  ej 

3  O  01 

tJ  J  a 
u 

01  E  a 
a  0  b 
at  u  iii 
DB.  *> 

1 
1 

0 

D 
I 

a 

No.  of  Days  | 

1 

1 
01  be  a 
(h  a  tf 

3  0* 

+■  ^a 

a  B  B 

a  0  ti 

91  h  « 

1 

n 

(3 

S. 
D 

Snow,  Sleet   | 

No.  ol  Dayi 

Station 

Max. 

Min. 

1 

II 

S5 

1 

e 
1 

1 

S 

•oi 

0  i 

0  i 

ol 

i 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER                      AM 

BENHAM                      AM 

BEREA  COLLEGE 

CYNTMIANA  2                  AM 

DEWEY  DAM                   AM 

FALMOUTH 

FARMERS 

GRAYSON 

HEIDELBERG  LOCK  14         R 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH      AM 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 

MANCHESTER  4  SE 

MAYSVILLE  DAM  33             AM 

MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND                     AM 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY               AH 

WILLIAM&BURS 

DIVISION 

40.3 
47.  2M 
41.4 
42.6 
40.7 

39. 9M 

43.1 

40.8 

42.9 

40.4 

42.9 
40.6 
41,8 
41.4 
44.7 

38.8 
44.7 
41.7 
42,8 
40oO 

39.3 
40.1 
45.1 

24.3 
23, 7M 
21.8 
22.0 
24.4 

19. 8M 

20.7 

20.9 

21.2 

20.5 

23.0 
20.1 
21.1 
23.4 
20.5 

20.4 
24.0 
22.8 
26,1 
22,5 

23.1 
19,6 
25.3 

32.3 

36. 5M 
31.6 
32.3 
32.6 

29. 9M 

31.9 

30.9 

32.1 

30.5 

33.0 
30.4 
31.6 
32.4 
32.6 

29.6 
34.4 
32.3 
34.6 
31.3 

31.2 

29.9 
36.2 

32.1 

-  5.4 

-  5.6 

-  4.7 

-  6.1 

-  5.3 

62 
68 
60 
63 
62 

61 
65 
61 
60 
62 

64 
51 
65 
62 
65 

61 
61 
60 
56 
61 

60 
61 
67 

5  , 
6 

7+ 

7 

6 

7 
7 
6 

2  + 
6 

6 
30 
6 
6 
5 

7 
6 
6 
6 
7 

2  + 

7 
6 

14 
8 

11 
8 
9 

5 
9 
3 
7 

7 

7 
7 
6 
8 
4 

11 

11 

9 

15 
10 

13 

a 

9 

18+ 

9 
14+ 
14 

9 

26 

27 
26 
14 
27 

9 
14 
18 
14 

9 

18+ 
14 

9 
16+ 

9 

14+ 

14 

9 

1007 

907 

1027 

1006 

998 

1080 
1021 
1052 
1010 
1065 

986 
1064 
1036 
1004 

994 

1088 
943 

1008 
939 

1037 

1042 

1078 

917 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
0 
6 
1 
6 

3 

3 
1 
1 
4 

0 
6 

3 
4 

1 

8 
0 

1 
2 

4 

6 

4 
1 

28 
30 
30 
30 
29 

31 
30 
28 
29 
30 

30 
30 
28 
30 
30 

30 
28 
28 
26 
29 

28 
29 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.74 
4.84 
3.08 
3.45 
4.40 

D  3.40 
2.71 
2.66 
2.65 
2.74 

3.09 
2.97 
2.71 
3.57 
3.36 

3.29 

3.50 
4.93 
2.25 
4.83 

3.09 
3.63 
3.87 

3,40 

-  1.19 

-  .68 

-  1.36 

-  1.83 

-  1,67 

-  1.05 

.09 

-  1.48 

-  1.16 

-  .83 

1.25 
1.79 
1.75 
2.01 
1.90 

1.23 

.83 

.93 

1.22 

1.51 

1.60 
.74 
1.00 
1.94 
1.45 

1.66 

1.89 

1.61 

.95 

2.66 

.93 
1.64 
1.80 

30 
29 
30 
30 
30 

29 

30 
30 
30 
30 

30 
30 
29 
29 

30 

30 
30 
30 
29 

30 

30 
30 
29 

5.3 

5.0 

11.0 

4.8 

12.5 
4.0 

10.0 
7.2 

11.7 

5.1 

6.5 

3.1 

.9 

8.5 
3.9 

1.7 
5.5 

7.5 
8.5 

1.0 

6.2 

3 

0 
1 
4 
2 

1 
5 
4 
3 

2 

1 
2 

1 
T 

5 

3 

4 

1 
2 

4 
2 

T 

17+ 

10+ 
11+ 
11 

10+ 

26 

26 

10+ 

26 
26 
16+ 
12 

12 

26 

24 
2  5+ 
10 
26+ 

26 

16+ 

13 

7 
7 
7 
7 
6 

7 
7 
6 

7 
7 

7 
10 
8 
6 
6 

7 
6 
10 
3 
7 

8 
8 
6 

1 
3 

1 
1 
2 

2 
2 
2 
2 

1 

2 

2 
2 
1 
2 

1 
1 
4 
1 
3 

2 
2 
2 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN    DIVISION    AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  5 

JANUARY 

1956 

Station 

3 

Day  of  month 

1  1  2    3 

4    5  1  6 

7    8  I  9 

10 

u 

12 

13  1  14   15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  23  24 

25 

26   27 

28   29   30 

31 

ADDISON  DAM  45 
AOOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

>  }.i9 
^•90 
9.3« 
2.59 
3.30 

.09 

•  04 

•  14 

7 

.02 
.01 

.05 
.21 

.09 

.03 
.02 
.05 
.23 

.06 

7 

.OID.SJ 

•04   •lO 
•  06 

T 

•  87 
.49 

•  40 
.18 

1.25 

•  13 
.13 

•  02 

.14 

•  17 

•  U 
.13 

.07 

.30 

.05 

.06 
.17 

.19   .73  1.42 

.22  l.e3  3.09 

•11  1>46  2.83 

.69   .09 

.15   .44   .87 

ASHCAMP 

ASHLAMO  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARD5T0MN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

2.*« 
2.7* 

3.0e 

T     T 
T     T 
7 

.03   .05 

•  10 

•  89 

•  07 

•  05 

.18 
.12 

.06 

.10 
.13 

.07 

.07 

.13   .08 
.09 

7 

.02 

•  1* 

.09 
1.00 

.19 

•  12 
.12 

.09 

.08 

.10 
.03 
e4« 
.61 
•  20 

.08 
.39 

.01 

.15 

.08 
.22 

.19   .10 

.09 

.08 
.12 

7 

.10  7 

.80   .64 
.37  1.25 

.20  1.7S   .80 

7     .39  1.79 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

>  *.S2 
3.43 

4.40 
4.34 
7.24 

T     7 

•  16 

•  11 

•  06 

7 

.22 

.23 

.20 

7 

.04 

.16 
.02 

.07 

7 

7 

.03 

•  03 

•  04 
••* 

.17 
.09 
.09 

7 
.01 

1.11 
.16 
.22 
.10 

1.00 

D.07 
7 
•  09 

•oe 

.08 

7 
•  03 

.31   .01 

.04 

7 

.07 

.09 

.09 

.02 
.U 
•  U   7 

.06 

.33  2.05  1.19 
.24  2.01 

•  05  i.n  i^ec 

•02  1.00  2.24 
.17  1.75  4.05 

.01 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  3« 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  2  N£ 

7.29 
6.M 
2.17 
5.»7 

2.40 

T 

T 

.01 

7 

.10 

.02 

7 

.02 

.01 

7 

.04 
7 

.03 
.02 

7 

.02 

7 
.01 

.04 

7 

•  04 

•  04 

7 

7 
.06 

7 
7 

•  14 

7 

.90 

'U 
.32 

.89 

.20 

.10 
7 

.21 
.02 

7 

7    7 

.10   7 

.03 
.06 
.10 
.01 

.03 

7 
.19 

7 
7 

.2*  1.31  4.94 

.32  4.T9   .»1 

.23   .92 

.29  1.77  2.82 

1.30   .70 

.04 

eURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITY  2  N 

$•32 

6^34 
9^30 
2^31 

.11 

T 

7 
•  02 

7 

.03 
.05 

.04 
.03 

7 

T 

.09 

.07 

7 

.03 

.03 

_ 

.41 
1.14 

•  99 

•  60 

.03 

.03 
.15 

7 

.13 

7 

.07 
.06 
.13 
.28 

.09 

.12 

.19  1.95  2.93 

.30  2.9«  2.4* 

.17  2.U  1.98 

.13   .89 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

COLUMBIA 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1.49 
3.M 

4.41 
2.50 
4.01 

T 

7 
T          .04 

•  03 
.05 

7 

.06 

.04 

.10 
7 

.07 
.03 

.08 
.06 
.05 
.01 
.03 

.06 

7 

.07 
•  01 

.10 
.02 

7 
7 
7 

7 
•  04 

.05 
.20 

.06 
.04 

.49 

.02 

7 
•  03 

7 

.19 

.20 
.03 
.10 
.31 
.08 

•  12 

7 

•  05  1.23   .92 
7     .72  2.29 
1.05   .79  2.40 
.28   .47   .48 
.32  2.00   .78 

T 

CTNTMIAMA 
CYNTMIANA  2 
DANVILLE 
DELPHI A  1  E 
OEMA 

2.52 

>  3.40 
4.55 

2^5I 

7 

D.IO 

.01 

•  20 

.21 

D.19 
.10 

•  21 

.13 

.04 
.10 

7 

.02 

.05   .12   .08 

•  01 

^•30 

•  07 

.11 

•  04 

•  12 

•  90 

.49 

D.30 
.46 

•  19 

•  12 

•  10 

•  02 

D  .40 

.08 
.05 
.29 

.16 

.09 

.22   .90 
1.23   .92 

.07  lt3e  2.20 

.11  1.10  .a 

•83   .47 

7 
7 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

2.71 
3.4« 
1  3.97 
6.90 
4.45 

7 

•  10 

•  03 

7 

.20 

7 
7 
.04 

.30 

.42 

7 

.08   7 

7 

•  09 

•oe 

•  02 
.02 

7 

•  03 

7 
^•03 

7 

7 
7 

.15 
.53 

1.20 
1.04 
.20 

•  15 

•  19 

7 

.16 

.04 
.01 
•  12 

.08 
.08 

•  74   .83 
.03   ,90  1.78 
.29   .79  1.68 
.28  2.60  2>99 
.18   .99  2.89 

EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 

4.04 
S.57 
4.02 
2.02 
2.66 

.02 

T 

7    7 

T 

.20 
•  09 

7 

7 

.10 

.07 

.10 

.21 

.03 

.05 
.13 
.07 

7 

.02   7 

.02 

.07 
.02 

■  «4 

7 

•  02 

•  09 

7 

.06 
.91 

.90 
.13 
.99 

•  09 
7 

•  04 

•  24 

.01 

7 

.04 

.90 

•  10 
.12 

7 

•  14 

.09 

7    7 
.07 
.26 

•27   •TS  1^S3 
•  22  Ii3£  3.18 
.18  1.75   .68 

.47  .ee 

.09   .99 

7 
7 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  90 
FRANKFORT  LOCK  4 

2.85 
2.45 
3.39 
2.29 
2.76 

7 

•  06 

•  05 

7 

7 

.12 

.11 
.15 
7 
.08 

.14 

.14 
.05 
7 
.06 

7 
7 
7 

7 

■  •6 

.11 
.«• 

7 
7 

•  oe 

•  09 
7 

•  03 

7 
7 

.10 
.3« 
.31 
.29 
.59 

•  17 
.09 

.17 

7 

•  01 

7 

.19 

7 

•  01 

•  07 

•  05 
.10 
.09 

.18 

.22 

.20 

7 

.22 

.62  1.22 

.07   .27   .96 
7     .69  1.87 
.19   .79   .96 

.03   .34   .94 

7 
7 
7 

7 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FRENCH8URQ 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

7.19 
3.66 
2.53 
2^42 
5.83 

•  06 

7 

.12 

.06 
.11 

.03 

.20 
.03 

.04 
.05 

.03        7 

7 
.01 

.03 

•  oa 

•  02 

•  02 
.03 

.04 

.00 

•  20 

•  62 

•  51 

■  48 

.03 
.14 
.29 
.04 

7 
7 

.17 

.05 
.10 
.13 

.17 
.12 
.19 

.25  2.00  3.87 
7     .el  l.»4 
7     .40   .99 
.01   .U  1.02 
.33  1.65  3.20 

7 

GLASGOW  WKAY 
6LEN0ALE 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 

5.94 
3.01 
5.67 
2.27 

2.74 

.02 

7 

7 
.15 

.01 

7 

•  03 
.06 

.02 

7 

.02 

.11 

7 

7 
.06 

•  02 

T 

.09 
.10 

7 
7 

•  02 

.06 

7 

7 
7 

•  54 

•  49 
.82 

•  51 

•  30 

7 
.03 

.18 
.06 

7 

7 

.10 

.10 
.06 
.00 

.26 

.U 

.28  2,88  2.09 

•12   ^84  1.93 

•49  3^50   •eO 

•27   ^84 

•  U  1.91 

7 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 

6.10 
4,68 
2.52 
5.06 

3.70 

7     7 

7 
.05 

.03 

.09 
.06 

7 

7 

.12 
.02 

7 

7 

.06        7 

.04 

•  0] 

•  01 

7 
7 

.03 
.14 
.02 

7 
7 
7 

•  57 

•  36 

•  06 
1.14 
1.02 

7 

.37 

.06 

7 
7 

.08 
.02 

.04 
.06 

.oe 

.02 
.21 

7 

.17  1.9«  3.94 
.37  3.88 

.29  l.U 
.34  2.32  1.12 
.23   .89  1.42 

7 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14      R 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  I  E 
HICKSVILLE 

2.51 
3.09 
3.69 
5.08 
4.55 

• 
7 

.07 

.04 

.15 

.14 

.01 

.14 
.12 

7 

.03   7     7 

7 

•  02 

•  09 

•  02 

.01 
.06 

7 
7 
7 

•  27 

•  23 

•  66 

•  69 

■  79 

.06 
.10 

.01 

7 

.08 

7 
7 
•  10 

7 

7 

.28 

.09 

.05 

.07   7 
•  13 

•  01 

7     .75   .85 
.82  1.60 
.19  1.7«   .77 
.35  2.35  1.S3 
•92  li94  1^29 

7 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

2.97 
6.34 

2^71 

T 

7     7 

.14 
.15 

.25 

.02 

7 
.27 

.17 

7 

.15 

_ 
.20 

.04 

•  10 
.14 

7 

.U 

.04 
.08 

D.02 

.37 
.21 
•  90 

■  44 

■  35 

•  17 

•  22 

7 

•  19 

7 

.09 
.19 
.14 

.22 

.12 

•02   ^67  1^72 

•73   .74 

•30  1^7»  3^00 

7     4    l.U 

1.00   .90 

IRVIN6TON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 

3^20 

1  2.42 

1  2.64 

3.29 

3.61 

T 

D.IO 
0.15 

7 

.20 

7 

.01 
.10 

7 
7  - 

7 
7 

.09 

7 
.10 

7 

7 

7 

■  98 

•  36 
.19 
.69 

•  64 

7 

0^19 

.17 

D.05 

D.IO 

.10 

.U 

7 
.20 

.24  1.06   .69 
.89   .96 

.05  1.00   .76 
7     .78  1.42 

.25  .73  i.ee 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCMFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

9^28 

2.40 
4.68 
3.25 
5.32 

7     7     7 
T          7 

.26 

.10 

.13 

7 

.17 

.10 
.01 
.04 
.10 

.09 
.30 
.02 

.01 
.10 

.02 

7 

.02 

.07 
•  10 
.01 
.06 
.09 

.03 

7 
7 
7 
.09 

•  09 

•  32 

.13 
1.00 

•  90 
.39 

.13 
•  20 

.2e 

.02 

.10 

7 

.07 

7 

.04 

.21 

.07 

.12 

.19  7 
.02 

.10 

1.27  2.73 

.72   .60 

.39  1.29  1.70 

.07  1.68   .39 

.20  l.U  3.05 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  CAA  AP 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

4.07 
2.*7 
1.57 
>  2.90 
2.86 

7     7 

7     7 

7 

.11 
.13 

7 

.12 
.06 
.14 
.21 

.04 

.06 
.03 
.04 
.22 
.02 

.04        .02 
7 

.02 

.07 

7 

.03 

.14 

.07 

7 
.10 

7 
.06 

7 
7 
7 

.43 

•  63 

•  46 

•  22 

•  96 

.13 
.22 

.03 
.17 

7 

7 

.02   .06 

.09 
.21 

.09 
D.IO 

.78 

7 

.14   7 

.04  1.09  1.98 
.02       1.12 
.12  1.94   .47 
.49  1.02 
.M   .39   .88 

7 

LOUISVILLE  WB  AP         R 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

2.87 
2.11 
3.21 
3.87 
6.21 

T     T 

7 

.03 

7 

.07 
.01 

.03 

.01 
.05 

7 
.08 

.04 

7 

7 

.07 

7 

.03 

7 
7 

7 
7 

•  22 

7 

.71 

•  69 

•  68 
.89 

•  89 

7 
.04 

7 
7 

7     7 

.30 
.30 
.29 
.23 

.oe 

7 
.09 

7 

.22   .86   .34 
.06   .37   .74 
.38  1.37   .99 
.29   .93  i.U. 
.29  2.78  2.03 

7 

MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTA 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 

3^36 

4.43 
4.11 
3.2* 

a. 39 

T 

7 

.20 

.02 

7 

.17 
.09 

.26 

.07 
.02 

7 
7 

7 
•  04 

7 

.03 

.16 

.10 

7 

.34 

* 

•  33 
.23 

•  10 

7 

•  17 

•  14 

•  02 

•  02 

.09 

7    .03 

.16 

• 
.04 

7 

.08 

.U 

.19 

•81  1^49 

•39  1^91  1^71 

1^02  2^97   ^92 

•23  1^8« 

•  07  ,6a    1.80 

.02 

MIDDLESeORO 

MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONT I CELLO 
MOUNT  STERLING 

1.50 

2.7» 

4.07 
4.75 
4.93 

7 
7 

7 
7 

.02 
•  75 

.01 
.07 

.06 
.22 

7 
.06 

.03 
.12 

7     7 
7 

.06 
7 

.12 

7 

•  •< 
.02 

•  •2 

•  12 

.03 
.03 

.01 

7 

.37 

.«e 

.80 
.14 
•  79 

•  19 

•oe 

•  12 

7 

7 
•  01 

.30   .2« 

.06 
.U 

.06 

.04 
.27 

.03 
.15 

.04 

•03   ^43  i^eo 
•  01   •64   .99 

•37  1.12  1.04 
.17  1.34  2^42 
.10   .87  1.61 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 

7.55 
5.75 

)  4.13 
2.64 

>  3.06 

T 

.09 

7 

7 
•  02 

.21 
7 

.01 
.08 

7 

7 

7 

7 
T 
T 
.09 

D.ie 

7 
7 

•  21 

•  22 

•  12 

1>03 
.76 

1.00 
.26 

0.90 

7 

•  35 

7 

7 

7    7 

7 

7 
0.19 

.10 
0.10 

.05 
.39 

.28  2.09  3.84 
.3*  3.33  1.19 
.17  1.39  1.29 
.17   .99 
.90   .62  1.02 

OWENSBORO  DAM  46 
PAOUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 

3.10 
2.61 
3.09 
2.78 
2.25 

•  01   7 
7     7     7 

.09 
.14 

•  04 

7 

•  20 
.27 

.02 

7 

.16 
.00 

.07   .01 
.01 

■  01 

7 

•  09 

.02 

•  01 

7 

.04 

7 

•  42 

7 
7 

.79 

.06 
.94 
.23 
.29 

7 

•  1« 

•  09 

•  02 

7          .10 
.03 

.40 
.02 
.29 

.08 

.03 
7     7 

.U 

7 

.17  .67  .ee 

•48  l^ll   7 
•29  1^90   .99 
.•«   .93 

.09   .99   .27 

.02 

PI NEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ftOCHeSTER  LOCK  3 

3.35 
>  3.83 

3.44 
4.88 
4.72 

7 

.03 

•  04 

•  09 

.07 

.08 
.20 
.02 

.05 

.14 
.05 
.02 

.02   7 

7 
D.M 

•  07 
.02 

.08 

7 

7 

.29 

D.09 
•  17 
.60 

1.12 

•  OS 

•  08 

•  10 

•  01 

.27   .09 

7 

.46 

.U 
.03 

.09   7 

.88 

.OS 

.09  1.05  1.22 
1.10  1.89   .31 
7    1.09  1.80 
.10   .(2  2.*« 
.2*  1.29  2.00 

T 

See  Reference  NoleB  Following  Station  Index 
-  5  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

JANUARY 

1956 

•3 

Day  of  month 

Station 

z 

1             1 

1 

H 

1        2    I    3 

4    1    5    1    6 

7    1    8        9 

10 

11 

12 

13   1    14  1    15 

16 

17   1    18 

19   1 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1   27 

28      29      30 

31 

RUMSET   LOCK    2 

i.ia 

T 

T 

•  4« 

T 

•«« 

*a 

•  ■8      .71    1.11 

mSSELLVILt-E 

i.it 

.02 

lall 

2.12    8.8C 

RUSSELLVIU-E    SUBSTt 

•  •20 

•  01 

•05 

T 

l<t7 

•  88 

■28    2<88   l,tl 

ST    JOHN   BETHLEHEM   *CAO 

3>*9 

.10 

•  80 

•  10 

•  <0 

a  14 

•  28 

■  28      •lO    l^M 

SALVISA    LOCK    « 

3.20 

T 

•  07 

•  84 

•ei 

T 

•  88 

•  U 

T 

•  18 

•  tt 

•  87      ,U   l^M 

T        ■ 

SALTERSVILLE    2   SE 

2. as 

.98 

.10 

.18 

.07 

•  •4 

•  03 

■  n 

•a 

■  78      .M 

SCOTTSVILLE 

•  .99 

.08 

•  09 

T 

•  M 

•» 

■  11    3.M    1>T9 

SESREE 

3.11 

T 

T 

T 

T 

1.14 

T 

•a 

•  11      •48    1.01 

SHAWNEE    STEAM  PLANT 

2.5S 

.87 

•  IS 

.28       .34   1.24 

SMELBYVILLE    2   W 

2>«2 

.19 

.08 

•  03 

•  01 

•  84 

•  10 

•ti 

•*> 

.81      ■48      ,»» 

SKEPHERDSVILLE 

l.*« 

.03 

.04 

.08 

•  78 

•  18 

•  02 

•98      ■It 

SOMERSET    1    N 

A.03 

T 

.03 

T 

.84 

T 

•  40 

•  82 

•  08 

T 

T 

■82    1.88   1.81 

•  03    • 

SPfflNGFlELO 

A.Ol 

.11 

•  «• 

T 

•  70 

T 

•  O 

•  08 

.18      .90   1.97 

T         • 

STEARNS 

3.50 

.02 

.08 

.04 

.38 

•  21 

•  01 

.1*    1.08    1.81 

SUMMER    SHAOE 

S.73 

T 

•  01 

T 

T 

T 

•  55 

T 

•  84 

.u 

•>2    2^80    1.7« 

SUMMER    SHADE    SUBSTA 

5.« 

T 

T 

•  04 

T 

•  92 

.02 

T 

•  08 

•  88 

T 

•18    1.18   1.18 

TATLORSVILLE 

- 

.07 

.15 

T 

•  U 

•  •> 

- 

•  1* 

•  09 

•88      .81      ,tt 

•  03    . 

TOMf>KINSVILLE    2 

RECORD    MISSING 

TURKEY   CREEK    SCHOOL 

».*» 

T 

T 

Ii07 

T 

•  88 

•  K  l.Tl  2.n 

TYRONE    LOCK    i 

3.07 

.03 

.03 

T 

•  01 

•  02 

•  87 

.17 

T 

T 

•  88 

•  U 

■  81       ■M    1^09 

UNIONTOHN  DAM   49 

2.41 

T 

T 

•  »> 

T 

•  40 

T 

•  22 

T 

■  11      ••>   l^M 

VALLEY  VIE»    LOCK    9 

3.2« 

T 

.01 

.13 

.03 

T 

■  08 

.01     T 

•  25 

•  U 

T 

•81 

•  B 

•  82      .84    l^M 

VANBUREN 

3.30 

.11 

.09 

T 

•  01 

•  •> 

•  » 

T 

T 

•18      ,ti 

T           .88    l.OSl     T         ■ 

VANCE6URG   DAM    32 

3.09 

.04 

.14 

.10 

.04 

•  8! 

•  12 

•  81 

•  83 

•  4* 

■18    .n 

.03    . 

WAYNESBURG    6    E 

*.7« 

T 

.U 

.10 

•  04 

•  04 

•>e 

■  85 

T 

•  U 

■  09      .go   2^9l|                ■ 

KEST    LIBERTY 

3.33 

.12 

.14 

.18 

.83 

•  08 

•  •4 

•  28 

•  tl 

.82 

.18 

1^0«    l.»4     T         . 

WESTPORT 

2.80 

T 

.10 

T 

•  10 

T 

•  74 

•  09 

•TO 

•  B 

■40      ■SI 

. 

aiLLIAMSBURB 

3.87 

.08 

.10 

.05 

T           T 

•  02 

•  41 

■  82 

•  21      T 

.84 

T 

•  18    Ii80      •81|                ■ 

WILLIAMSTOWN    i    WSH 

2.2« 

T 

T 

.04 

T 

•  08 

T 

■  89 

.14 

T 

•a 

•18 

T       ,»i    •ao    T      • 

WILLOW   LOCK    13 

3.40 

.07 

.09 

•  88 

•  27 

•  08 

•  CT 

••4   1^T4 

WOLF   CREEK   0AM 

t.69 

T 

•  02 

.02 

.01 

T 

•  M 

•  08 

T 

•  U 

■  04 

•  M      .(•  I.Oll 

WOODBURY   LOCK    » 

8.02 

T 

T 

T 

•  •4 

T 

■81 

T 

■  M  1.03  i.n 

See  Relorence  Notes  Following  SlalioD  Index 


^aim^ 


D 

AILY 

TI 

m 

[PE 

:rp 

iV 

UE 

ES 

JAN 

KENTUCKY 
UARY  1956 

Table  5 

Day 

Oi  Month 

1 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ANCHeRASe 

MAX 
MIN 

SO 
20 

57 
32 

51 
26 

^41 
21 

99 

25 

62 

30 

40 
26 

37 
19 

3« 

9 

39 

23 

3« 

32 

29 

44 
18 

43 
»3 

"40" 
27 

32 

15 

!i 

¥ 

36 
30 

33 
29 

40 
23 

IT 

¥ 

!? 

¥ 

¥" 

41 
15 

47 
25 

92 
16 

¥ 

11 

40.7 
21  f  4 

ASHLAND  0AM  2« 

MAX 
MIN 

47 

21 

60 
23 

5» 

37 

44 
25 

49 
18 

62 
27 

43 
31 

31 

20 

26 

20 

37 
22 

38 
36 

11 

39 
29 

34 
18 

31 
15 

32 

25 

36 
22 

36 

14 

38 
31 

35 
30 

39 

31 

47 
21 

38 
22 

33 
16 

29 

23 

12 
23 

M 

14 

39 

19 

»4 
39 

97 
31 

35 

21 

40a3 
24>3 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

57 
14 

57 
23 

56 
26 

54 
20 

61 
16 

68 
23 

64 
^30 

39 
20 

38 
8 

36 
15 

36 

30 

36 
30 

33 
29 

46 

20 

49 
23 

19 

1» 

61 

18 

52 

30 

39 
29 

39 
30 

61 
21 

49 
30 

36 

23 

41 
28 

40 
25 

47 
20 

4S 
22 

99 

4C 

62 
32 

48 
21 

47«2 
23«7 

8ARDST0WN  S  J  l»REP  SCM 

MAX 
MIN 

48 
22 

56 
32 

52 
24 

45 
23 

57 
21 

63 
32 

50 
IB 

34 

15 

34 
16 

39 
16 

38 
32 

36 
24 

41 
28 

44 
17 

40 
24 

34 
17 

33 
20 

42 
22 

36 
32 

34 
25 

42 
23 

38 
23 

35 
20 

33 

15 

34 
25 

33 
19 

41 
22 

40 
27 

39 
25 

34 
23 

38 
18 

40.7 
22.6 

BAXTER 

MAX 
MIN 

3« 

24 

46 
IS 

51 
28 

51 
22 

43 
16 

SS 
16 

60 
22 

36 

20 

32 

15 

31 

15 

34 
24 

35 

31 

34 
26 

30 
11 

40 
11 

44 
22 

JO 
19 

32 
15 

51 

16 

44 
30 

34 
29 

19 

20 

48 
21 

3S 
24 

35 
25 

39 

26 

12 

17 

44 
22 

91 
26 

60 
42 

94 
28 

41  •4 
21  (S 

BEAVER  0AM 

MAX 
MIN 

S2 

20 

59 

40 

53 

22 

51 
27 

60 
26 

61 
29 

45 
26 

36 
16 

38 
12 

36 
23 

38 
31 

37 
31 

43 
20 

46 
15 

51 

30 

38 

15 

30 
18 

40 
18 

38 

30 

33 
26 

43 
20 

45 
20 

32 

23 

36 
15 

34 
27 

M 
18 

41 
27 

52 
M 

97 
38 

41 
23 

40 
17 

43a3 
Z3a7 

BENHAM 

MAX 
MIN 

40 
32 

43 
16 

48 
28 

51 
23 

46 
17 

60 
19 

63 

26 

39 
25 

38 
IS 

36 
19 

38 
20 

36 
30 

34 
24 

34 
8 

36 
18 

41 
20 

27 
18 

35 

14 

60 
16 

48 

29 

42 
20 

»8 
23 

48 
26 

34 
23 

34 
25 

17 
23 

14 

49 
21 

59 
24 

98 

49 

45 
20 

42<6 
22.0 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

4« 
27 

58 
32 

SI 
37 

40 
25 

57 
24 

62 
30 

40 
29 

32 

16 

33 

9 

32 
23 

34 
32 

32 

26 

U 
21 

38 
13 

40 
21 

»1 
17 

31 

17 

41 
18 

34 

31 

33 
29 

42 
27 

47 
25 

34 
20 

36 

17 

IS 

26 

31 

20 

44 
20 

SI 
29 

S4 
47 

92 

27 

17 
22 

40  .7 
24.4 

BOWLIN&  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

49 
26 

57 
34 

55 

28 

49 
27 

59 
23 

63 
31 

37 
26 

36 
19 

39 

14 

36 

23 

37 
32 

36 
26 

42 
22 

44 
16 

47 
27 

27 
19 

1« 

39 
22 

39 
30 

33 
26 

46 
26 

45 
24 

35 
22 

35 
15 

33 

27 

35 
2« 

42 
27 

94 
34 

67 
45 

67 
24 

39 

2« 

42.7 
25.1 

CAMP8EU.SVILLE 

MAX 

MIN 

21 

34 

27 

24 

23 

33 

29 

18 

12 

23 

31 

30 

22 

19 

28 

16 

15 

19 

30 

28 

25 

25 

23 

16 

27 

37 
24 

49 

23 

96 
29 

64 
47 

59 

28 

42 
19 

24.6 

CARROLL TON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

49 
21 

53 

33 

50 

31 

46 
22 

S3 
18 

59 
29 

93 

31 

33 
18 

39 
12 

39 

27 

36 
33 

36 

30 

40 
19 

39 
13 

40 
24 

38 

21 

34 
21 

39 
20 

16 

29 

16 

30 

39 
26 

41 
16 

19 
16 

29 

13 

29 

21 

32 

6 

39 

11 

49 
25 

49 
37 

17 
27 

19 

11 

40.5 

22.4 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

51 
IS 

58 
26 

56 
26 

49 
21 

to 

22 

65 

29 

62 

29 

36 
13 

IS 

7 

36 
21 

37 
31 

37 
31 

42 
17 

45 

10 

46 
26 

41 
16 

33 

15 

42 
15 

40 
25 

34 
28 

44 
24 

43 
17 

41 

20 

35 

10 

35 
26 

18 
21 

46 

19 

49 

20 

S6 

38 

40 
26 

39 
14 

44.3 
21.2 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 

24 

49 
35 

46 
32 

38 
23 

S2 
23 

67 
11 

33 
22 

29 
17 

33 
11 

34 
23 

36 
31 

32 
24 

39 

20 

36 
19 

35 

21 

32 
22 

33 
21 

36 
20 

34 
28 

34 
27 

37 
25 

36 
16 

24 
13 

30 

27 
15 

30 
3 

39 
16 

4S 
23 

47 
35 

39 
19 

39 

11 

17.1 
21.4 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

40 
24 

49 
23 

55 
30 

50 
18 

42 
17 

94 
21 

61 
22 

35 
17 

33 
8 

33 
14 

35 
22 

36 
31 

33 
21 

40 
9 

38 
IS 

36 

24 

29 

20 

37 
14 

38 
19 

40 
30 

36 
29 

39 
18 

45 
19 

34 
16 

31 
15 

33 
6 

40 
16 

51 
31 

SO 
31 

31 

19.9 
19.8 

BANVILLE 

MAX 
MIN 

40 
20 

47 
25 

57 
32 

52 
28 

41 
24 

96 

24 

61 
29 

36 
16 

33 
12 

34 
12 

33 
26 

36 

30 

32 
24 

38 
17 

41 
17 

37 
22 

23 
16 

28 
19 

40 
19 

33 
29 

32 
29 

43 
25 

48 
23 

27 
16 

38 
16 

34 
20 

33 

20 

49 
23 

SO 
32 

57 
32 

31 

20 

39.9 
22.5 

DEWEY  0AM 

MAX 
MIN 

48 
16 

51 
22 

60 
32 

54 
21 

4« 
11 

15 

65 
19 

41 
19 

34 
18 

26 

18 

3S 

23 

36 
32 

34 
28 

34 
19 

36 
12 

36 
30 

33 
22 

33 

10 

44 
11 

40 
30 

44 
20 

47 
19 

47 
19 

32 

20 

39 
19 

33 

IB 

12 

9 

43 
1« 

97 
2« 

61 

45 

61 
25 

43.1 
20. 7 

01 X  DAM 

MAX 
MIN 

47 
25 

57 
32 

56 

31 

60 
26 

56 

24 

61 
34 

60 
30 

33 
16 

34 
10 

32 

26 

35 
32 

35 
29 

39 
23 

41 
16 

40 
26 

36 
17 

29 
17 

39 
18 

38 
31 

33 
29 

41 
29 

46 
22 

41 
21 

36 
16 

34 
25 

31 

17 

43 

20 

49 
28 

S3 

45 

47 

28 

IS 
20 

42.1 

24.5 

EHZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

43 
20 

57 
24 

65 
27 

47 
24 

57 
26 

60 
28 

53 
29 

36 
16 

33 
12 

36 
23 

37 
31 

36 

24 

38 
16 

43 
13 

48 
24 

34 
16 

30 
17 

39 

17 

37 
31 

32 

28 

43 
23 

46 
19 

44 
19 

35 

15 

33 

27 

IS 

18 

4» 
22 

91 

31 

49 
17 

37 
27 

»7 
19 

42.1 
22.7 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

50 
17 

55 
24 

51 
33 

46 
18 

54 
17 

61 
25 

60 
28 

34 
18 

39 

9 

34 
24 

37 

33 

36 
27 

41 
21 

38 
13 

38 
18 

34 
23 

36 
23 

37 
13 

36 
30 

36 
30 

41 
30 

43 
16 

16 
17 

33 
13 

31 
21 

34 

3 

40 
8 

44 
17 

4« 
37 

18 
28 

18 

19 

49.8 
20.9 

FARMERS 

MAX 

MIN 

49 
14 

60 
21 

59 
32 

49 
17 

54 
12 

60 
23 

56 
26 

34 
9 

31 
S 

34 
21 

36 
33 

36 
30 

37 
29 

40 

7 

38 
IS 

34 
21 

35 

20 

40 

9 

37 
32 

36 
30 

38 
28 

48 
17 

43 
22 

36 

19 

35 

23 

39 

20 

43 
14 

44 
IS 

96 
42 

58 
29 

40 
21 

42.9 
21.2 

FORDS  FERRY  0AM  50 

MAX 
MIN 

55 
29 

S2 
42 

51 
21 

47 
28 

61 

30 

99 
36 

49 
25 

35 
21 

39 
18 

36 
23 

36 

31 

44 
29 

41 
26 

49 
19 

46 
28 

29 

15 

30 
19 

38 
23 

14 
30 

36 

23 

42 

21 

35 

24 

12 

21 

31 
16 

11 
25 

16 

14 

42 
30 

16 

S« 
35 

36 
21 

16 
16 

42.0 

25.0 

FRANKFORT  LOCK  <> 

MAX 
MIN 

42 

18 

48 
17 

55 
30 

51 
23 

42 
19 

51 
19 

62 

27 

36 
19 

36 

9 

38 
9 

36 
27 

38 
32 

34 
23 

43 
14 

44 
13 

38 
26 

26 
22 

33 

18 

39 

17 

36 
31 

33 

30 

44 
20 

46 
20 

27 
18 

14 
18 

11 
11 

39 

9 

IS 
21 

64 
30 

53 

32 

13 

18 

40.9 
20.6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

49 
19 

57 
29 

53 

22 

49 
23 

99 
22 

61 
32 

46 
30 

38 
19 

38 
12 

36 

24 

36 
32 

16 
32 

39 
22 

43 
15 

47 
26 

36 
18 

30 
17 

41 
23 

36 

30 

33 

28 

45 
25 

48 
22 

41 
25 

34 
16 

13 
28 

» 

25 

43 
22 

92 

14 

99 

51 

57 
26 

14 
20 

^.1 
24.8 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

54 
22 

53 
41 

SS 

21 

51 
26 

63 
23 

63 

29 

57 

20 

38 
12 

40 
10 

38 
26 

35 
32 

40 
30 

43 
24 

48 
13 

47 
30 

30 
13 

13 
16 

3Z 
22 

32 

31 

38 
27 

45 
21 

40 
25 

36 

20 

39 
16 

33 

22 

40 
19 

42 
30 

S3 

12 

99 

33 

39 
22 

18 

43.9 
21.3 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

49 

15 

60 
20 

53 

3S 

44 
20 

51 
15 

62 

24 

43 
28 

33 

18 

26 

14 

36 
23 

37 

24 

35 
24 

38 
24 

31 
11 

33 
12 

31 

23 

36 

21 

39 

9 

36 
28 

37 
28 

38 
28 

48 
16 

13 
22 

33 

16 

30 
18 

39 

IS 

3« 

7 

40 
13 

S3 
2« 

56 

31 

38 
2« 

40.4 
20.6 

6REENSBURG 

MAX 
MIN 

42 

17 

51 
18 

67 
23 

55 

23 

45 
19 

60 
19 

63 
25 

38 

19 

36 
9 

40 
9 

33 
28 

38 
33 

36 
26 

40 
12 

45 
12 

48 
22 

24 

18 

32 

18 

44 
18 

36 

30 

34 
24 

47 

20 

48 
24 

31 
16 

40 
17 

14 
27 

21 

49 
2« 

94 
16 

57 
31 

14 

43.7 
21.5 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

S3 
24 

56 

40 

55 
21 

54 
27 

23 

62 

32 

S3 

24 

39 

17 

39 

13 

39 

23 

36 

30 

39 

30 

42 
22 

47 
14 

50 
29 

32 

15 

30 
15 

38 
20 

34 
29 

33 
26 

45 

19 

41 
20 

14 
23 

34 
14 

33 

26 

19 

17 

42 
27 

51 
35 

96 
36 

36 
22 

38 
16 

43.1 
23. S 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIM 

48 
14 

59 
21 

56 

29 

SI 
20 

94 
IS 

64 
22 

41 
28 

31 

18 

33 

7 

33 

24 

36 

32 

36 

31 

38 

27 

40 
8 

41 
18 

36 
22 

33 

20 

43 
14 

41 
32 

16 

31 

41 
31 

45 
18 

44 
28 

38 
18 

36 

26 

39 
29 

16 

47 
18 

54 
49 

58 

31 

40 
24 

42.9 

23.0 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

52 
28 

53 
39 

S2 

29 

4S 
2S 

59 

29 

60 

34 

49 
24 

37 

18 

40 
13 

39 

22 

36 

32 

49 

31 

43 
22 

49 
19 

47 
28 

28 
14 

33 

19 

39 
24 

35 

29 

16 
26 

44 
14 

19 
17 

30 
19 

32 

12 

30 
25 

17 

6 

38 
2C 

91 
14 

58 
35 

36 
21 

17 

42.0 
33.5 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

49 
22 

55 
31 

36 

25 

5* 

28 

99 

26 

66 

30 

66 
22 

41 
19 

42 
18 

43 
19 

39 
22 

17 
28 

37 

20 

46 
17 

48 
26 

4« 
19 

27 
18 

32 
22 

33 

28 

35 

20 

38 

20 

44 
23 

39 
25 

31 
16 

30 
18 

32 

23 

18 

22 

53 

30 

M 

49 

42 
29 

19 

20 

43.9 
23.3 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

47 
21 

47 
12 

53 

30 

49 
20 

40 
15 

51 
14 

69 
23 

39 
18 

30 

10 

26 

IS 

33 
23 

36 

31 

35 

26 

33 

7 

32 

8 

41 
19 

29 

20 

30 
12 

44 
12 

41 
30 

35 

30 

16 
17 

46 
26 

36 

19 

17 

18 

14 
29 

16 

40 
17 

»4 
23 

61 

44 

57 
21 

40.6 

20.1 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

47 
18 

54 
24 

57 
27 

69 

2S 

50 
26 

64 
26 

63 

24 

40 
19 

37 
14 

41 
I* 

36 
24 

36 

30 

37 
23 

43 
19 

41 

20 

91 
19 

24 
16 

32 

20 

38 
24 

33 

27 

39 
24 

46 
25 

46 
26 

32 

17 

14 
17 

11 

19 

18 
23 

43 

28 

57 
39 

51 
26 

14 
18 

42.7 
22.6 

INEZ 

MAX 
MIN 

48 
12 

60 
18 

59 
35 

46 
18 

S5 

13 

69 
21 

39 

24 

34 
19 

29 
11 

32 

21 

36 
30 

36 
32 

39 

27 

33 

8 

35 

10 

34 
23 

14 
20 

43 
6 

39 
31 

35 

29 

39 
29 

45 
19 

35 

18 

48 
22 

12 
26 

14 
24 

43 

7 

S3 

12 

60 
36 

42 
34 

42 
24 

41.8 
23.. 1 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

S2 
26 

5S 

40 

54 
29 

4S 
23 

9« 
26 

69 
38 

44 
29 

38 
17 

43 
11 

36 

20 

43 
33 

40 
31 

49 
19 

47 
IS 

48 
30 

10 
16 

Z3 

17 

41 
22 

31 

14 
27 

42 
23 

46 
17 

17 

20 

31 

13 

11 

25 

40 
23 

41 
23 

49 
30 

94 
38 

48 
26 

43.4 
24.3 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

50 
24 

58 
37 

54 
27 

46 
26 

98 
26 

63 

34 

93 

29 

38 
17 

39 

13 

38 
22 

37 
32 

37 
31 

43 
21 

47 
18 

4« 
30 

36 

17 

31 

17 

40 
23 

17 
31 

33 

26 

41 
25 

44 
24 

40 
24 

36 

15 

14 
28 

» 

24 

42 

27 

99 

30 

99 

41 

4T 
29 

19 

U 

43.6 
25.3 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

47 

24 

54 
34 

49 
30 

40 
24 

99 

25 

99 
33 

3* 

20 

34 
16 

34 
11 

13 

24 

35 
32 

32 

26 

38 

22 

40 
IS 

IS 

26 

27 
17 

28 
18 

36 

20 

33 

30 

13 

30 

39 
2S 

45 
26 

30 
17 

33 

16 

11 

24 

11 
16 

M 
20 

4a 

27 

51 
38 

52 
23 

16 

19.2 
».7 

LOMOON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

45 
20 

57 
31 

50 
30 

42 
24 

1« 

62 

29 

39 

22 

33 

16 

33 

10 

13 
26 

34 
32 

32 
29 

32 

19 

40 
8 

42 
Z3 

31 
17 

31 

17 

45 
22 

40 
28 

33 

28 

41 
25 

46 
22 

16 

23 

34 
21 

15 

27 

13 

22 

49 
24 

49 

29 

53 

4« 

60 
26 

49 
22 

41.4 
2S.4 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

51 
30 

54 
40 

49 
29 

tl 

98 

27 

64 
36 

92 

31 

39 

19 

39 

17 

18 
27 

40 
39 

IS 
32 

44 
26 

49 

22 

4} 

30 

34 
17 

36 

18 

41 
28 

IS 
31 

35 

30 

41 
28 

39 
23 

16 

20 

14 
16 

12 

25 

ii 
16 

24 

4S 
29 

•4 
37 

38 
2« 

M 

19 

42.2 
26.9 

LAUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

SO 
25 

53 

40 

SO 
33 

41 
27 

97 
29 

62 

34 

19 

24 

34 
19 

37 
16 

16 
29 

38 

34 

35 

26 

43 
24 

44 
1« 

41 
26 

27 
18 

33 

20 

41 
23 

34 
32 

1 

34 

30 

40 
26 

38 

20 

27 
16 

33 

16 

29 

26 

1 

» 

16 

42 

21 

J? 

»4 
39 

» 
21 

18 
18 

40.3 

24.7 

See  Heference  Note*  Following  Station     ^^'^^^ 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY    1956 


Sicrtion 

Day 

Of  Month 

1 

1         2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

23 

S3 

40 

54 
20 

64 
22 

64 
24 

62 
28 

52 
Z2 

39 
19 

41 
15 

39 

20 

3S 

30 

41 
28 

44 
22 

61 
16 

44 
31 

31 
16 

11 
IS 

35 

23 

95 

30 

38 
18 

43 
18 

40 
22 

35 

21 

32 

14 

30 
25 

38 

8 

42 
31 

94 
37 

92 
35 

39 

23 

38 

la 

«3«0 
23(0 

MAOISONVILLE    1    SE 

MAX 
MIN 

53 
27 

57 
38 

54 
24 

65 
29 

6i 

23 

60 
32 

59 
26 

37 
19 

40 
14 

36 
23 

37 
32 

44 
31 

44 
22 

47 
16 

47 
31 

32 

16 

32 
18 

38 

20 

39 

31 

36 

27 

46 
20 

41 
20 

36 

23 

32 

14 

S2 

27 

42 

12 

43 

30 

91 

36 

98 

37 

30 
23 

43 
18 

44>1 
24«6 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

MAX 
MIN 

SO 

57 
29 

54 
25 

49 
28 

59 

22 

63 
34 

5« 

30 

36 
17 

39 

7 

35 

23 

37 
33 

»7 
32 

42 
1« 

47 
12 

90 
27 

43 

15 

32 

17 

37 

20 

39 

31 

33 

28 

49 

23 

48 
27 

45 
25 

37 
13 

35 

29 

37 
25 

42 
23 

»2 
33 

96 

50 

96 

26 

46 
IS 

44.7 
24i5 

MANCHESTER    *    SE 

MAX 

MIN 

*7 
12 

69 

20 

54 
25 

49 
17 

60 
12 

65 
20 

»8 
24 

35 

18 

36 

4 

33 

21 

36 
28 

35 
28 

32 
24 

41 
6 

45 

14 

40 
20 

39 
16 

49 
13 

39 
32 

37 
28 

41 
28 

48 
16 

44 
22 

36 
21 

37 
24 

37 
20 

4T 
1« 

48 
18 

99 

41 

62 
29 

44 
19 

44.7 
20.5 

MAYFIELD    2    S 

MAX 
MIN 

53 
26 

5« 

36 

55 

26 

53 
27 

64 
32 

63 

37 

M 

20 

37 

IB 

40 
15 

37 
19 

39 

30 

41 
26 

43 

20 

48 
19 

46 
30 

33 
15 

31 

16 

39 

22 

33 

28 

37 
20 

44 
21 

40 
23 

36 
22 

30 
14 

30 
24 

3* 

15 

44 
30 

96 
36 

61 
35 

37 
22 

40 
17 

43.5 
23.9 

MAYSVIU.E    DAM    33 

MAX 
MIN 

40 
18 

48 
18 

56 
31 

60 
22 

40 
18 

52 

18 

61 
28 

36 
19 

32 
15 

30 
15 

36 

24 

36 
31 

32 
2S 

37 
13 

31 
12 

35 
22 

27 
22 

34 
11 

39 

14 

35 

30 

34 
29 

38 

19 

42 
19 

26 
15 

32 

15 

32 

18 

n 

11 

40 
17 

50 

48 
3« 

44 
20 

18.8 
26.4 

MIOOLESBORO 

MAX 
MIN 

4« 
14 

58 
24 

68 
25 

51 

21 

56 

14 

61 
22 

9« 

29 

36 

20 

S7 

14 

34 
26 

37 

30 

36 
32 

33 
26 

44 
11 

4« 
17 

41 
25 

33 

20 

56 
17 

50 
36 

38 

30 

40 
31 

48 

20 

44 
31 

37 
23 

37 
26 

37 
26 

42 

19 

39 

24 

48 

3a 

99 
31 

48 
20 

44.7 
24.0 

MOUNT   STERLING 

MAX 
MIN 

49 
23 

58 
28 

52 
34 

48 
25 

56 

19 

60 
34 

90 
29 

36 

16 

9 

33 

26 

34 
31 

34 
25 

39 

23 

38 
12 

37 
20 

33 

18 

30 
17 

42 
15 

36 

29 

36 

29 

39 
29 

46 
22 

42 
19 

36 

14 

33 

23 

33 

12 

u 

49 
25 

52 

43 

59 

27 

40 
19 

41.7 
22.8 

MURRAY 

MAX 

MIN 

5* 
27 

57 
39 

55 
26 

64 
29 

65 
30 

66 

39 

58 

23 

38 

20 

40 
17 

34 
22 

36 
31 

41 
29 

41 
22 

48 

47 
29 

33 

18 

32 

17 

3S 

24 

37 
30 

38 
26 

47 
22 

45 
24 

37 
25 

32 

17 

35 

25 

46 
17 

47 
32 

96 

38 

60 

37 

48 
24 

41 
20 

44.9 
25.6 

OWENSaOM   2   N 

MAX 
MIN 

52 
26 

53 

38 

53 

27 

49 
27 

58 

27 

60 

31 

40 
26 

38 
19 

38 

14 

35 

24 

3« 

32 

44 
32 

46 
24 

46 
18 

49 
32 

29 
14 

32 
IS 

40 
23 

36 
31 

37 
26 

45 

14 

38 
IS 

31 

20 

35 

13 

33 
26 

40 
8 

41 
27 

4* 
33 

59 
39 

37 
2S 

41 
18 

42.7 
24.2 

PAOUCAH   CAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
28 

52 
31 

52 
28 

62 
25 

63 

28 

61 
30 

40 
22 

36 
18 

40 
18 

36 
25 

34 
30 

42 
28 

49 
22 

50 
19 

44 
26 

29 

18 

31 
22 

35 
24 

33 

28 

36 

20 

43 
IS 

37 
21 

28 
21 

31 
15 

30 
11 

39 

9 

42 
32 

62 
39 

62 
33 

3S 
22 

37 
U 

42.2 
23.5 

PAOUCAH 

MAX 

MIN 

55 

24 

52 
41 

63 

21 

62 

29 

6S 
24 

62 
29 

90 
22 

39 

20 

41 
15 

37 
23 

36 
32 

45 
29 

49 
23 

90 
17 

46 

31 

32 

17 

31 
19 

3« 
23 

34 
31 

37 
23 

44 
20 

39 
21 

35 
22 

32 

15 

32 
26 

37 

10 

40 
32 

98 

37 

62 
36 

36 

23 

38 

17 

43.6 
24.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

4« 
18 

59 
26 

58 
36 

48 
24 

54 
19 

66 

27 

43 

30 

35 
23 

29 
20 

30 
24 

36 

30 

35 

32 

33 

30 

34 
17 

36 
16 

34 
27 

39 

24 

48 
15 

46 
34 

38 
33 

38 
32 

48 
22 

16 

31 

42 
24 

35 

26 

39 

27 

44 
19 

43 
19 

99 

42 

61 

34 

44 
28 

42.8 
26.1 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

54 
19 

56 

41 

66 
20 

63 

22 

60 
22 

64 
31 

54 
24 

40 
18 

42 

13 

35 

21 

36 

32 

45 
30 

46 
23 

90 
15 

48 
29 

31 
17 

32 

11 

38 
22 

36 
31 

39 

27 

48 

19 

44 
22 

36 

23 

35 

15 

36 

27 

42 
12 

42 
30 

9* 

3« 

96 

37 

3S 
22 

38 

16 

44.7 
29.5 

RICHMOND 

MAX 

MIN 

42 
25 

48 
26 

56 
32 

52 

20 

42 
19 

53 
30 

61 
31 

36 
17 

35 

10 

35 

13 

34 
26 

35 

30 

33 

25 

36 

12 

40 
20 

38 
23 

24 
18 

31 
16 

40 
20 

33 

30 

33 

29 

42 

20 

46 
23 

29 

18 

37 
21 

33 

17 

39 

16 

43 
26 

90 
33 

96 
33 

32 

21 

4S.0 
22.5 

RUSSELLVIU.E 

MAX 
MIN 

56 

46 

58 
40 

66 

24 

47 
26 

60 
23 

64 
36 

48 
24 

35 

18 

38 

13 

35 
23 

37 

30 

36 
28 

41 
20 

46 
IS 

90 
30 

32 

17 

33 

22 

38 

18 

34 

31 

33 

26 

49 
23 

49 
22 

35 

26 

39 
15 

33 

28 

36 

29 

42 

27 

92 
3S 

99 
3« 

98 
29 

38 

18 

43.7 
29.6 

ST    JOHN    BETHLEHEM    ACAD 

MAX 
MIN 

41 
19 

45 
25 

63 

31 

49 
22 

42 
20 

56 
25 

62 
26 

36 
14 

31 
10 

35 
15 

35 
21 

32 
22 

30 
14 

38 

40 
19 

42 
19 

26 

12 

28 

18 

39 

20 

30 
28 

28 
18 

40 
20 

38 
19 

25 

11 

35 
16 

30 
20 

28 
15 

3* 

22 

48 
30 

90 

29 

30 
12 

37.6 
Mi5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

60 
25 

69 
36 

56 

28 

49 
28 

61 
28 

63 

41 

65 

29 

3« 

19 

38 

11 

36 

23 

36 
32 

36 
32 

40 
21 

45 
15 

46 
29 

42 

20 

32 
18 

44 
22 

40 
32 

33 
28 

46 

29 

49 
26 

42 
28 

34 
16 

34 
30 

33 

26 

41 
23 

91 

98 

49 

49 
27 

40 

44.2 
26.4 

SHELBYVILLE    2    W 

MAX 

MIN 

48 
21 

55 

32 

51 
28 

47 
22 

56 

20 

60 
31 

96 

29 

36 
16 

34 
S 

33 
26 

36 
31 

36 
28 

43 
19 

46 
13 

40 
26 

36 

17 

31 

14 

43 
18 

37 
29 

33 

28 

40 
25 

43 
18 

37 
18 

36 
12 

31 
23 

34 
5 

14 

4« 
23 

91 

37 

4« 
S 

M 

U 

41.8 
21.5 

SOMERSET    1    N 

MAX 

MIN 

49 
17 

60 
27 

63 
27 

49 
22 

57 
17 

62 

30 

48 
29 

32 

17 

37 
9 

33 

18 

36 

30 

34 
29 

33 

24 

41 
8 

41 
23 

39 
17 

31 
16 

45 
19 

38 

30 

32 

28 

44 
2S 

42 
19 

40 
24 

36 

16 

31 
28 

34 
24 

43 
19 

46 
27 

91 

44 

94 
26 

42 
1« 

42.2 
23.0 

SUMMER    SHADE 

MAX 
MIN 

49 
21 

57 

33 

53 

26 

42 
25 

69 

24 

62 
33 

40 
28 

32 

19 

36 

9 

33 

24 

36 
31 

39 
29 

38 
22 

43 
21 

47 
28 

30 
19 

30 
17 

43 
22 

36 

30 

32 

28 

49 
23 

47 
23 

38 
23 

33 

17 

33 

28 

39 

22 

40 
23 

92 

33 

99 

4« 

92 

24 

40 

24 

42.0 
29.1 

VANCEBURG   DAM   32 

MAX 
MIN 

47 
20 

60 
26 

53 
41 

45 
22 

49 
19 

60 
28 

49 
30 

31 
14 

27 
16 

35 

23 

36 

34 

35 

30 

37 
26 

31 
U 

34 
17 

32 

24 

33 

23 

37 

13 

19 

30 

34 
28 

37 
30 

42 
19 

32 

20 

33 

17 

29 
20 

3S 
26 

41 
13 

39 
IS 

91 

17 

42 

30 

36 

19.1 

S.l 

WEST    LIBERTY 

MAX 

MIN 

40 
14 

48 
19 

59 
36 

60 
19 

42 
15 

54 
16 

61 
28 

35 
16 

34 
11 

29 
16 

34 
22 

35 

30 

33 
26 

36 
8 

38 
12 

37 
18 

27 
20 

33 

9 

41 

9 

36 

31 

36 

30 

38 
16 

46 
19 

26 

17 

35 

17 

*1 

22 

39 

10 

4a 

94 

24 

99 

40 

40 
23 

40.1 
19.6 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

49 
18 

60 
33 

69 
26 

49 
22 

59 
20 

67 

30 

69 

31 

35 
20 

37 
9 

34 
26 

36 
31 

35 
31 

33 
26 

39 

13 

45 
21 

42 
23 

31 
19 

49 
19 

46 
34 

36 

29 

44 
30 

49 
24 

44 

30 

36 

24 

39 

30 

39 

21 

44 
22 

4« 
26 

93 

43 

64 
31 

49 

22 

4*.l 
29.3 

WILLIAMSTOWN    9    WSW 

MAX 
MIN 

39 
16 

49 
23 

53 

31 

48 
23 

39 

21 

64 
22 

68 

29 

33 
14 

30 
9 

35 
S 

34 
18 

39 
29 

30 
18 

38 
17 

39 

18 

37 
22 

24 
19 

32 
16 

38 
18 

33 

28 

34 
26 

36 

20 

41 
13 

23 
11 

30 
10 

30 

1« 

33 

11 

18 

49 
36 

4« 
27 

30 

17.9 

19.0 

WOLF    CREEK    DAM 

MAX 
MIN 

42 
14 

50 
17 

60 
25 

54 
22 

45 
19 

60 
19 

64 
24 

37 

21 

38 

8 

37 

9 

39 

27 

38 
33 

37 
28 

38 
15 

42 
18 

4e 

24 

26 
18 

31 

18 

49 
19 

39 

30 

39 

30 

44 
21 

46 
22 

34 

17 

35 

17 

37 
27 

32 

21 

43 
16 

97 
39 

67 
39 

42 

IT 

a.i 

H.9 

See  Reiereoce  Notes  FoUowliig  StoUon     ''^'^^'^ 
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Table? 

sr 

sfO 

WI 

<A] 

LL 

A] 

NTO 

s 

NC 

)W 

c 

>N 

GI 

\o 

u^ 

JD 

KENTUCKY 
JANUARY  1956 

Station 

Day  of  moath 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAKD  DAM  29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1 

T 

T 

.3 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

2 

T 
2 

T 
1 

T 

3.0 
3 

2 

1 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

.7 

.5 

BEMHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.5 
2 

2.3 

4 

.5 

4 

.4 
3 

3 

1 

.8 

2.0 
2 

.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

.5 

1 

T 
1 

.5 

1 

T 

BOWLING  GREEN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.4 

T 
T 

.6 

.1 

1 

T 

T 

T 
T 

1.2 

T 

T 

.4 
T 

5.5 
5 

.1 

6 

.7 

T 
5 
.6 

T 
4 
.5 

3 
.5 

3 
.5 

3.3 

4 
.6 

5 
.9 

4 
.8 

3 

.6 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.3 

1 

.3 

.5 
1 

1 

.5 

1 

T 

.6 

1 

.9 
2 

1 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 
T 

.5 

1 

1.0 
T 

T 
T 

.5 

T 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

SNOWFALL. 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.2 

1.0 
2 

T 
2 

.5 
2 

T 
1 

T 

1 

T 

T 

T 

.5 

1 

3.5 
4 

2 

2 

T 
T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
4 

3 

3 

2 

T 
2 

2 

2.0 
4 

T 
4 

3 

2 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

1.5 
T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.1 
2 

T 

T 

HIHDHAS  SETTLEMENT  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

1 

H0PKIN3VILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

.3 

IRVIHGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

T 

T 
T 

4.5 
3 

3 

2 

1 

1 

T 

2.0 
2 

1 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.2 

.9 

T 
1 

.2 

T 

.5 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

2.5 

1 

3 
.2 

3 
.2 

T 
1 

T 

LONDON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
T 

.7 
T 

.4 

1 

.4 

.3 

T 

.3 

T 

T 

T 

LOniSVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

T 

T 

T 

.1 

.8 

T 

1 

1.4 

T 

4.0 
3 
.8 

T 
3 
.7 

3 
.6 

T 
2 
.5 

T 

1 

1 

3.5 
3 
.4 

T 

4 
.6 

4 

.6 

T 
2 
.5 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

2.0 
3 

2 

2.5 
4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

3.5 

5 

4 

4 

T 

MIDDLE3B0RO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.1 
T 

T 
T 

T 

.3 

T 

T 

.5 

1 

2.6 
3 

2 

T 
1 

MDRRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.2 

T 

T 

OWENSBORO  2  * 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

1 

T 

5.0 

5 

T 
4 

4 

3 

2 

2 

3.0 
4 

4 

3 

2 

T 

T 

PADDCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 

T 
4 

T 

1.3 

.2 
2 

T 

1 

T 
T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

1.2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 
T 

T 

T 
T 

T 

.4 

T 

T 

T 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

.3 

1 

3.0 
3 

.8 

4 

T 

4 

3 

3 

3 

2.0 

5 

2.5 

7 

5 

T 
3 

T 

WOLF  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

See  reference  notes  foUowiDg  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Statio 


County 


WKS 


A$HCAMP 
ASHLAND  DAM  29 
BAR60URVILLE 
8AR0ST0WN  S.J.  PREP  I 
BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 

BOWLING  GREEN  CA. 
BOWLING  GREEN  WTI 
BRENT  OAH  36 

BROWNSVILLE  LOCK 

SURDINc  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 


CARROLLTON   LOCtC   1 

CENTRAL  CITY 

CLERMONT   1    SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOC<  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  W6  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DAVELLA 
DELPHI  A  1  E 

DEMA 
DEWEY  DAM 


0031 
0043 
0063 
0095 
0155 


03B1 

P  0397 

0450 

0A90 
0595 
0611 
0619 
0624 

0904 
0907 
0909 


DIX  DAM 
DUNDEE  BARRET 
OUNMOR 

DUNNVILLE 
DYER 

EDDYVILLE  LOCK  I 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 


FLEMINGS BURG 

FLEMINGSauRG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREFBURN 

FftENCHBURG 

GEORGETOWN   WATER   WORKS 

GE5T    LOCK   3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE 
GOLDEN  POND  Q  N 
GRANT  DAM  38 

GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY  61 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2   W 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LaK  14 


sw 


HErCERSON  4 
HERNDON 
HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1   NNE 
KENTUCKY  DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 
LEXINGTON  W6  i 
LIBERTY 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 

BOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 

.   EDMONSON 

\   PIKE 

■  CUMBERLAND 


13*5 
1439 
1611 
1631 
1704 


CARROLL 

MUHLENBERG 
BULLITT 


1655 
1969 
1998 
2003 

2040 
2053 
2132 
2139 
21S0 


S  FORD  6H  ; 


2445  I 
2469  I 
2528  I 
2775  I 
2791  I 

2903 
2908 
2953 
2961 
3028 

3036 
3046 
3052 
3194 
3203 

3241 
3246 
3252 
3295 
33Sa 

3391 
3*30 
3*35 
34*3 
3451 

3539 
3652 

3709 


FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 


3762 
3798 
3B16 
3821 
3837 

3899 
3929 
3994 


4620  GARRARD 
4642  MARTIN 
4703  GRAYSON 
47*6  iFAYETTE 
755  tCASEY 


37  55 
36  39 

36  41 


!  36  51 

1  37  25 
I  36  58 
I  36  51 
.  37  3* 
.  37  33 

1  37 
I  37  01 
I  36  58 
I  37  00 
'  39  03 


66  34 
86  16 
85  08 
82  43 

65  33 

82  26 

62  36 

63  53 

85  26 

83  20 

86  52 
82  57 
68  20 
B4  18 

84  15 

66  26 
86  26 

86  26 
86  26 
6*  25 


.  38  41 

37  17 

.  37  55 


BOONE 
WHITLEY 

HARRISON 
HARRISON 

BOYLE 
MARTIN 
PERRY 
KNOTT 
FLOYD 

.  MERCER 
I  OHIO 

•   MUHLENBERG 
I  CASEY 
BRECKENRIDGE 


SIMPSON 

PIKE 

MENIFEE 

SCOTT 
HENRY 

BARREN 
BARREN 
HARDIN 
TRIGG 
SOONE 

CARTER 
GREEN 
GREEN 

GREENUP 
MUHLENBERG 

CHRISTIAN 
OHIO 
'ERRY 
ERRY 
LEE 

ENOERSON 
CHRISTIAN 
FULTON 
GRAVES 
JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 
BREATHITT 
LETCHER 
I  JESSAMINE 
LIVINGSTON 


37  57 
36  12 
36  25 


37  00 

37  36 
36  54 

38  59 


37  15 
'  38  37 
.  37  12 


37  32 

37  15 

37  16 

37  33 


36  34 
I  36  48 

37  49 

37  20 

37  32 

36  51 

.  37  10 

37  52 

37  53 

.  37  33 

-  37  10 

.  37  57 

I  37  01 

I  37  37 


85  11 
87  07 
85  40 
69  00 


85  18 
84  40 
84  19 


37  39 
37  *e 
37  02 
37  25 


37  48 

37  33 

37  05 

37  13 

■  37  43 


Obser- 
vation 
time 


87  00 
84  58 
86  13 


S4  16 
88  06 
84  52 

86  34 

82  08 

83  39 

84  33 


85  55 

85  55 
85  55 


82  57 
85  30 
as  30 
82  51 


87  20 
36  54 
83  12 
83  11 

83  46 

87  37 

67  34 
89  10 

68  30 

84  43 

82  59 

86  44 

87  30 

83  22 
82  32 

86  17 
63  23 
82  56 

84  38 

88  16 


Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  OEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
.  BARRETT 

S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 

JOSEPH  PREP  SCH 
HOMER  NOLAN 

G.  YOUNG 
C.  WHITEAKEH 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS. LAURA  B.GABBARD 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

'  BOWLING  GREEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELDRIDGE  SKAGG5 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  HIWAY  DEPT 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  0.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
KY  DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 

CARDINAL  DAIRY 


Reiex 

to 
tables 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5   7  C 


2  3  5 


>.  COLD  I  RON        2  3  5 
MRS.  EVA  M.  DAVIS 
BALLARD  F.  WALKER,. 
HATTIE  6.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS    2  3  5  1 


2  3  5  t 


INACTIVE  1/55 


C.  W.  WILLIAMS 
J.  L.  HUFF 
N.  D.  GIVENS 
LINNIE  L,  TARTER 

LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
BOBEfiT  W.  ALLISON 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 

7A  MRS.  JEAN  FLEMING 
MAURICE  a. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 

_IAM  F.BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

Y  M.  BEAM 
RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S.  HILL 

ISH  &  WLFLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


SHIRLEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
ROBERT  E.BLAKEMAN.JI 
CORPS  OF  ENGINEERS 

R.  LOVELL  2  3  5 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 

.  BAILEY 
BURCHELL  MUNCY 

S  OF  ENGINEERS 


RANK  STREET 

.  W.  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 
TVA-679 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
ITED  FUEL  GAS  CO 

FLOYD  G.  R0B8INS 
BUDDY  LEE 
HOBAHT  ISON 
HUGH  W.  QUFFIN 
TVA-379-A 

KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELDS 
GEORGE  D.  LITSEY 

WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F,  HANKLA 


2  3  5 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 

2  3  5 


Station 


LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  I  S 
LONDON  3  SW 
LONDON  CAA  AP 

LOUISA 
LOUISA  2 
LOU'SVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  5E 
CAVE  PARK 


MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO 

MIODLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

MILLEHSauRG 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

.MUNFORDVILLE 

1  MURRAY 

! OLIVE  HILL 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

0WEN56OR0  2  W 

OWENSBORO  dam  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PADUCAH  ARMORY 
PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
HUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUWER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLOflSVILLE 
TOMPKINSVlLLE 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  *9 
iVALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN  BUREN 
VANCEBURG  DAM  32 
WAYNE5BURG  6  E 
WEST  LIBERTY 

WESTPORT 

ILLIAMS6URG 

ILLIAM5T0WN  5  WSW 

ILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  * 


NEW  STATIONS 


County 


6882  OHIO 
7039  h*C  LEAN 
70*9  LOGAN 
705*  LOGAN 
SCOTT 


JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 
LAWRENCE 
EflSON 
ERSON 
JEFFERSON 

ERSON 
BALLARD 
BARREN 
HOPKINS 
EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 
JACKSON 

PENDLETON 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 
WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 


HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 

DAVIESS 
MC  CRACK EN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 


HARDIN 
MARION 

WOODFORD 
MAGOFFIN 
MAGOFFIN 

LEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
euLLlT 

SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 

METCALFE 
METCALFE 
WASHINGTON 

SPENCER 
MONROE 

MONROE 
TBIGG 

ANDERSON 

UNION 

JESSAMINE 

ANDERSON 
LEWIS 
INCOLN 


37  45 

38  26 
37  51 
37  06 

37  05 

38  07  1 
38  07  I 
38  14| 
38  13  I 
38  11  1 

38  17 

36  58 

36  53 

37  19 
37  11 

37  06 


37  26 

38  36 
36  37 

36  38 
38  09 
38  18 

37  27 

36  SO 

38  11 
38  04 

37  16 

36  36 

38  18 

37  14 
36  58 


37  04 
37  06 
37  05 


37  44 

3  37  13 

3  37  32 

3  36  51 

3  36  50 

4  36  23 


36  S3 

36  53 

37  52 


84  35 
84  56 
e*  02 


82  37 
82  36 
85  46 


85  48 
88  50 

86  02 


Obser 

vatioD 
time 


83  26 
S3  56 
85  53 


88  46 
88  37 
88  35 

82  48 


87  53 

83  57 
8*  IS 

86  5* 

87  16 
86  53 
86  5* 
8*  33 

85  59 

85  21 

84  49 
83  OS 
83  03 


85  *4 

85  16 

84  37 

8*  37 

65  1* 

84  29 

85  *3 
85  40 
85  09 
85  21 


84  51 
87  57 
8*  26 


Refer 

to 
tables 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
U.S.  FOREST  SERVICE 
CIVIL  AERO.  ADM. 

JULIUS  M.  RANKIN 
HAROLD  C.  FERGUSON 
LOUISVILLE  6  t  E  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S.  WEATHER  BUREAU 

6*  ICORPS  OF  ENGINEERS 
6P  iBLAINE  MALONE 
IID  JWILLARD  E.  FOSTER 
7A  HOMER  WELBORN,  JR. 
5P  NATIONAL  PARK  SVC 

»  S.  WHITE 


IID  EDWARD  C.  GIFFORD 

L.  HERRELL 
IID  CITY  OF  MIDDLESBORO 
8A  CITY  OF  MIDWAY 
DAVID  C.  BAILEY 


2  3  5   7  C 


OVA  I 


MURRAY  STATE  COLLEGE 
ERIE  SCHOOL 
MELVEE  PARLEE  NEISZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
IRGIL  D.  CLARK 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
WESTERN  P.  LACKEY 

OF  PADUCAH 
JESSE  FAIRCHILO 

..  WEATHER  BUREAU 

PART  IN 
ALTON  M.  HARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNDON 

CORPS  Of  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

8.  PORTER 
TVA-6B3 
LAWRENCE  ROGERS 

SISTER  MARY  B.  BUTZ 
ST  MARY  COLLEGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 

NOBLE  ALLEN 

ILBERT  I.  ASHBY 
TVA-709 

MRS. WILLIE  S.  RATTA 
OVID  K.  MAGRUDER 

I.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 

H.  COATLEY 
ALICE  N.  BALL 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 
TVA-68* 

:.  DEDMAN 
MRS.KATHRYN  B.  CARR 
JAMES  T.  PMILPOTT 

ORVILLE  F.  HALL 

TVA-68 0 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

*!RS.  BRADLEY  LOvE 
:ORPS  OF  ENGINEERS 

=RANK  HOECK 

^fiS. ELIZABETH   BROWN 

GEORGE    T.    JOHNSTON 

GEORGE   HAYS 
HENRY   NORTHCUTT 
CORPS   OF    ENGINEERS 
CORPS   OF    ENGINEERS 
CORPS   OF   ENGINEERS 


2  3  5 

3 
2  3  5 

3 
2  3  5 


l-BIG  SANDYi   2-CUMBERLANDi   3-GBEENi   4-KENTUCKYi   5-LICKINGi   6-MISSlSSIPPI .   7-OHIO:   8-SALT,   9-TENNESSEE 


REFEREHCK  NOTBS 
Tbe  four  digit  Identification  auabera  is  the  index  oiuiber  coluan  of  tbe  atation  index  are  asaigDed  on  a  state  baaia.   There  will  be  do  dupllcatioa  of  nuMbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  naMO,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  in  oiles  and  direction  froa  tbe  post  office. 
ObserratioD  tiaes  given  In  the  Station  lodex  are  in  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Decenber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  sonths  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin, 
stations  appeariog  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  aisslng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

used  In  this  bulletin  are:   temperature  in  *F. ,  precipitation  and  evaporatloo  in  inches,  and  wind  moveaent  in  miles.   Degree  days  are  baaed  on  a  daily 


Evaporation  Is  aeasured  in  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaiieter  unless  otherwise  si 

Anounts  in  Table  3  are  frow  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  soowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observa 


by  fo 


following  Table  I 


Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  tiae  for  all 
Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground, 
taken  from  different  points  for  successive  observations; 


ixcept  Weather  Bureau  and  CAA 

It  Is  measured  at  selected  station] 
lonsequently  occasional  drifting  and 


For  these  s 
fhen  the  depth 
her  causes  of 


See  the  Statii 


Index  for  observation  tiae. 


Long-tera  neans  for  all  stat: 


except  full-tlm 


Weather  Bureau  stations  are  based  od  tl 
(those  shown  in  tbe  Station  Index  i 


period  1931-1955. 
Dnited  States  Weat 


ow  on  groimd  values  are  at  6:30  A.M.  C.S.T.  and  7:3u  A.H.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in 
n  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  oecessarlly 
lability  in  the  anowpack  result  Id  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


'  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  r-ecord  in  Tables  2  and  5  Is  iDdlcated  by  do  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount  included  in  following  meaaurement,  time  distribution  unknown. 
<D  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  fev  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables''  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for 
Hourly  Precipitation  Data, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equiva^lent  to  every  10  ioches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 

R  Aaounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data) 

T  Trace ,  an  amount  too  small 

V  Includes  total  for  previous 


thermometers  are  exposed  in 


special  purpoaea  and  are  published  later  in 

lue  for  a  full  i 


ny  Weather  Bureau  Offi 
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ASHBVILLK:  19S6 


KENTUCKY  -  FEBRUARY  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  cold,  dry  pattern  of  the  past  several  months 
was  decisively  reversed  in  February  which  proved 
to  be  the  wettest  of  record  and  one  of  the  nine 
warmest  since  1889.   Skies  were  extremely  cloudy 
and  sunshine  was  unusually  deficient  during  the 
month,  failing  to  show  at  all  through  the  heavy 
clouds  on  several  days  and  making  only  brief 
appearances  on  several  other  dates.   Wind  veloci- 
ties generally  were  about  average  except  on  the 
25th  which  featured  widespread  storm  damage. 
Stations  usually  experience  only  one  or  two 
thunderstorms  in  February  but  this  month  consider- 
ably more  than  that  occurred  in  most  areas. 

Except  for  1949  and  1954  this  was  the  mildest 
February  since  record-warm  1938.   All  of  the  26 
stations  having  long-term  temperature  means  regis- 
tered departures  toward  the  warm  side.   These 
ranged  from  +1.3°  at  Hopkinsville  to  +6.1°  at 
Lexington  WB  Airport,  and  averaged  +3.6°.   Divi- 
sional temperature  averages  were  remarkably  uniform, 
varying  only  from  42°  in  the  Central  to  43°  in  the 
Western  and  Eastern  Divisions,  while  station  means 
ranged  from  37.6°  at  Covington  WB  Airport  to  46.9° 
at  Barbourville  and  Williamsburg.   The  State's 
lowest  temperature,  12°  at  three  stations,  was 
consistent  with  the  general  warmth  and  was  the 
warmest  February  minimum  reading  since  1932.   How- 
ever, the  highest  reading,  71°  at  Hickman  1  E  on 
the  28th,  was  an  oddity  in  that  it  ranked  surpris- 
ingly close  to  the  lowest  February  maximum  of 
record.   Temperatures  generally  dipped  to  freezing 
or  below  much  less  often  than  usual,  for  instance, 
on  only  8  days  in  the  Louisville  area,  against  the 
expectancy  of  17. 

By  a  moderate  margin  this  was  the  wettest  February 
since  records  began  in  1889,  averaging  7.65  inches 
in  the  Western,  8,87  inches  in  the  Central,  and 
9.44  inches  in  the  Eastern  Division.   There  defi- 
nitely were  no  known  dry  spots,  as  evidenced  by 
the  monthly  station  totals  that  ranged  from  5,41 
inches  at  Paducah  to  12,45  inches  at  Liberty,   The 
58  stations  having  long-term  precipitation  means 
all  registered  excessive  departures  which  ranged 
from  +1.51  inches  at  Paducah  to  +8.50  inches  at 
Lancaster  and  averaged  +4.92  inches.   The  great- 
est daily  amount  was  3.10  inches  at  Monticello  on 
the  18th,  although  most  stations  recorded  less 
than  2  inches  in  spite  of  the  numerous  large 
monthly  totals. 

Practically  all  the  precipitation  fell  as  rain 
with  snowfall  being  only  about  one-tenth  the  usual 
expectancy,  although  uniformly  distributed  over 
the  State  in  terms  of  areal  averages.   The  great- 
est monthly  snowfall  was  4,5  inches  at  Benham,  but 
only  a  few  stations  reported  as  much  as  2  inches 
while  most  reported  only  a  few  tenths  or,  none  at 
all, 

WEATHER  DETAILS 

The  wet  pattern  that  began  just  before  the  end  of 
January  continued  through  the  20th  of  February 
with  rains  practically  every  day  due  to  the  pro- 
cession of  disturbances  that  moved  over  or  near 
Kentucky,   Rains  were  heavy  on  several  days, 
occurring  with  thunderstorms  in  some  areas,  par- 
ticularly in  the  first  and  third  weeks.   Storm 
period  totals  were  large  even  where  daily  amounts 
were  less  than  1  inch.   After  a  three  or  four  day 
respite  rains  were  resumed  late  on  the  23rd  when 
a  large  low  pressure  center  moved  eastward,  in- 
tensifying as  it  came  along  until  it  developed 


into  a  severe  storm  on  the  25th,   Rains  after 
the  25th  were  mostly  light  and  widely  scattered. 

Seasonable  temperatures  occurred  most  of  the 
first  week  in  much  of  the  western  half  but  else- 
where general  warming  began  on  the  2nd  and  per- 
sisted with  few  interruptions  throughout  the 
month,  beginning  in  the  west  about  the  5th, 
Nearly  all  stations  experienced  their  warmest 
readings  about  the  25th  while  the  coldest 
occurred  generally  about  the  22nd  as  the  result 
of  the  only  cold  air  invasion  of  note  that 
took  place  during  the  20th  to  23rd  period. 
Sharp  temperature  drops  featured  the  28th  but 
an  equally  sharp  reversal  followed  on  the  next 
day  to  restore  temperatures  to  almost  normal. 

WEATHER  EFFECTS 

The  frequent  rains  left  soils  wet  and  inter- 
fered with  outdoor  farm  activities  but  the 
ultimate  benefits  of  much  needed  moisture  will 
undoubtedly  outweigh  the  current  drawbacks. 
Fall  grains  and  pastures  made  little  progress 
during  the  previous  cold,  dry  weather  but 
responded  to  the  wetness  and  warmth  of  Febru- 
ary. 

Storage  in  reservoirs  was  near  or  above  the 
normal  maximum  due  to  the  frequent  rainstorms 
and  resulting  excessive  runoff,  according  to 
the  U.  S.  Geological  Survey.   Nevertheless, 
ground-water  levels  in  the  Louisville  area 
remained  well  below  average  and  in  some  wells 
were  lowest  of  record,  it  was  reported. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  State  Climatologist  reported  that  severe 
storms  during  the  month  were  rather  few  but 
resulting  damage  was  very  high,  with  excessive 
losses  primarily  caused  by  strong  winds.   Total 
damage  during  February  is  estimated  at  slightly 
in  excess  of  $2,000,000.   Of  this  total  damage 
estimate,  all  but  a  few  thousand  dollars  was 
caused  by  the  storm  of  February  25th,  which 
contributed  approximately  $2,000,000  to  the 
monthly  total.   Winds,  with  gusts  estimated 
in  excess  of  70  miles  per  hour,  affected  most 
of  the  state  during  this  one  storm  with  about 
40,000  insurance  claims  filed  to  date. 

FLOODS 

General  rains  over  the  Ohio  River  Watershed 
at  the  end  of  January  started  rises  in  the 
rivers  that  continued  under  the  effects  of 
the  frequent  and  often  heavy  February  rains. 
Available  reports  indicate  that  the  Ohio 
River  exceeded  flood  stage  slightly  at  numer- 
ous points  along  the  Kentucky  shore  while  the 
Green  River  Basin  experienced  general  lowland 
flooding  several  times  during  the  month. 
Losses  were  believed  comparatively  light  since 
floods  are  expected  at  this  time  of  year  and 
the  crop  season  had  not  started.   Some  county 
roads  were  flooded,  a  few  schools  closed  and 
several  ferries  were  unable  to  operate.   High 
water  necessitated  suspension  of  construction 
work  on  Green  River  Locks  1  and  2  practically 
the  entire  month,  and  at  Louisville  provided 
an  opportunity  for  a  service  test  of  the 
pumping  plant  recently  completed  as  a  part 
of  the  not  quite  completed  Louisville  Flood 
Wall  System, 
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3 
3 

* 
2 
4 
3 

4 

3 

4 

4 
5 

3 
2 
3 
3 
3 

3 
3 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


iLBJtNV 
kLLEN 
INCIIOfl^CC 

kSHCAMP 

tSHLANO   0AM    29 

tADBOURVlLLE 

iARDSTOWN   S   J   PREP   SCH 

MXTER 

tEAVER  0AM 

lENHAM 
lENTON    2 
lEREA   COLLEGE 
3EREA   WATER   WORKS 

JOWLING   GREEN 
30HL1NG   GREEN   SUBSTA 
30HLING   GREEN    CAA   AP 
3RENT   DAM   36 
3R0HNSVIU.E    LOCK    6 

3URD1NE    2   NE 
3URKESV1LLE 
lADIZ    LOCK    E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON   LOCK    1 

CLAV   CITY    2    N 

CLERMONT  I  SSE 

COCLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CVNTHIANA 

CVNTHIANA  2 

DANVILLE 

DELPHIA  1  E 

DEMA 

DEKEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

DUNNVILLE 
EODYViLLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELI2ABETHT0WN 
ELK  HORN  CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMJNGSBURG 
F03D  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  SO 

FRANKFORT  LOCK  A 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 

GRA  rSON 

GRElNSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  lA      R 
HENDERSON  A  SW 
HICKMAN  1  E 

MICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HI  WOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INE2 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 

KENTUCKY  DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  W6  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  CAA  AP 
LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACevILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  A  SE 
MAYFIELD  SUBSTA 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  0AM  39 

»C  KEE 

HIDDLESBORO 

MIDWAY 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  39 

OHENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 


BiOA 
9i60 
12tlA 

a.«3 

8.82 

8.6S 
8i2A 
11.77 


6.92 
8.12 
8.60 
6.66 
9.92 

6.61 
10.92 

7.91 


10.28 
9.38 

9.92 

11.18 
6.83 

7.0* 
11. 2A 
6.92 

9.71 
9.12 
10.46 
8.72 
6.96 


1.29 
1.A2 
1.62 


7.63 

8.90 
9.87 
10.64 
7.96 
8.77 

7.04 


8.29 
7.88 
9.33 
8.33 

7.32 
12.41 
B.97 
8.90 
7.06 

12.49 
9.99 
8.90 

10.64 
8.41 

9.04 
8.34 
9.93 

6.40 
8.49 

9.16 
10.19 
6.79 
6.18 
8.30 

11.29 
9.42 
7.44 
8.92 

11.62 


2.47 
1.18 
.46    1. 


1.07 

.97    1.80 

1.31       .90 

1.70 

.89    1.38 

2.20 


7.74 
7.62 
6.B6 
9.41 


.14    2.20 

2.14 

1.29    1.26 

2.23 

l.IO 

2.29 


.70    1.22      T 


.28      .13      .49 


.14      T 

■26      .97       .9; 

.33      .48      .94 


.33      .23 

.90      .61 
.19      T 

•         2.21 


.40 


98    1.62 

.90    1.04 
2.98 
1.34    1.14 
1.10 

1.00    1.49 


46 

.03 

26 

.01 

39 

T 

26 

24 

.10 

47 

.03 

.39 

43 

T 

68 

.10 

30 

T 

92 

T 

39 

.04 

60 

.04 

29 

27 

.06 

14 

.09 

29 

T 

29 

.07 

25      26      27 


28      29      30 


03   .20 

1 

2.30 

1 

03  1.21 

2 

.68 

1 

09   .97 

1.22 

1 

04   .90 

2 

08  2.06 

1 

.89  1 
.2^    1.64 

.26  1 
.20    1.10 


.01    1.82    2 


.24    1.34 
1.23    2 
.23    2 

.18    1.03 


•17       .98      .02 


•33      .02       ,03 


.39  .01 

.97  .40 

1.02  .49 

1.02 


1.12    1.30 


.12      .06 
.02      .02 

.03       .12 


: 


See  Reference  Noles  Following  SlaUon  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

0 

Day  of  month                                                            1 

^ 

1   2  1  3 

^1 

5  1 

6 

7   8 

9 

10  1  u  1 

12 

13  1 

14  1  15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1 

24 

25  1 

26  1  27 

28  29  30 

31 

ROCHESTER  LOCK  3 

8.29 

2.94   .24 

.18 

.10 

.11 

•  48 

.21 

•35   .79 

•  02 

.14  1.49 

.68 

.44 

.10 

RUMSEY  LOCK  2 

8.21 

1.97   .19 

.09 

.04 

.29 

.18 

.36 

.03 

.20  1.88 

•  02 

.05  1.74 

.77 

.45 

•  03 

RUSSELLVILLE 

10.88 

2.25   .49 

.25 

.04 

.09 

.11   .03   .04 

•  54 

.02 

.62  1.43 

1.65  2.16 

.12 

.58 

.51 

RUSSELLVILLE  5UBSTA 

10.41 

2.60   .46 

.20 

.20 

.43 

.11 

.90   .93 

1.48  2.55 

.95 

.40 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

8.21 

2.39   .33 

.04 

.04 

.03 

.20 

.38 

.30 

.10 

.20  1.90 

.10 

.16  1.59 

.10 

.40 

.79 

.15 

.09 

SALVISA  LOCK  6 

7.61 

1.34   .79 

.27 

.12 

.45 

.02 

.06 

T     .31 

T 

.02 

.36  1.48 

.02 

.33  1.10 

7 

T     .05 

.13 

.79 

.02 

•  03 

SALYERSVILLE  2  SE 

10.01 

1.15   .77 

.42 

.42 

.47 

.44 

•  39 

.10 

.78   .75 

.83  1.69 

•23        .02 

1.26 

•  29 

SCOTTSVILLE 

8.57 

.91  1,00   .93 

.95 

.05 

.39 

.03 

•  39 

.03 

.91   .93 

.20 

1.77  1.33 

.21 

.63 

.17 

.38 

SEBREE 

7.22 

1.93   .04 

.04 

T 

.33 

T 

.15 

.25 

T 

T 

.08  1.52 

T 

.03  1.78 

.71 

.36 

T 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

0.31 

2.06   .02 

.02 

.01 

.18 

.03   .24 

.12 

•  09 

.95 

.17  1.97 

.34 

.11 

SHELBVVILLE  2  W 

7.37 

1.80   .14 

.02 

.05 

.12 

.09 

.28 

.02 

.32  1.26 

.02 

.94  1.50 

T     .05 

.17 

.90 

•  13 

SHEPHEROSVILLE 

9.87 

1.20   .16 

.04 

.04 

.10 

.06 

.22 

.33  1.36 

.10 

1.10 

.09 

.35 

.63 

•  09 

SOMERSET  1  N 

11.08 

.33  1.62   .56 

i.oe 

.07 

.82 

.49 

.10 

.58   .37 

.13 

1.38  1.74 

.17 

1.39 

.28 

.97 

SPRINGFIELD 

8.27 

1.92   .50 

.30 

.50 

T 

•  30 

T 

.36  1.52 

.23  1.36 

.09 

.29 

.80 

•  10 

STEARNS 

12. 1« 

.63  1.11 

1.00 

.27 

.45 

.22 

•  51 

•  10 

.73 

•  26 

1.84  2.05 

1.60 

.16 

.98 

.43 

.31 

SUMMER  SHADE 

RECORD  MISSING 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

8.0* 

1.79   .94 

.83 

•  10 

.34 

.05 

.38 

.02 

•  04 

.36 

.02 

1.43  1.92 

7     .14 

.52 

.29 

.31 

TAYLORSVILLE 

8.30 

1.77   .48 

.08 

.15 

.08 

.05 

.33 

•  05 

.45  1.70 

.32 

.17  1.52 

.08 

.20 

.66 

.13 

.08 

TOMPKINSVILLE  2 

RECORD  MISSING 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

7.97 

2.50   .28 

.09 

.17 

.02   .31 

.02   .31 

•  11 

.31   .30 

.04 

.23  2.42 

.96 

.29 

.01 

TYRONE  LOCK  5 

8.70 

1.16   .77 

.14 

.09 

.44 

.03 

.02 

.44 

T 

•  40 

.30  1.96 

T 

.24  1.20 

.03 

T 

.58 

.70 

.20 

" 

UNIONTOWN  DAM  49 

6.55 

1.89   .03 

.03 

.05 

.11 

T 

.05 

.20 

T 

T     .89 

T 

.12  1.62 

.40 

1.16 

VALLEY  VIEW  LOCK  0 

10.13 

1.47  1.06 

.39 

.22 

.76 

.05 

T 

T     .32 

T 

T 

.54  1.93 

.37  1.76 

T     .01 

.10 

.93 

.03 

.19 

VANBUREN 

8.19 

1.80   .50 

.05 

.15 

.26 

T 

.09 

T     .30 

.05 

.03 

.25  2.12 

T 

.23  1.43 

T 

.09 

.20 

.44 

.13 

.05 

VANCEBUR6  DAM  32 

7.88 

.85   .81 

.03 

.11 

.46 

.40 

.04 

.01   .45 

.11 

.12  1.05 

.10 

.35  1.13 

.04 

.38 

1.30 

.14 

WAYNESBURG  6  E 

a. 72 

1.48  l.U 

.73 

.30 

.68 

.05 

.41 

.53   .96 

.04 

1.36  1.91 

.25 

.29 

1.01 

.49 

•  16 

WEST  LIBERTY 

9.38 

1.17   .96 

.51 

.25 

.43 

.23 

T 

.75 

.01 

.37  1.48 

T 

.65  1.60 

T 

.02 

.05 

.53 

•  14 

•  23 

WEST PORT 

9.84 

1.50   .96 

.08 

T 

.12 

T 

.04 

.56 

T 

T 

.20  1.41 

T 

.26  1.57 

.10 

.68 

2.10 

.06 

•  2 

WILLIAMSBURG 

10.63 

.36   .55  1.05 

1.00 

.10 

.76 

T 

.55 

T 

.14 

.58   .26 

.07 

1.86  1.30 

.70   .17 

T 

.44 

.50 

T    .02 

•  22 

WILLIAMSTONN  5    WSW 

8.20 

1.43   .39 

T 

•  08 

.35 

T 

T 

T     .46 

T 

•16  1^30 

.07 

.35  1.19 

T          T 

T 

T 

2.07 

T 

•  36 

WILLOW  LOCK  13 

9.9* 

1.07  1.48 

.63 

.25 

.44 

.20 

.44 

.01 

1.18 

•  82 

2.05 

.15 

.8' 

.41 

WOLF  CREEK  DAM 

11.26 

.79  1.58 

.88 

•  31 

.54 

•  09 

.28 

•  02 

.10 

1^00 

.13 

1.64  2.42 

.23 

.15 

.73 

.29 

•  08 

WOODBURY  LOCK  4 

8.03 

2.06   .40 

.09 

.04 

.08 

.02 

•  38 

.11 

•17  1^15 

.23  1.56 

.70 

.89 

•  19 

See  Reference  Nolea  Followiog  SUlion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1956 


ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 


ELUABETHTOWN 


FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON 

SREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  <•    SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  CAA  AP 

LOUISVILLE 


Day  Ol  Month 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


44   40 
34   31 


48   48 
36   34 


59   55 
38   40 


38 

30 


S2   44   52 
32   34   26 


50   51   52 
36   39   33 


61   61  I  56 

42   45  I  34 


45   42   41 
37   23   34 


48   52 

24   43 


45   41 
34   33 


57   59 
25   35 


51  43 

40  37 

48  41 

37  35 

49  46 

39  33 

43  40 
33  30 

46  44 
32  31 

40  38 

32  28 

45  48 

30  32 

47  49 
23  33 

48  50 
20  36 

50  46 

35  33 

47  41 

36  33 

44  40 

33  31 

50  47 

35  33 

40  39 

36  32 

39  48 

30  33 

51  43 

38  35 

42  39 

35  33 

50  48 

33  34 

50  48 

32  35 


33  31   34 

49   48 

34  35 


51   47 
37   39 


52   60 
45   46 


55   52 

34   39 


58   62 

43   45 


S3   51 
36   36 


55   47 
39   33 


56   50 
36   39 


46   45 
31   37 


53   51 

32   38 


45   42 
25   35 


48   51 
34   33 


46   54 
36   36 


52   56   55 

40   39   36 


52   49   51 
36   40   31 


47   44 
35   36 


48   46 

30   37  t 


40   40 
35   31 


42   45 
30   33 


47   57 
22   31 


45   44 
31   33 


46   41 
34   32 


46   40 
34   33 


46   39 
35   32 


52   42 

40   37 


45   42 
35   33 


54  51 
36  38 

51  48 

33  38 

42  57 

35  34 

55  52 

3B  39 

50  49 

36  37 

51  48 

34  36 

47  57 

38  41 

52  51 

33  36 

55  55 

39  41 

52  48 

30  39 

44  48 

34  33 

55  51 

40  40 

43  62 

31  31 


49 
39 


43   56   48 
35   36   40 


43   50   47 
35   32   33 


51   56   54 


55  50 

29  42 

62  60 

26  41 

67  66 

29  46 

57  SO 

33  36 

52  62 

29  29 

54  49 

31  41 

52  66 

28  30 


62  52 

29  43 

57  49 

30  43 

59  63 

30  42 

67  53 

28  41 

56  55 

25  36 

56  49 

34  36 

50  87 

26  31 

52  69 

30  34 

54  63 

29  39 

58  54 

30  43 

55  52 
30  42 

59  52 

27  42 

61  60 

25  43 

50  46 

33  40 

50  56 

30  29 

58  52 

30  44 

56  53 

28  41 

64  58 

25  40 

53  60 
28  28 

53  50 

31  40 

61  60 

27  43 

60  44 
38  39 

53  45 

30  37 

49  63 

26  26 

54  50 

27  35 


IS 


44  42  40 
34  33  32 

62  58  43 

40  40  34 

60  52  51 
36  44  35 

46  45  42 

34  32  31 

57  57  50 

38  40  35 

45  42  44 

35  34  32 

5o  56  51 

36  42  39 

44  38  39 

35  32  29 

50  46  46 

44  34  34 

45  41  40 

35  36  32 

47  47  43 

36  35  32 

49  42  40 

35  36  34 

49  46  42 

34  34  30 

41  39  37 
32  32  32 

51  47  60 
38  37  32 

61  49  43  ' 

37  37  32 


53  59  55 

29  41  37 

50  55  55 

35  32  38 

58  66  64 

32  30  46 


55   59 
30   39 


47   51 
35   29 


55  60  59 

26  44  40 

45  52  60 

31  33  39 

58  63  63 

25  48  39 

63  55  57 

31  42  37 


IS 


17   18   19 


43  52  51 

34  40  37 

45  63  69 

34  41  43 

65  62  57 

43  52  50 

47  56  55 

28  34  39 

60  64  64 


49   40 
28   23 


51   40 
38   32 


52   60 
38   50 


63   66 

46   46 


52   63 

37   47 


57   63 
37   53 


51 

62  I  68 


55 

55 

48 

40 

36 

25 

58 

55 

43 

38 

29 

22 

55 

59 

45 

41 

42 

24 

56   51 

29   23 


58   44 
37   24 


54   57  I  52 
31   24   24 


63   54 

41   40 


60   39 
29   25 


55   59 
32   48 


53   57 

32   43 


60   57 
30   42 


55   59 
29   30 


47   54 
30   41 


51   52   66 


42   63 
30   31 


36   37   45 


58   55 

43   42 


60 

61 

52 

55 

47 

61 

41 

40 

51 

41 

42 

31 

25 

22 

51 

61 

58 

54 

52 

45 

39 

37 

49 

41 

40 

30 

24 

18 

62 

53 

53 

60 

56 

40 

37 

32 

37 

37 

31 

28 

25 

20 

46 

56 

54 

61 

61 

46 

40 

34 

36 

36 

38 

28 

19 

12 

37 

53 

50 

53 

38 

36 

32 

29 

37 

31 

31 

26 

24 

18 

47 

56 

67 

66 

60 

42 

38 

33 

34 

40 

31 

30 

23 

17 

56 

68 

62 

47 

53 

43 

43 

40   30   26  I  19 


43   61 
26   38 


41   58 
23   32 


46   68 
27   40 


43   63 
24   38 


38   47 
21   24 


60   64 

31   40  I 


37   60 
19   30 


66   68 

36   49 


44   60 
25   39 


51   66 
33   48  ! 


45   60 
27   39 


42   69 
26   37 


39   62 
22   33 


38   47 
25   29 


38   46 

19   25  ; 


65   60 
39   29 


67   67   66 


65   60   60 

40   30   42 


63   63 
42   25 


62 

30 


57 

21 


63   64   59 

45   25   29  I  32   28 


68   61 
40   29 


70   54 
46   30 


60   57 
45   29 


61   42 
36   30 


57   56 

44  I  29 


59  I  52 
42   23 


63   57   59 

34   29   29 


64   63 
45   32 


52   45   52   66  I  60   69   64 

37   35   27   32  i  37   37   51   49 


52   54   51 

30   31   42 


54   55   49 
28   33   43 


48  47  43 

37  35  33 

46  42  47 

36  34  35 

48  43  42 

37  36  34 

60  49  43 

39  39  32 

44  36  42 

34  31  32 

50  46  42 

37  37  33 

46  45  41 

36  34  33 

44  45  40 

35  31  28 

53  50  43 

40  38  33 

52  49  42 

38  40  35 

44  43  41 

35  34  31 

53  52  47 

41  42  36 

40  36  40 

34  32  31 

43  39  41 

35  33  30 

56  56  60 

36  38  34 

60  43  37 

37  33  29 


44   41   42 
34   33   31 


45   42   42 
36   34   33 


61   56 
32   40 


66  I  45   60 
38  '    36   44 


57   55 
38   40 


56   46   40 
37   24   22 


56   41 

30   26 


53   68 
29   43 


53 
36 

62   56   55 

30  36   35 

64   56   56 
33   29   40 

58   60   60 
27   50   38 

41   61   53 

31  32   39 

54   60   60 

32  45   42 


57   61 
25   38 


61   60   56 
34   27   37 


44   57   60 
33   34   50 


46  56 

35  45 

40  56   54 

32  38   39 


54   68 
41   39 


43   62 

35   39 


43   46 
27   23 


55   41  I  37 
29   25  I  19 


39 
53  '  60 


38   44   34 


63   57   56 
34   34   46 


55   61   54 
39   46   42 


54   61 
38   49 


42   67 

34   42 


53   57 
36   38 

67  i  57 


43 


66  59 

26  45 

63  55 

33  29 

54  61 

26  44 

40  58 

27  31 

47  60 

33  26 

39  57 

25  25 


49   66   49   46 
29   34   40 


51   59   56 
38   39   35  ;  32   29   43 


34   34   40 


53   56   51 
32   36   45 


50   49   44 
39   33   33 


46   43   41 
36   36   33 


54   59   56 
28   42   38 


61   58   66 
28   45   40 


54   61   67 

34   43   38 


67   61   62 
40   42   45 


54   60 
38   46 


54 

61 

58 

38 

44 

50 

45 

52 

50 

36 

42 

34 

45 

58 

54 

39 

42 

37 

54   60   57 
40   40   38 


37 


56   39 
31   25 


43   52 
32   28 


60   44 
31   25 


53   48 
33   22 


56   55 
31   24 


52   38  I 
31   23 


54   49  I  50 
31   24  '  18 


52   53 

28   21 


51   43 
36   22 


46   52 
28   26 


57   57 
32   27 


58   45 
37   21 


69   48 
30   25 


36   45 
23   29 


42   57 
26   39 


43   60 
23   39 


42   56 
25   32 


45   56 

26   31 


48   67 

33   44 


39   48 
20   20 


49   61 

30   37 


51   63 
31   35 


41   57 
23   27 


42   50 

18   30 


48   63 
31   41 


45   63 
24   33 


47   65 
32   42 


46   61 
30   36 


36   47 
20   26 


42   54 
24   34 


63  I  60 
37   26 


59   69 

35  I  29 


59  I  64 
27   34 


66   59   59 
40   32   39 


60   60 
39   29 


60 
27 


66   60 

42   28 


69   62 
39   33 


68   65 
45   31 


42   44 
24   17   27 


59 
28 

61 


67   62 

38   31 


66   59 

43   25 


70   64 
42   28 


65   55 

33   30 


60   58 
29   32 


63   62 

44  I  25 


60   58 
31 


67   61   65 
38   35   43 


70   56   61 

40   34   39 


66   65 

46   24 


64   61 
39   33 


59   53   60   56   49   41   49 

47   38   40   30   27  I  19   30 


54   59   61   55   43   39 
34   50   39   38   27   23 


61 

53 


44   53   64  I  60 
36   41   38  I  37 


50 
27 


53 

30 


36   41   63 
17   25   38 


64   63   65 
40   31   43 


64   57   58 
32   30   34 


39 

42 

63 

64 

57 

19 

26 

39 

31 

27 

39 

44 

62 

66 

67 

21 

21 

40 

40 

36 

49<2 
31a8 


52<8 
34il 


57  (2 
36t6 


50>S 
32  (2 


53>7 
34«6 


52  ti 

34«0 


55il 

34>3 


56«7 
35il 


52) 

34  < 

0 
9 

52 1 
35 1 

1 
4 

52il 
34«5 

50  (O 
32i2 

52  •2 

29.8 

45.5 
29.6 

50.6 
31.1 

30.8 
31.9 

53 

33 

1 
>6 

51 
34 

i3 
■0 

SO 
33 

•  1 
■  5 

50 
31 

•  1 

.7 

52 
33 

■4 
■  0 

50 
34 

■  3 
•  2 

49 
31 

.6 
.3 

52 
35 

.6 
•  1 

54 
33 

.0 
.7 

52 
32 

.0 
.0 

52 
33 

.4 
■  4 

52 
33 

•  2 

.0 

53 
34 

•  1 

•  1 

49 
33 

.6 
•  6 

50 
33 

.8 
.0 

52 
11 

.9 

.7 

51 
31 

.4 
•  6 

51.0 
33.2 


48.9 
32.2 


51.8 
33.9 


45   26   29 
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Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
FEBRUARY  1956 

Day 

Of  Month 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

..] 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 
< 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

37 
30 

45 
33 

40 
33 

41 
34 

SI 
34 

45 

35 

51 
32 

65 

34 

50 
38 

44 
36 

39 

34 

40 

33 

63 
33 

60 
45 

53 

36 

43 
35 

53 

42 

52 
38 

58 

37 

42 

30 

40 
26 

37 

20 

♦3 
27 

65 
42 

66 
37 

60 
36 

59 

35 

39 
27 

57 
26 

48.9 
33.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

35 
32 

38 
35 

38 
32 

41 
34 

47 
36 

46 
35 

53 

25 

46 
32 

44 

40 

40 
34 

39 
32 

40 
29 

60 
26 

61 
47 

60 
39 

49 
38 

56 
45 

60 
35 

56 
37 

51 
30 

66 
25 

49 
24 

57 
36 

66 

39 

65 
39 

60 
29 

68 

44 

50 
28 

62 
25 

51.1 
33.8 

MADISONVILLE  X  SE 

MAX 
MIN 

38 

30 

47 
35 

50 
32 

40 
36 

51 
36 

51 
38 

53 

31 

52 
32 

47 
41 

42 
36 

38 
34 

39 
32 

55 
25 

60 
46 

61 
40 

51 
39 

61 
48 

52 

37 

55 
38 

55 

29 

55 
24 

53 

20 

49 
34 

66 
42 

67 
45 

61 
31 

63 
45 

64 
28 

60 
25 

52.2 
34.8 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

MIN 

37 
27 

50 

30 

44 
34 

44 
37 

57 
38 

53 

39 

52 

28 

57 
29 

64 
43 

47 
36 

46 
35 

43 

34 

55 
32 

56 

45 

58 
44 

61 
39 

60 
50 

57 

40 

58 

40 

55 

31 

49 
20 

46 
15 

49 
29 

59 
42 

65 

40 

59 
29 

60 
45 

59 
29 

59 
22 

53.0 
34.6 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

41 

17 

56 
35 

55 

36 

55 

37 

60 
37 

56 

40 

52 
29 

66 

24 

58 
42 

55 

35 

62 

38 

47 
33 

54 
28 

55 
29 

60 
39 

60 
39 

63 
49 

66 

49 

59 

40 

54 
34 

42 

19 

39 
15 

46 
22 

S8 

34 

65 

40 

59 
21 

59 
34 

57 
29 

54 
IS 

55.2 
32.5 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

39 

31 

43 

34 

38 

30 

42 
33 

48 
34 

46 

32 

51 

27 

50 

36 

46 

40 

43 
33 

39 

30 

40 
28 

67 
26 

65 
46 

64 
38 

51 
37 

62 

44 

62 

34 

59 
36 

56 

26 

56 

28 

S3 

22 

58 
33 

67 
47 

68 
36 

61 

33 

70 
45 

58 
27 

61 
29 

53.2 
33.8 

MAYSVILLE  OA"  33 

MAX 
MIN 

36 

le 

38 
27 

46 
33 

40 
33 

41 
33 

48 
33 

48 

33 

48 
28 

60 
28 

64 
39 

47 
37 

40 
34 

41 
34 

50 

31 

56 
42 

52 

34 

57 
33 

61 

43 

54 

31 

57 
32 

40 
26 

35 
23 

36 
22 

41 
25 

64 
39 

60 
26 

61 
28 

63 
29 

37 

21 

48.7 
30.9 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

45 
24 

51 
34 

51 

44 

50 
44 

60 
46 

59 

4B 

56 
32 

64 

29 

61 
43 

59 
36 

55 
43 

50 
35 

53 
34 

54 
31 

59 
47 

62 

40 

59 

55 

64 

51 

60 
38 

S3 
37 

48 
22 

44 
23 

42 
26 

55 

38 

62 

42 

67 
24 

54 
37 

56 

34 

65 
27 

SS.l 
36.7 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

38 
23 

48 
33 

46 
32 

47 
34 

54 
34 

50 
37 

50 
30 

69 
34 

55 
42 

50 
37 

47 
37 

41 

31 

51 
30 

54 
36 

55 

36 

43 
33 

61 
40 

57 
40 

54 
37 

S3 
29 

38 
23 

35 

17 

44 
24 

56 

33 

63 

40 

59 
29 

64 
38 

54 
23 

S2 

21 

51.0 
32.2 

HURRAY 

MAX 
MIN 

37 
33 

46 

36 

44 
34 

45 
36 

43 
36 

60 
37 

59 

29 

49 
39 

49 
32 

47 
41 

49 
32 

47 
36 

59 
29 

66 

49 

62 
40 

59 
40 

62 

48 

53 
38 

61 
39 

55 

32 

55 

25 

47 
32 

60 
37 

68 
48 

70 
40 

61 

33 

70 
46 

49 
31 

61 

31 

54.6 
36.5 

OMENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

36 
29 

41 
34 

41 
32 

40 
36 

61 
34 

48 
40 

51 
30 

51 
34 

47 
42 

42 
36 

39 

34 

41 
30 

63 

27 

59 
42 

55 

39 

47 
38 

53 

44 

49 
36 

47 
35 

45 
29 

48 
27 

40 
22 

49 
31 

63 

41 

62 

43 

61 
34 

61 
44 

47 
27 

61 
27 

49.2 
34.3 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
32 

41 
34 

40 
33 

41 
34 

47 
34 

43 
32 

52 

29 

47 
38 

44 
37 

38 
33 

38 
32 

39 

29 

68 
29 

63 

51 

63 
39 

54 
40 

63 
46 

52 

36 

62 
39 

47 
30 

54 

30 

42 
24 

54 
35 

68 
52 

68 

39 

61 
38 

66 
36 

46 
30 

62 
33 

50.7 
35.3 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

38 

32 

40 
36 

39 
32 

42 
34 

48 
35 

46 
36 

48 
31 

49 
34 

44 
39 

40 

34 

38 
32 

39 
30 

59 
28 

67 
49 

63 
39 

48 
38 

51 

45 

51 
35 

52 
38 

50 

31 

56 

27 

46 
26 

52 
36 

68 
46 

69 
43 

62 
35 

67 

45 

54 
29 

63 
31 

51.3 
35.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

48 
21 

52 
38 

49 
39 

62 

40 

54 

44 

56 

44 

56 
34 

64 
30 

57 

44 

56 

44 

53 
46 

46 
38 

54 
35 

55 

32 

60 
46 

56 

41 

62 

49 

6* 
54 

58 
43 

53 

38 

42 
27 

39 
26 

47 
28 

58 
34 

69 
42 

60 
29 

64 
37 

S« 
3S 

SI 
28 

55.0 
37.4 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

38 
32 

42 
36 

40 
33 

42 
36 

50 
35 

60 
36 

55 

24 

50 
32 

48 
42 

43 
36 

38 

33 

39 

27 

59 
25 

58 
45 

61 
40 

54 
39 

59 
49 

51 
36 

51 
38 

S2 

30 

55 
23 

45 
22 

52 
32 

66 

48 

68 

40 

62 

2S 

65 

43 

56 

29 

63 

23 

52.1 
34.1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

39 
22 

46 
28 

60 
33 

39 
33 

42 
36 

53 
40 

51 
31 

50 
27 

59 
33 

51 
38 

50 
39 

44 
33 

44 
32 

62 
33 

55 
44 

51 
36 

57 
36 

60 
46 

48 
40 

54 
30 

44 
24 

40 
18 

37 
24 

47 
26 

63 

47 

63 

31 

58 
38 

59 
29 

41 
23 

49.9 
12.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MIN 

40 
30 

44 
32 

46 
33 

40 
36 

56 

37 

63 
38 

63 
29 

57 
32 

51 
41 

51 
34 

43 
34 

46 
30 

56 

27 

63 

44 

60 
42 

57 
39 

62 

40 

47 
39 

58 
39 

56 

31 

53 

23 

45 
20 

52 
33 

65 

46 

68 
41 

62 
28 

»8 

41 

5« 

29 

•1 
28 

S4.1 
34.3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

32 

18 

34 
21 

46 

30 

38 
27 

40 
25 

60 
28 

43 
26 

50 
33 

52 
39 

50 
39 

48 
28 

41 
30 

40 
26 

60 
33 

60 
40 

60 
38 

63 

40 

65 

40 

47 
38 

59 
35 

46 
29 

45 
25 

45 
24 

SO 
30 

65 

40 

65 
30 

62 
40 

58 
23 

46 
21 

49.7 
30.9 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

40 
29 

52 

39 

43 
36 

44 
35 

56 
39 

64 
40 

64 
29 

60 
33 

66 

46 

48 
34 

46 
35 

43 
32 

56 
31 

60 
44 

60 
50 

60 

43 

62 
56 

68 
43 

57 
42 

56 

34 

50 
25 

42 
20 

53 

33 

62 

46 

67 
41 

60 
32 

62 

46 

61 
31 

sa 

25 

S4.4 
36.8 

SMELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

37 
24 

45 

33 

40 
30 

40 
33 

52 

31 

47 
37 

50 
28 

54 
30 

63 

41 

48 
34 

44 
34 

40 
29 

62 
31 

57 
39 

56 
36 

43 
32 

54 
40 

54 
37 

59 
35 

56 

27 

38 

24 

37 
12 

42 
24 

57 
37 

64 
39 

60 
29 

60 
40 

53 

24 

S6 
20 

49.9 
31.4 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

37 
25 

50 
35 

48 
34 

50 
35 

55 
38 

48 
38 

52 

30 

61 
28 

51 
44 

49 
34 

48 
34 

45 
32 

52 

30 

55 

38 

58 
43 

53 
38 

59 

53 

56 

43 

54 
41 

S3 

32 

45 
21 

41 
17 

42 
26 

S4 
38 

60 
38 

S8 
27 

ss 

40 

56 

30 

SS 

23 

51.7 
34.0 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

38 
20 

47 
35 

40 
33 

41 
35 

51 
32 

48 
37 

48 
30 

59 
29 

56 

41 

60 
38 

60 

37 

42 
29 

49 
33 

57 
34 

56 

37 

40 
32 

60 
36 

58 
39 

5« 

33 

56 
31 

44 
26 

35 

25 

41 
24 

31 

60 

45 

SB 
30 

65 

39 

55 
25 

SI 
22 

50.6 
32.3 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

40 
22 

43 
27 

50 
33 

38 
31 

48 
29 

54 
35 

48 
32 

51 
25 

62 

25 

56 

39 

51 
40 

47 
36 

43 
33 

52 
28 

55 
38 

57 

34 

55 

34 

62 

50 

55 

40 

56 

33 

45 
23 

37 
16 

36 

19 

4S 

24 

66 

44 

6> 
29 

69 
34 

63 

29 

40 
23 

51.0 
31.2 

WILLIAMSBURG 

MAX 

MIN 

45 
24 

57 
36 

64 

40 

64 
41 

61 

41 

59 

40 

55 

32 

64 

30 

62 

42 

55 

40 

53 
37 

60 
35 

55 
33 

56 
41 

66 

44 

62 

45 

61 
54 

68 

50 

59 
43 

54 
36 

46 
28 

45 
22 

45 
29 

61 

40 

67 
41 

62 

27 

61 

40 

60 
32 

SS 

23 

57.0 
36.8 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

37 
14 

41 
26 

44 
28 

38 
28 

42 
29 

46 
32 

44 
29 

48 
29 

58 
33 

48 
33 

42 

33 

39 

31 

40 
28 

49 
30 

54 
3« 

52 
30 

54 
30 

54 
36 

49 
30 

59 
24 

39 
26 

36 

16 

39 
16 

4S 
22 

64 
43 

59 

29 

57 
37 

61 

21 

3S 

21 

♦7.7 
28.4 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

41 
19 

54 
28 

65 
38 

45 
37 

48 
3B 

50 
36 

54 
34 

63 
30 

61 
29 

63 

36 

50 

33 

47 
34 

44 
34 

59 
36 

62 

34 

62 

42 

64 
43 

6« 

51 

5« 
43 

54 
35 

47 
24 

47 
22 

42 
22 

62 
31 

68 

48 

67 
26 

60 
25 

63 
3» 

44 
20 

54.1 
33.3 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Tabia? 

■^A- 

ms,^ 

¥¥  A 

X&J 

.^MJ 

MTXX 

^M^ 

■JU 

LIN^ 

'WW 

V^ 

XI 

y.ju. 

IV-' 

^JX^ 

tA^ 

F 

:bru/ 

IRY  I 

956 

SlUian 

DayolBonA 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

.5 

1 

2.0 

1 

1.0 

1 

T 
T 

BOWLING  GREEN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

.2 

T 
T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.7 
2 

DEWEY  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ELIZABETHTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
1 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

LONDON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.7 

1 

T 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 
1 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

T 

T 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
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1 

1. 

d 

AOOISON  CAM  A5 
AOOLPMUS  1  N 
ALBANY 
ALLEN 

0031 

0063 
0096 
0166 

BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

37  56 
36  39 

36  41 

37  35 

38  16 

86  16 
85  08 
82  43 
35  33 

360 
600 
960 
650 
700 

6A 

7A 
8A 

:0RPS  OF  ENGINEERS 

IDELL  M.  DEARING 
'^RS. BARBARA  M.  COOL 

:.  E.  BARRETT 

3        C 
3       C 
3 
3 
2  3  5 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8   4826  JESSAMINE 
LOCKPORT  LOCK  2         4857  HENRY 
LOGLICK  1  5              4662  CLARK 
LONDON  3  SW             4893  LAUREL 
LONDON  CAA  AP           4898  LAUREL 

4  37  45 
4  38  26 
4  37  51 
2  37  06 
2  37  05 

84  35 

84  02 
84  08 
84  05 

560      7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
465      6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
773      MID  HUBERT  BURGHER 
1217     MIDJU.S.  FOREST  SERVICE 
1191  MIO  MID;CIVIL  AERO.  ADM. 

3        C 

c 
c 

2  3  5   7 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BAReOUfiVILLE 

BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCH 

BAXTER 

0246 
02  S'^ 
0381 
0397 
0460 

PIKE 

BOYD 
KNOX 
NELSON 

harlan 

37  16 

38  27 

36  52 

37  48 
36  51 

32  26 

62  36 
83  63 
95  28 

63  20 

1100 
651 

1000 
637 

1164 

6P 
6P 
6P 

7A 

6A 

6P 

6P 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 

3 
2  3  5   7 
2  3  5     C 
2  3  6 

2  3  6     C  * 

LOUISA 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 
LOUISVILLE  WB  AP 

■.943  LAWRENCE 
1.946  LAWRENCE 
1.949  JEFFERSON 
4951  JEFFERSON 
4954  JEFFERSON 

1  38  07   62  37 
I  33  07   62  36 

7  138  14'  85  46 
7  38  13.  85  40 
7  38  11 1  85  44 

584       SA, JULIUS  M.  RANKIN 
535       BA  HAROLD  C.  FERGUSON 
462   6P   6P 'LOUISVILLE  G  t  E  CO  | 
558     MID  .CORPS  OF  ENGINEERS  i 
474  MID  MID;u.S.  WEATHER  BUREAU 

3 
2  3  5     C 
C 
2  3  5   7  C 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

0*.90 
0596 
0611 
0619 
062fc 

OHIO 
HARLAN 

MARSHALL 
MADISON 
MADISON 

37  25 
36  58 

36  51 

37  34 
37  33 

86  52 

82  57 
88  20 
84  18 
84  15 

441 
1580 

395 
1070 
1010 

6P 

eA 

6P 

6P 

8A 
MID 
6P 

7A 

E.  G.  YOUNG 

C.  C.  WHITEAKER 

JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS. LAURA  B.GABBARD 

2  3  5   7 

2  3  5   7 

2  3  5     C 
3 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

4955 
4967 
5002 
5067 

5097 

JEFFERSON 

aALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 

7  38  17  1 
6  36  53 
3  36  53 
3  37  19 

3  37  11 

85  48 
88  50 
66  02 
87  29 

403 
370 

435 
800 

6P 

5P 
5P 

5A  iCORPS  OF  ENGINEERS 
6P  iBLAINE  MALONE 
■^ID  WILLARD  E.  FOSTER   ! 
7A  HOMER  WEL60RN,  JR. 
5P  NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  6 

C 
2  3  5     C 
2  3  5    7 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GRECN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
BRENT  DAM  36 

090*. 
0907 
0909 
091  <. 
0978 

WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 

37  00 
37  01 

36  58 

37  00 
39  03 

86  26 
86  26 
86  26 
86  26 
84  25 

536 
470 
535 
505 

MID 

7A 
5A 
MID 
MID 
7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

CITY  aOWLING  GREEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 
3 

2  3  6   7 

C 
3 

MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 

6111 
5230 
5232 
5243 
5291 

CLAY 

SHAVES 

SHAVES 

*WSON 

JACKSON 

36  44 

36  42 

38  38 

37  26 

33  43 
83  39 
83  33 

83  42 

84  00 

350 
364 

515 
1000 

6P 
5P 

7A  NORA  S.  WHITE 
7 A  ;TVA-6-A 
5P'MRS.  JOE  PAYNE 
7A  ICORPS  OF  ENGINEERS 
TAiMRS. WINNIE  W.  MOHAN  1 
,                     1 

2  3  5 

3 
2  3  5 
2  3  5   7  C 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDJNE  2  NE 
BUHKESVILLE 
CAD J 2  LOC<  E 

CAMPBELLSVILLE 

1120 
1137 
1206 
12  56 

EDMONSON 

PIKE 

CUMBERLAND 

TRIGG 

TAYLOR 

37  12 

37  13 
36  47 

36  46 

37  20 

86  16 

82  35 
85  22 

87  58 
85  21 

410 
16*3 
600 
424 

777 

6P 

7A 
BA 

6P 

ELDRIDGE  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 

3 

3       C 
3 
3 
2  3  5 

MC  K1NNEY58URG 

MIDDLESBORO 
MIODLESBORO  SEWAGE  PL 

MiLLERSeuRG 

5301 
53B9 
5394 

5430 

PENDLETON 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

eOUHBON 

38  36 
36  37 
36  38 
38  09 
38  16 

64  16 
63  43 

63  43 

64  41 

84  09 

654 
1130 

1130 

5P 

BA 
MID 

EDWARD  C.  6IFF0R0 
LON  L.  HERRELL      i 
CITY  OF  MIODLESBOHOI 

CITY  OF  MIDWAY 
DAVID  C.  BAILEY 

2  3  5   7 

C 
3 

CAHROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1345 
U39 
1611 
1631 
170*. 

CARROLL 

MUHLENBERG 

BULLITT 

MICKMAN 

ESTILL 

38  41 
37  17 
37  55 

36  41 

37  47 

85  11 
87  07 
85  40 
89  00 
84  06 

480 
425 

370 

611 

6P 
5P 

6A 
MID 

5P 
MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  HIWAY  OEPT 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  0.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5     C 

2  3  5 

C 
3 

MILLEHSTOWN 

MONT  I CELLO 

MOHEHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFOHDVILLE 

5438 
6524 
6565 
5640 
5664 

GRAYSON 

WAYNE 
ROWAN 

MONTGOMERY 
HART 

37  27 
36  60 

38  11 

36  04 

37  16 

86  03 

84  50 
83  26 
83  56 

85  53 

583 
960 
770 
930 
636 

5P 

MID 
5P 

7A 

OVA  M.  LAWLER 
ALVIN  L.  BERTRAM 
H.  C.  HAGGAN 
FRED  CARTMILL 
HUBERT  E.  HODGES 

3 

C 
2  3  5 

3       C 

COLUMBIA 
t   COVINGTON  we  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTMIANA 
CYNTHIANA  2 

17;2 
1665 
1969 
199B 
2003 

ADAIR 
BOONE 

WHITLEY 
HARRISON 
HARRISON 

37  06 
39  04 
36  SO 

38  23 
38  23 

85  19 
84  40 
84  19 
64  IS 
34  17 

729 
869 
1070 
684 
719 

MID 
8A 

MID 
5P 

MRS. HAZEL  6. PICKETT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
KY  DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
KY.  CARDINAL  DAIRY 

3 
2  3  5   7  C 

3 

3 
2  3  5 

MURRAY 

OLIVE  HILL 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSeORO  2  W 

5694 
6012 
6020 
6033 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 

36  36 

38  18 

37  14 

38  56 
37  46 

88  20 

83  11 
67  47 

84  18 
37  09 

622 
752 
533 
512 
420 

6P 
6P 

6P 
MID 

7A 

MURRAY  STATE  COLLEGE 
ERIE  SCHOOL 
MELVIE  PARLEE  NEISZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VIRGIL  0.  CLARK 

2  3  5   7 

C 

3 
2  3  5   7 

DANVILLE 
DAVELLA 
DELPHIA  1  e 
DEMA 
DEWEY  DAM 

2040 
2053 
2132 
2139 

2190 

BOYLE 
MARTIN 
PERRY 
KNOTT 
FLOYD 

4  37  39 
1  37  48 
4  37  02 
1  37  25 
1  37  45 

34  46 
62  32 
83  07 
62  48 
82  47 

955 
718 
1647 
860 
653 

7A 

7A 
MID 
8A 
5P 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

MRS.  EVi  M.  DAVIS 
BALLARD  F.  WALKER, J« 
HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

C 
3 

2  3  5  6  7  C 

OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PADUCAH  ARMORY 
PAINTSVILLE 

6096 
6110 
6115 
6117 
6136 

DAVIESS 
MC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 

37  47 
37  04 
37  06 
37  05 
3  7  49 

33  46 
88  35 

393 

344 

620 

MID 

MID 
5P 
MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
WESTERN  P.  LACKEY 
CITY  OF  PADUCAH 
JESSE  FAIRCHILD 

3       C 
2  3  5   7 
2  3  5 

3 

DU  0AM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

DYER 

2214 

2358 
2366 
2374 
2391 

MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

SRECKENRIDGE 

37  48 
37  33 
37  05 
37  13 
37  43 

84  43 

86  43 

87  00 
84  68 
66  13 

670 
450 
592 

793 

7A 

eA 

MID 

C.  W.  WILLIAMS 
J,  L.  HUFF 
N.  0.  GIVENS 
LINNIE  L.  TARTER 
LENA  BLAIR 

2  3  5  6 

3        C 
3 

3 

C 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

6353 
6384 
6575 
6679 
6S05 

PIKE 
BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 

37  29 

36  45 

37  40 

37  44 

33  42 
67  53 
83  57 

999 
529 
634 
1085 

5P 
5P 

8P 
5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
F.  PARTIN 

ALTON  M.  HARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNDON 

2  3  5   7  C 

3 
2  3  5 

3 
2  3  5 

EODYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELUMORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

2445 
2469 

2529 
2775 
2791 

LYON 

METCALFE 
PIKE 
PENDLETON 

ROWAN 

37  03 
37  00 

37  18 

38  40 

39  09 

88  05 
85  37 

82  21 
84  20 

83  33 

420 
865 
800 
560 
66S 

6P 

6P 

7A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
ROBERT  W.  ALLISON 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 

3 

3       C 

2  3  5 

2  3  5   7 

ROCHESTE.T  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
BUS5ELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE 

6682 
7039 
7049 

7054 
7074 

OHIO 
MC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 

SCOTT 

37  13 
37  32 
36  51 
36  50 
36  23 

86  54 
67  16 
86  53 
86  54 
84  33 

401 
384 
590 
576 
791 

6P 

6A 

7A 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WM.  B.  PORTER 
TVA-6B3 
LAWRENCE  ROGERS 

3       C 
2  3  5 
3 

C 

fLEMINGSBURG 
FLEMINGSeuHG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  60 
FRANKFORT  LOCK  <. 

2903 
290B 

2963 
2961 
3026 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 

36  26 

3B  25 

37  54 

37  26 

38  14 

83  43 

63  45 

84  16 
88  06 
84  52 

370 
830 
660 
356 
504 

6P 

7A 
MIO 
6A 
6A 

MRS.  JEAN  FLEMING 
MAURICE  e. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

3 
2  3  5   7  C 
2  3  5 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

7091 
7096 
7121 
7129 
7134 

HARDIN 

MARION 
WOODFORD 
MAGOFFIN 
MAGOFFIN 

37  42 
37  35 
37  56 
37  46 

85  59 

85  21 
84  49 
83  05 
83  03 

730 
490 
859 
920 

mJS 
MID 

SISTER  MARY  6,  BUTZ 
ST  MARY  COLLEGE 

CORK'S  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 

2  3  5   7 
3 
3 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREESURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

3036 
3046 
3062 
3194 
3203 

SIMPSON 

PIKE 

MENIFEE 

SCOTT 

HENRY 

36  43 

37  34 

37  57 

38  12 
38  25 

86  34 
82  06 
S3  39 
84  33 
84  53 

691 
727 
930 

880 
490 

7A 

8A 

8A 
7A 

HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCH8URG  SCHOOL 

WILLIAM  F.8RAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 
INACTIVE  1/55 
3 
3 
3       C 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHEROSVILLE 

7215 
7234 

7311 
7324 
7334 

ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
eULLIT 

I 

36  45 

37  36 

37  09 
36  13 

38  00 

66  12 

67  32 

85  16 

770 
348 
355 
625 

446 

5P 
6P 

6P 
7A 
7A 

NOBLE  ALLEN 

GILBERT  I.  ASHBY 

TVA-709 

MRS. WILLIE  S.  RATTA 

OVID  K.  MAGRUDER 

2  3  5   7 

3       C 
2  3  6 

3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 
GLENDALE 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 

3241 
3246 
3252 
3295 
3358 

BARREN 

BARREN 
HARD  IN 
TRIGG 
eOONE 

37  00 
37  00 

37  36 
35  54 

38  59 

85  65 

95  65 
35  55 

86  00 
84  50 

780 
808 
700 
393 
503 

6P 

7A 
6P 

EMILY  M.  BEAr 
RADIO  STATION  W(tAY 
DEWEY  S.  HILL 
FISH  t  WLFLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

3 
2  3  5 

3 

SMITHFIELO  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

7473 
7508 
7510 

7604 
7677 

SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 

2 

9 
2 

38  20 
37  06 
37  07 

37  41 
36  43 

35  16 
84  37 

34  37 

35  14 
34  29 

362 
1050 
1050 

733 

1420 

6P 

MIO 
MID 
6P 
6A 
7A 

F.  W.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 
WM.  H.  COATLEY 
MRS.  ALICE  N.  BALL 

C 
C 
2  3  5 

3 

3       C 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  SR 

GREENUP  DAM  30 

GREENvrLLE  2  W 

3391 
3430 
3435 
3443 
3451 

CARTER 

GREEN 

GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 

38  19 
37  15 
37  15 

36  37 

37  12 

82  57 
85  30 
85  30 
82  51 
87  12 

589 
630 
590 
538 
519 

7A 
5P 

7A 

7A 
5P 

SHIRLEY  I.  STATEN 

HOWARD  PICKETT 
ROBERT  E.BLAKEMAN.J 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  R.  LOVELL 

2  3  5 

2  3  5 

3 

3 
2  3  5 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 

TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

7800 
7805 
7924 
7948 
8060 

METCALFE 
METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

3 
3 
8 
6 
3 

36  53 

36  53 

37  52 

38  02 
36  42 

35  43 
86  40 
35  09 
85  21 

85  41 

664 

692 

433 
899 

6P 

6P 
MID 
MID 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TVA-684 

R.  C.  DEDMAN 

^RS.KATHPYN  8.  CARR 

JAMES  T.  PHILPOTT 

2  3  5 
3 

C 
3 

C 

HALEyS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  li* 

3539 
3652 

3709 
3714 
3741 

CHRISTIAN 
OHIO 

PERRY 
PERRY 
LEE 

37  03 
37  32 
37  15 
37  15 
37  33 

87  20 
86  54 
83  12 
83  11 
83  46 

740 
429 
669 

663 

5P 

MID 

MID 
7A 
6A 

CLEATUS  E.  BHINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 
H.  A.  BAILEY 
8URCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

2  3  5   7  C 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  6 
UNIONTOWN  0AM  49 
IVALLEV  VIEW  LOCK  9 

8065 
6179 
6246 

MONROE 

TRIGG 

ANDERSON 

UNION 

JESSAMINE 

3 
9 

36  42 

38  02 

37  51 

95  41 

96  05 
84  51 
67  57 
64  26 

900 
390 
524 
358 
571 

7A 

7A 
6A 

ORVILLE  F.  HALL 

TvA-sao 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

3 

3 

3       C 

3 

HEfCERSON  A  SW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK.  7 

3762 
3798 
3316 
3821 

3837 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

37  47 
36  44 
36  34 

36  43 

37  49 

87  37 

87  34 
69  10 

88  30 

84  43 

382 

512 

440 
544 

6P 

7A 

6P 
MID 

7A 

6A 

FRANK  STREET 
C.  W.  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

C 
2  3  5 

3 
3 

VAN  BUREN 
VANCEBURG  DAM  32 
WAYNESBURG  6  £ 
WEST  LIBERTY 
WESTPORT 

8250 
8259 

8466 
8551 
6567 

ANDERSON 

LEWIS 

LINCOLN 

MORGAN 

OLDHAM 

3 
2 

37  68 

38  39 
37  22 

37  55 

38  29 

65  10 

83  21 

84  34 
83  15 
65  29 

550 
525 
1215 
852 

6P 
BA 

7A 
7A 

»1HS.  BRADLEY  LOVE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  HOECK 
.IRS. ELIZABETH  BROWN 
GEORGE  T.  JOHNSTON 

3 
2  3  5 

2  3  5 
3 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

3899 
3929 

3994 

4093 

4134 

<NOTT 
LARUE 
CHRISTIAN 
LESLIE 

37  20 
37  32 

36  51 

37  10 
37  52 

82  59 
65  44 
67  30 
63  22 
92  32 

1080 
788 
540 
850 

8A 
7A 

6P 

8A 
MID 

6P 
6P 

ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3  5   7 

C 
2  3  5   7 

3 
2  3  5 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

8714 
8724 
8807 

6824 

WHITLEY 

GRANT 

LEE 

RUSSELL 

BUTLER 

2 

2 
3 

36  44 
38  38 

37  36 

36  52 

37  11 

84  10 
34  36 
83  50 

85  09 

86  38 

927 
914 
649 
585 
504 

6P 
7A 

8A 

6P 

6A 

8A 
7A 

GEORGE  HAYS 
HENRY  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

2  3  5   7 

3 
2  3  5  6  7  C 

3       C 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  I    NNE 
KENTUCKY  DAM 

4165 
4196 
4255 
4369 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

LIVINGSTON 

37  53 

37  33 
37  10 
37  57 
37  01 

86  17 

83  23 
82  56 

84  38 
68  16 

74< 
1160 

941 
362 

7P 

7P 
5P 
5A 

FLOYD  G.  ROBBINS 
BUDDY  LEE 
H08ART  I SON 
HUGH  W.  BUFF  IN 
TVA-379-A 

2  3  5   7 

3 
3 

3 

NEW  STATIONS 

CLAY  CITY  2  N 
ELIZOBETHTOWN 
BENTON  2 
MOUm  VERNON 

1676 

0615 
5648 

POWELL 

HARCIN 

MARSHALL 
ROCKCASTLE 

9 
2 

S7  64 

37  41 

36  51 

37  21 

83  56 
fl6  62 
B6  20 
64  20 

712 

305 

1137 

5P 

5P 

5P 

5P 

JOHN  W.  KIMBRELL 
p.->riO  STATION  WIEL 
RADIO  STATION  WCBL 
CITY  OF  MT.  VERNON 

2  3  5   7 
2  3  5   7 
2  3  5 

LANCASTER 

LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

4620 
4642 

4746 
4755 

GARRARD 
MARTIN 
GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 

37  37 
37  45 

37  29 

38  02 
37  21 

84  35 
82  26 

64  36 

84  55 

1032 

632 
979 

772 

6P 

MID 

eA 

8A 
MID 

KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELDS 
GEORGE  D.  LITSEY 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F.  HANKLA 

3 

2  3  5 

2  3  5   7  C 
3       C 
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KENTUCKY  -  MARCH  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

This  month's  weather  followed  a  middle  of  the, 
road  course  after  the  extremes  of  the  past  sever- 
al months.   Temperature  and  precipitation  were 
both  not  far  from  the  usual  expectancy  and  con- 
ditions were  relatively  uneventful  by  comparison 
with  the  major  floods,  storms,  and  killing  freezes 
of  a  year  ago  and  the  unusual  warmth,  wetness  and 
storminess  of  last  month.   Such  flooding  as  oc- 
curred this  month  was  minor  and  due  in  no  small 
part  to  the  deluges  of  February. 

Temperatures  on  an  areal  basis  varied  little,  av- 
eraging 47.8°  in  the  Western  Division  and  2°  less 
in  the  other  two  divisions,  while  station  monthly 
means  ranged  only  from  41.2°  at  Williamstown  5 
WSW  to  49.8°  at  Williamsburg.   Extremes  that 
ranged  from  82°  at  three  stations  on  the  6th  or 
7th  to  12°  at  Inez  on  the  20th  and  25th  were  not 
unusual.   None  of  the  departures  at  stations  hav- 
ing long-term  means  were  large,  and  the  pluses  and 
minuses  were  about  evenly  matched  and  rather  uni- 
formly distributed  over  the  State. 

Precipitation  varied  considerably,  averaging  3.23 
inches  in  the  Western,  4.92  in  the  Central,  and 
6.45  inches  in  the  Eastern  Division.   Station  to- 
tals varied  even  more,  ranging  from  1.69  inches  at 
Paducah  to  8.90  inches  at  Dema.   The  greatest  daily 
amount  was  2.70  inches,  measured  at  Monticello  on 
the  8th.   Snowfall  was  well  under  half  the  usual 
expectancy  with  averages  of  otoly  a  trace  in  the 
Western  Division  and  just  under  1  inch  in  the  other 
two  divisions.   Benham  led  the  field  with  total 
snowfall  of  9.0  inches  while  only  two  others,  Cov- 
ington YTB  Airport  and  Shelbyville  2  W,  had  as  much 
as  5  inches  during  the  month. 

Sunshine  and  daytime  cloudiness  were  generally 
somewhat  more  favorable  than  usually  expected  in 
March  except  in  the  Covington  Area  where  sunshine 
was  slightly  less  than  par. 

WEATHER  DETAILS 

Very  mild  air  with  increasing  moisture  content 
dominated  the  State  for  the  first  week.   Several 
frontal  zones  crossed  Kentucky,  bringing  scattered 
light  showers  the  first  three  days,  but  failed  to 
break  the  warm  spell.   During  the  7th,  however,  an 
intense  storm  system  with  several  centers  trailed 
its  strong  cold  front  eastward  over  the  State, 
setting  off  numerous  thunderstorms  and  causing 
heavy  general  rains.   The  sharply  colder  air  be- 
hind the  front  dropped  temperatures  30°  to  40°  be- 
low the  unseasonably  warm  levels  that  had  made 
the  6th  and  7th  the  warmest  days  of  the  entire 
month  in  many  areas.   However  the  cold  snap  was 
of  short  duration,  moderating  to  near-normal  on 
the  9th  and  then  to  seasonable  mildness  on  the 
10th  and  11th  as  warmer  air  flowed  northward. 

A  series  of  disturbances  during  the  11th  to  17th 
brought  about  the  most  prolonged  wet  period  of  the 
month,  featuring  heavy  rains  on  the  14th  and 
moderate  rains  and  some  snow  on  the  16th.   Since 
these  disturbances  passed  to  the  south  and  east  of 
Kentucky  there  was  no  appreciable  inflow  of  warm 
air  and  temperatures  remained  seasonably  cold  with 
little  daily  range  between  maximum  and  minimum 
readings  under  cloud-laden  skies.   Incursions  of 
still  colder  air  began  on  the  17th  and  brought  un- 
seasonable cold  generally  through  the  21st,  follow- 
ed by  other  cold  surges  on  the  24th-25th  and  again 
the  30th-31st.   While  the  coldest  readings  of  the 


month  occurred  at  some  stations  on  the  8th,  most 
experienced  their  lows  on  the  20th.   The  cold 
pattern  of  the  last  two-thirds  of  the  month  was 
interrupted  only  by  the  extreme  warmth  of  the 
26th-28th  when  maximum  temperatures  approached 
the  peaks  that  had  been  established  on  the  6th. 
Precipitation  after  the  18th  was  mostly  limited 
to  light  rains  on  the  24th  and  28th  but  with  a 
few  heavy  thundershowers  in  the  extreme  east  on 
the  latter  date. 

WEATHER  EFFECTS 

Kentucky  farm  activities  at  the  end  of  March  were 
generally  behind  schedule  but  it  was  reported  that 
most  of  the  delay  could  be  made  up  with  favorable 
weather  conditions  for  a  few  days.   Cold  weather 
and  deficient  precipitation  in  January  cut  down  on 
plowing  and  other  field  work  while  plentiful  to 
excessive  rainfall  in  February  and  March  kept  most 
soils  too  wet  for  working.   Cover  crops  and  fall  • 
seeded  small  grains  came  through  the  winter  in 
fairly  good  condition  but  growth  was  retarded. 
Tobacco  plant  beds  were  mostly  seeded  in  southern 
areas  but  many  beds  remained  to  be  seeded  in  the 
north.   Fruit  tree  blooming  was  retarded  by  the 
cool  weather  but  the  lateness  tended  to  reduce 
possibility  of  frost  damage.   Strawberries  were 
also  retarded  and  were  mostly  still  under  mulch 
at  the  end  of  the  month.   Subsoil  moisture  was 
generally  adequate  throughout  the  State  as  the 
1956  crop  season  began. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  State  Climatologist  advised  that  only  minor 
storms  were  reported  from  the  State  during  the 
month.  Windstorms  on  the  1st  and  7th  caused  an 
estimated  damage  of  $20,000  and  one  injury.  On 
the  28th,  lightning  struck  a  farm  home  during  a 
thunderstorm  and  the  resulting  fire  caused  about 
$1500  damage. 

FLOODS 

The  Ohio  River  and  its  tributaries  in  Kentucky 
were  moderately  high  at  the  beginning  of  the  month 
but  were  falling  slowly.   Stages  on  the  Ohio  were 
above  flood  below  Louisville,  ranging  from  about 
2  f t .  in  the  Louisville  vicinity  and  4.5  ft.  near 
Evansville,  Ind.,  to  as  much  as  13  ft.  above  flood 
farther  down  river.   Stages  were  well  above  flood 
but  falling  along  the  lower  reaches  of  the  Green 
River  as  March  began. 

Heavy  rains  on  the  6-7th  started  streams  rising, 
sending  the  Ohio  River  again  to  flood  stages  in 
its  middle  reaches,  and  setting  up  conditions  for 
heavy  runoff  of  the  rains  of  the  12th  to  14th. 
Floods  on  the  Ohio,  Green,  and  Kentucky  Rivers 
caused  mostly  minor  damages  mainly  by  erosion  to 
low-lying  roads,  seepage  in  basements,  backed  up 
sewers,  and  costs  of  considerable  pumping  opera- 
tions which  are  required  in  places  along  the  Ohio 
when  stages  are  above  35  ft.   It  was  stated  that 
stages  a  foot  or  two  higher  would  have  caused 
rather  widespread  damage,  loss  and  inconvenience. 
Even  so,  construction  work  was  halted  on  Locks  1 
and  2  on  the  Green  River  most  of  the  month  by 
high  water.   Incidentally,  flood  stages  prevailed 
on  the  lower  Green  from  February  3  to  March  27, 
and  for  nearly  the  same  period  at  points  on  the 
Ohio  below  Evansville.   Very  minor  flooding  oc- 
curred on  the  Cumberland  River  at  Williamsburg 
on  the  15th  and  at  Eddyville  the  18th-20th. 

J.  E.  Stork 
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Wind  direction 

Wind         speed 
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WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAH 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  *  SW 
HICKMAN  1  E 
MOPICINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 

MAYFIELO  2  S 
MURRAY 

OWENSBORO  2    W 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PAOUCAH 

PRINCETON 
RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 
DIX  DAM 
ELIZABETHTOWN 

FRANKFORT  LOCK  t, 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVIN6T0N 
LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
NILLIAMSTOWN  S  WSW 

WOLF  CREEK  DAM 


AM 
AM 


AM 
AM 


58.8 
61.5 
60.2 

58.0 
58.7 
59.5 
5q.7 
61.3 

60.2 
60,5 
58.* 
57,9 
60.6 

60.5 
60.0 


56.9 
58.5 
58.6 
59.4 
57,1 

61,2 
51.8 
55.5 
58.5 
58.6 

55.3 
58.8 
58.7 
58.6 
59.9 

54,6 
58,9 
56,7 
59,9 
57,4 

60,6 
59,0 
58,2 
58,4 
53,0 

59.7 


37,4 
34,8 
35,1 

36,8 
35.5 
34.4 
35.3 
36.7 

36.0 
38.0 
36,3 
36,5 
37.8 

33.3 
35.2 


32.6 
34.1 
34.7 
35,2 
33,4 

31,0 
31,5 
33,1 
34,5 
33,5 

30,1 
35,3 
32,7 
35,4 
36,2 

32,5 

38,0 
35,5 
35,1 
35.0 

37.4 
33.7 
33.4 
34.2 


48.1 
48.2 
47.7 

47.4 
47.2 
47.0 
47,5 
49.0 

48,1 
49,3 
47,4 
47.2 
49.2 

46.9 


44.7 
46,3 
46,7 
47.3 
45.3 

46.1 
41.7 
44.3 
46.5 
46.1 

42.7 
47.1 
45.7 
47.0 
48.1 

43.6 
48.5 
46.1 
47.6 
46,2 

49.0 
45.4 
45.8 
46.3 
41,2 

45.6 

46.8 


•  2 
.6 

.9 

1.2 


1.1 

.5 

1.1 


620 
623 

533 

543 

547 
557 
53« 
494 

527 

488 
543 
552 
485 

559 
633 


527 

577 
665 
549 
610 

685 
71m 
638 
672 
583 

683 
565 
698 
553 
523 

660 
508 
584 
540 
580 

496 
669 
584 
576 
732 

599 


2.41 
3.25 

4.65 

4.00 
3.23 
4.22 

2.20 
3.03 

3.91 
3.25 
2.94 
1.90 
1.69 

2.19 
5.77 


4.50 
5.74 
4.17 
4.96 
3.84 

5.23 

4.19 
6.50 
4.76 
6.46 

6.53 
4.33 
4.91 
4.03 
5.40 

6.47 
4.28 
4.50 
5.07 

5 

3.60 
5.42 
5.39 
3.78 
4.63 

5.60 

4.92 


2.85 

.76 

1,55 

1,16 
3,33 


1.43 
2,49 
2.38 


3,29 
,63 


.37 

1,46 

,72 


,16 
1,63 


.67 
.99 

,01 

2.01 
.17 
.57 

,17 


,90 
1.50 
1,86 

2,01 
1,55 
1,74 
.75 
1,05 

1.30 

,90 

1.00 

1,11 

,69 


1,88 
1,99 
1.32 

1.80 
1.12 

1.26 

1.75 
1,44 
1,57 
2,30 

1.26 
1.48 
1.87 
1,63 
2,01 

2,39 
1.80 

1.94 
1,68 
1.50 

1,31 
1,65 
1.81 
1.32 
1.29 

2.00 


1.5 

,0 

T 


5,8 

1,0 

2,3 

,3 

,0 

,0 

T 

l.S 

T 

1,2 

T 
1.6 

T 
T 

T 
5.0 
T 
T 
.9 

•  0 

.9 


8-t 
16 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  27  - 


CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 

MARCH 

1956 

Temperature 

Precipitation 

if 
II 

If 

> 
< 

0)   b£  C 
h   C    M 
390; 
■p  -J  S 

a  e  e 
a  0  ^ 

Zt   U    <D 

■s 

X 

0 
Q 

s 

2 

s 

Q 
1 

No.  of  Days 

1 

u  a  a 

3    0    0 
*J  J  E 

u 

a  e  e 

a  0  tH 

0)   fc.  01 
Q  ■«  E- 

nj 

1 

1 
0 

0 
& 

Snow,   Sleet 

No.  oi  Days 

Station 

Max. 

Min. 

■a 
1 

2  0 

1 

s 

0 

1 

8 

s 

S< 

0  5 

si 

5  t 
fiia 

0  i 

hi 

i 

EASTERN    DIVISION 

ASHLAND    DAM    29 

BARBOURVILLE 

BAXTER                                                        AM 

BENHAM                                                        AM 

BEREA    COLLEGE 

CYNTHIANA    2                                          AM 

DEWEY    DAM                                                AM 

FALMOUTH 

FARMERS 

GRAYSON 

HEIDELBERG    LOCK    1<,                     R 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH            AM 

INEZ 

LONDON    CAA    AP 

MANCHESTER    4    SE 

MAYSVILLE    DAM    33                            AM 

MIDOLESBORO 

MOUNT    STERLING 

MOUNT    VERNON 

PIKEVILLE 

RICHMOND                                                  AM 

VANCEBURG    DAM    32 

WEST    LIBERTY                                       AM 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

57.5 
63,9 
57.6 
58.1 
58.1 

5«.l 
58,1 
58,2 

59,9 
57,7 

61,4 
57,7 
59,8 
57,1 
61,7 

5i.,5 
52,3 
58.3 
59,7 
61,6 

56.0 
56,6 
56.2 
63.5 

3A,3 
3'.,5 
31,1 
32.5 
34.6 

31.2 
31.6 
32.1 
32.5 
31.8 

32.6 

30.5 
32.0 
32.5 
31.0 

29.6 
35.2 
33.9 
34.0 
36.2 

32.6 
32.8 
30.1 
36.0 

45.9 
49,2 
44,4 
45,3 
46,4 

42,7 
44,9 
45,2 
46,2 
44,8 

47,0 
44,1 
46.4 
44,8 
46,4 

42.1 
48.8 
46.1 
46.9 
46.9 

44.3 
44.7 
43.2 
49.8 

45.7 

-  .1 

-  .6 

,7 

-  2.0 
1.2 

82 

81 
77 
77 
79 

73 
81 
77 
80 

80 

81 
80 

81 
71 
81 

80 
78 

79 
79 

81 

78 
78 
82 
82 

6 
6 

7 

7+ 

6 

6 

7 
6 

6  + 
6 

6 
7 
6 
6 
6 

7 

6+ 
6 
6 
6  + 

7 
6 
7 
6 

20 

18 
19 
16 
18 

17 
17 
17 
15 

17 

16 

16 
12 
20 

16 

18 
18 
18 
17 
20 

19 
17 
16 
20 

25 
21 

21  + 
21  + 
20 

21 
2  0+ 
20 
20 
20+ 

21 

20 
2  0+ 
15+ 
21  + 

20+ 

21 

20 

20+ 

20+ 

20+ 
20 
20+ 
21 

595 
493 
637 
608 
578 

684 
625 
613 
584 
624 

556 
64  7 
58m 
621 
677 

708 
506 
584 
663 
49a 

633 
627 
676 
478 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

18 
16 
22 
18 
15 

17 

\] 
18 
22 

17 
22 

17 
17 
18 

20 
16 
15 
15 
14 

16 
17 
22 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

7.07 
7.25 
7.19 
8.28 
4,89 

D    6.46 

5.39 
5.19 
5.89 
6.44 

5.47 
7.63 
7.32 
5.61 
6.75 

6.11 
7.25 
7.32 
4.82 
7.53 

6.44 
6.38 
6.58 
5.52 

6.45 

2,69 

-       .07 

,26 
,97 

.47 

1.30 
2.25 
2.86 

1.64 
.55 

1.75 
1.95 
1.52 
1.97 
1.63 

1.25 
1.74 
1.39 
1.39 
1.54 

1.84 
2.30 
1,76 
1.19 
1,91 

1,61 
2.04 
2.53 
2,02 
1.92 

1,37 
1,56 
1,60 
1.44 

29 

14 

8 

8 

14 

14 

14 

7 

8 

14 

14 

14 

14 

7 

14 

8 

14 

7 

14 

14 

14 

8 

14 

14 

T 
T 
.2 
9.0 
.2 

2.0 
1.0 
2.0 

T 
T 

T 

.0 

1,0 

,6 

T 

.3 

T 

T 
T 

1,0 

,s 

T 

T 

,e 

0 
0 

T 
1 
T 

T 
1 

T 
T 

T 
0 

1 

0 

T 

T 
T 
1 
0 

T 

0 

1 
T 
0 

20 
20 
16 

19+ 
17 

8+ 
12+ 

20 

19 

17 

17 
8+ 

16+ 

16+ 

18 
8+ 

11 

12 
12 

11 
10 

13 
10 
9 
12 
11 

12 

13 
10 
10 
10 

10 
10 
10 

a 

13 

11 
10 
12 
12 

5 
4 
7 
7 
3 

5 

3 

4 
3 

4 

i 

4 
6 
3 

4 

4 
7 
6 
3 
6 

6 

4 
6 

S 

i 

2 
2 

2 
1 

2 

2 
2 
2 
3 

I 
2 
3 

1 
2 

2 
3 

2 
1 
1 

2 
3 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATIOJNi 


Day  of  month 


13       14       15 


19      20      21 


25      26      27 


28      29      30 


ADDISON  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

SEAVER  0AM 
BEN HAM 
BENTON  2 
8EREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

BUROINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 

CLAY  CITY  2  N 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DELPHIA  1  E 

OEMA 

DEWEY  DAM 

DIX  DAH 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 
EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 

ELI 2ABETMT0WN 
ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSeURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
6LEN0ALE 
GOlOEN  pond  8  N 
GRANT  DAM  3B 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBUR6  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  MATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1*      R 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MOPKINSVILLE 

MYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 

KENTUCKY  DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCMFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  CAA  AP 
LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTA 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAH  33 

MC  KEE 

MIDDLESBORO 

MIDWAY 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  M 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PAOUCAH 

PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 
PI NEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 


1.20 

1*41 

.18 
•  72 


1.96 
1«23 


1.80 
1*94 
1.50 


1*23 

1.27 


•18  1.20 
•74  1.99 
•45  2.42 


30 

1 

32 

36 

i 

47 

06 

I 

65 

10 

I 

ao 

75 

07 

1 

36 

1 

26 

OS 

1 

37 

75 

1 

.02 

25 

07 

44 

13 

S5 

58 

33 

»l 

74 

03 

•i7 

02 

10 

24 

62 

70 

65 

03 

34 

15 

4S 

16 

.00 

33 

26 

.02  1.30   T 


1 

■  25 

1 

.21 

12 

1 
1 

.46 
.20 
.94 

10 

1 

.60 

15 

1 

.48 

06 

1 

.11 

25 

1 

.50 
.86 

07 

1 

.54 

13 

1 

.87 

r 

07 

46 

07 

25 

84 

19 

90 

07 

65 

36 

62 

05 

46 

.02  1.29 
.07  1.42 
•  34  1.96 


.50  2.00   T 


1.29 
.07  2.02 
■11  2.23 


•20  1.00 
•11  1>92 
•35  ••45 


Se«  R«feT«nc«  Not«s  FoUowing  Statioa  Index 
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mmii^d^iiBie: 


Table  3-Continued 


RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  > 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SU8STA 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 
SALVISA  LOCK  6 
SALVERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 
SEBREE 

SMAKNEE  STEAM  PLANT 
SHELSrVILLE  2  » 
SHEPHEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  2 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  4g 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WAYNE SBURG  6  E 
WEST  LIBERTY 
WESTPORT 
WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN  S  WSW 
WILLOW  LOCK  U 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


3.85 

5.77 

«.e9 

5.69 
6>«7 
5.76 


2.5« 

5.57 

6.04 


5.36 
6.58 

4.85 


4.63 
4.96 
5.60 
3.62 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11       12 


63 

1 

•  08 
>9* 

10 

1 

.50 
.16 

1 

06 

13      14 


12 

.93 

.94 

07 

33 

02 

36 

30 

65 

10 

11 

17 

1 

.81 

1 

.26 

52 

1 
1 

•  44 
■  32 

23 

1 
1 

.36 

23 

16      17      18 


03 

1 

.33 

1 

.25 

1 

17 

20 

2 

16 

27 

1 

60 

19      20      21 


22     23      24     25     26  I  27 


28      29      30 


.20 

.01 

.03   ,5 

.25 

.14 

.41 

.23   .1 

.24 

T 

•  27   .2 

.36 

.24 

■  25 

■  09 

■  05 

See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
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DATT.Y  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MARCH  1956 

Table  5 

Doy 

Oi  Month 

o 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•S 

ANCHORAGE 

MAX 

MIN 

61 
33 

63 
37 

53 

35 

61 

27 

76 

38 

7* 
61 

71 

41 

41 
23 

62 
23 

64 
29 

56 

38 

42 

34 

51 

30 

4S 
36 

SO 
32 

43 
29 

53 

23 

46 
36 

38 
23 

43 

17 

65 

20 

56 

34 

65 

30 

57 
31 

56 

21 

70 
42 

79 
47 

69 

50 

62 

34 

50 
28 

55 
27 

66  aS 
32.6 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

65 

30 

61 

46 

57 

34 

59 
35 

76 
32 

82 

61 

76 
56 

60 
32 

58 
26 

65 
32 

62 

38 

40 
32 

49 

31 

54 

40 

48 
34 

47 

31 

40 
24 

42 
32 

38 
27 

40 

21 

54 
21 

66 
28 

68 
29 

62 
32 

50 
20 

66 
42 

62 
38 

62 

44 

68 
46 

61 
32 

53 
37 

67.5 
34.3 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

60 
25 

64 

43 

63 

31 

64 

30 

76 
29 

81 
60 

80 
62 

78 
27 

60 
23 

67 
25 

71 
51 

62 

41 

SO 
37 

60 
41 

SO 
40 

50 
34 

48 
30 

50 
39 

46 
28 

45 
20 

60 
18 

62 

27 

70 
28 

67 
35 

68 
19 

71 

35 

80 

45 

80 
49 

78 

44 

67 
28 

58 
27 

63.8 
34.6 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

60 
35 

64 
43 

56 

37 

61 
27 

76 
42 

78 
62 

73 
44 

45 
22 

61 
25 

66 
32 

68 
34 

41 
34 

52 

30 

47 
37 

SO 
33 

46 
29 

52 

26 

51 
33 

43 
20 

45 
23 

57 
21 

56 
35 

66 

31 

61 
32 

56 
22 

73 
43 

76 

48 

68 
53 

62 

39 

51 
31 

58 
33 

68.5 
34.1 

BAXTER 

MAX 
MIN 

51 
25 

58 
25 

60 

30 

50 
31 

60 

30 

70 
30 

77 
62 

76 

31 

39 

23 

56 
23 

63 

27 

67 
42 

58 
38 

63 
39 

64 

40 

52 

40 

52 

29 

49 
29 

46 
30 

35 
22 

42 
19 

57 
20 

69 
27 

66 
28 

40 
19 

52 

19 

64 
39 

75 

45 

73 

44 

66 
30 

61 
26 

67.6 

31.1 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

SO 
37 

66 

43 

62 

40 

64 
26 

78 
45 

77 
62 

73 
42 

42 
23 

64 
26 

66 
35 

61 
35 

41 
35 

51 
32 

48 
37 

54 
34 

53 
31 

56 
28 

56 

38 

43 
28 

46 
20 

57 
22 

59 
37 

67 
31 

61 
36 

61 
23 

73 
46 

76 
53 

69 
57 

64 
35 

54 
29 

64 
27 

60.2 
36.2 

BENHAM 

MAX 
MIN 

49 
25 

57 
29 

59 
35 

57 

33 

»3 

38 

70 
48 

77 
63 

72 

28 

M 

24 

55 

26 

67 
32 

68 
43 

60 
35 

64 
37 

65 

39 

57 
39 

53 

27 

47 
28 

39 
26 

32 

20 

41 
16 

56 
26 

58 

28 

67 
30 

45 
16 

SO 
24 

66 

41 

77 
50 

75 
45 

66 
29 

51 
27 

58.1 
32.5 

BENTON  2 

MAX 

MIN 

75 
51 

64 
34 

56 

27 

70 
35 

BEREA  C0LLE6E 

MAX 
MIN 

60 
25 

62 
43 

55 

39 

61 

33 

74 
37 

79 
61 

77 
60 

64 
25 

57 

29 

65 
33 

60 
36 

48 
36 

SO 
33 

49 
36 

»1 

34 

46 
30 

50 
27 

39 

30 

32 
22 

38 

18 

56 

21 

59 
32 

67 
32 

67 
28 

54 
21 

66 
48 

77 
54 

73 
54 

64 
37 

50 

90 

57 

31 

68.1 
34.6 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

59 

39 

66 

43 

58 
36 

61 
28 

72 

44 

77 
60 

78 
33 

40 
26 

61 
26 

65 
31 

55 

38 

41 
36 

60 
35 

60 
38 

S2 

37 

46 
33 

55 

27 

50 
32 

42 
27 

45 
22 

57 
23 

60 
38 

67 
33 

56 
26 

68 
24 

73 

44 

73 
50 

71 
44 

65 
37 

54 
31 

62 
32 

68.6 
34.7 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

59 
38 

69 
43 

61 
42 

58 
26 

76 

40 

78 
61 

76 

54 

54 
22 

58 
26 

66 
33 

60 
38 

38 
35 

S3 

32 

60 
40 

54 
34 

60 
30 

53 
26 

46 
36 

39 
21 

43 
19 

58 
22 

59 
35 

65 

31 

60 
34 

55 

21 

71 
45 

75 
52 

71 
58 

63 

37 

59 
29 

62 

28 

58.4 
35.2 

CARROU-TON  LOCK.  I 

MAX 
MIN 

60 
3S 

62 

41 

60 
41 

59 

26 

74 
42 

74 
62 

74 
54 

55 

23 

60 
26 

62 

30 

60 
39 

46 
37 

49 
28 

47 
37 

47 
32 

46 
29 

51 
23 

49 
34 

36 
23 

41 
19 

54 
20 

63 

33 

64 

30 

63 

33 

64 

21 

68 

41 

67 
45 

69 
42 

64 
34 

50 
30 

52 

29 

57.1 
33.4 

CLERMONT  I    SSE 

MAX 
MIN 

61 
28 

65 
29 

65 
30 

63 
24 

77 

40 

78 
62 

77 
59 

60 
23 

63 
20 

66 

30 

66 

38 

41 
34 

52 
27 

SO 
28 

52 

32 

52 

29 

54 
25 

53 

35 

42 
23 

44 

14 

69 
15 

61 

30 

68 

27 

66 
33 

67 

17 

74 
42 

78 
43 

75 
43 

69 
31 

54 
25 

60 
25 

61.2 
31.0 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98 
37 

57 
41 

57 
35 

56 

23 

73 

41 

72 
60 

69 
32 

32 

21 

57 
24 

61 
37 

54 
36 

40 
32 

48 
29 

40 
32 

4S 
31 

38 

24 

42 
23 

36 

25 

32 

20 

40 
18 

60 
19 

48 
35 

61 
33 

43 

25 

50 
23 

67 

45 

58 

41 

66 
42 

66 
33 

45 
29 

52 

30 

51.8 
31.9 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

53 

28 

59 
37 

62 
34 

50 
33 

56 
35 

73 

39 

71 
57 

65 
25 

39 

24 

58 
27 

63 
34 

64 
34 

41 
30 

52 
33 

47 
32 

50 
32 

33 
24 

40 
32 

40 
24 

35 

19 

42 

IV 

64 

28 

54 
27 

64 
33 

40 
19 

52 

34 

70 
42 

70 
45 

70 
36 

62 

28 

48 
26 

54.1 
31.2 

MNVILLE 

MAX 
MIN 

55 

27 

61 
41 

62 

43 

52 

30 

60 

31 

73 
47 

77 
57 

73 
26 

37 
25 

57 

30 

64 
36 

56 
36 

38 
32 

SO 
32 

48 
34 

52 
34 

35 
28 

50 
30 

42 
23 

35 

19 

42 
20 

56 
25 

68 
35 

65 
35 

40 
23 

64 
29 

70 
47 

76 

50 

72 
40 

63 

31 

60 
31 

55.5 
33.1 

DEMEY  DAM 

MAX 
MIN 

50 
24 

64 

34 

63 

29 

54 
33 

61 
28 

75 

35 

81 
64 

79 

33 

39 

23 

59 

24 

67 
27 

66 

37 

41 
35 

55 

40 

60 
35 

60 
35 

51 
28 

43 
29 

44 
27 

36 

17 

41 
17 

56 
26 

61 
26 

68 
28 

38 
19 

53 
30 

68 

43 

77 

45 

72 
46 

68 
35 

50 
27 

58.1 
31.6 

01 X  0AM 

MAX 
MIN 

60 
35 

62 

44 

61 
38 

60 
31 

73 
40 

77 
62 

76 
55 

55 
23 

58 
27 

64 
32 

64 
40 

42 
34 

51 
31 

48 

39 

44 
29 

50 
26 

52 

27 

60 
34 

36 
22 

41 
20 

67 
24 

57 
33 

66 

33 

64 
31 

54 
22 

68 

43 

77 

48 

71 
51 

63 
37 

58 
28 

61 
28 

58.6 
34.5 

ELIZASETKTOWN 

MAX 
MIN 

61 

41 

64 
32 

61 
31 

63 
24 

75 

39 

76 

61 

71 
49 

49 
24 

58 
27 

6» 
29 

57 

34 

40 
33 

53 

32 

44 
32 

52 
33 

49 
31 

55 
29 

53 
37 

47 
25 

43 
18 

65 

24 

58 
33 

65 
28 

59 
26 

55 

24 

72 
47 

74 
50 

70 
59 

63 
33 

55 
27 

56 
26 

58.6 
33.5 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

63 
27 

62 
42 

59 
35 

60 
25 

71 

31 

77 
60 

74 
57 

62 

24 

60 
22 

65 
28 

60 

41 

45 
36 

S3 

28 

47 
»7 

48 
33 

46 
29 

49 
23 

48 
34 

36 
24 

40 
17 

55 
18 

55 
28 

66 
26 

64 
33 

54 
20 

71 
43 

68 
39 

72 
46 

69 
36 

61 
27 

54 
28 

58.2 
32.1 

FARMERS 

MAX 
MIN 

65 
24 

62 

44 

60 
30 

61 
27 

75 

30 

eo 

64 

80 
58 

62 
26 

59 

21 

67 
25 

65 
42 

43 
33 

S4 
29 

52 

39 

SO 
34 

49 
30 

'7 
26 

47 
36 

38 
27 

42 

16 

55 

16 

69 
24 

67 
26 

64 
33 

52 

18 

68 

43 

74 

45 

76 

46 

68 
37 

62 

31 

64 
26 

59.9 
32.6 

FORDS  FERRY  OAH  50 

MAX 
MIN 

58 
46 

66 
38 

60 
43 

65 

31 

78 

49 

76 

57 

73 
38 

40 

24 

63 

31 

65 

40 

60 
37 

40 
37 

45 

34 

44 
35 

49 
36 

48 

31 

56 
28 

55 

35 

40 
32 

44 
25 

67 
25 

58 

40 

66 

34 

62 

38 

61 

29 

71 
54 

72 
50 

69 
59 

61 
41 

52 
32 

66 
34 

56.6 
37.4 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

5« 
23 

60 
37 

61 

34 

53 
29 

59 
27 

74 
35 

76 
52 

59 
27 

34 
22 

60 
22 

64 
29 

57 

31 

42 
31 

50 
31 

48 
34 

48 
35 

36 

27 

52 

31 

42 
25 

36 

20 

42 
20 

55 

22 

56 

30 

66 

30 

43 
22 

54 
22 

70 
45 

73 
42 

70 
37 

68 

31 

50 
30 

56.3 

30.1 

GLASGON  NKAY 

MAX 
MIN 

59 
39 

63 

45 

59 
39 

61 

28 

73 
46 

77 
62 

77 

48 

48 

25 

59 
26 

64 
32 

58 

39 

40 
36 

51 

34 

50 
36 

li- 

,49 
32 

55 
29 

51 
35 

41 
27 

43 
19 

57 
21 

58 

34 

65 

30 

62 
33 

56 

21 

71 
48 

72 
48 

71 
55 

63 
33 

57 
27 

61 
28 

58.8 
35.3 

GOLDEN  POND  B    N 

MAX 
MIN 

65 
38 

67 
37 

64 

34 

67 

28 

77 
50 

77 
63 

76 

44 

47 
20 

64 

26 

66 

32 

62 
36 

42 

35 

49 
34 

46 
39 

56 
37 

53 
32 

60 
26 

56 
37 

43 
31 

47 
IS 

69 
21 

60 
36 

65 

30 

65 
36 

62 
22 

70 
41 

76 
60 

72 
53 

34 
27 

63 
27 

68 
28 

61.5 
34.6 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

65 
23 

61 

44 

58 
29 

58 
30 

76 
27 

80 
57 

74 
58 

60 
29 

58 
22 

69 
25 

62 

38 

39 
32 

51 
30 

62 

40 

49 
32 

47 
30 

43 
23 

40 
32 

36 
26 

40 
17 

54 
17 

57 
25 

66 
26 

59 
32 

52 

18 

70 
43 

66 

38 

68 
42 

67 
41 

60 
31 

55 

30 

97.7 
31.8 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

58 
34 

60 
34 

65 
35 

59 

30 

62 

33 

77 

39 

79 
66 

78 

27 

41 
23 

60 
29 

68 

31 

58 
37 

42 
33 

55 

38 

48 
36 

55 
36 

40 
30 

49 

31 

50 
26 

44 
18 

45 
19 

66 

24 

61 
31 

68 

37 

46 

21 

56 
26 

73 

48 

76 

61 

73 
34 

65 
27 

54 
30 

56.7 
32.7 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

59 
41 

67 
39 

62 
39 

64 
26 

78 
49 

76 
61 

76 
42 

45 
22 

63 

29 

65 

32 

64 
35 

41 
34 

48 
32 

47 
37 

53 

34 

52 
29 

58 
27 

57 
36 

44 
28 

46 
20 

56 

22 

60 
38 

66 

30 

59 

34 

61 

21 

73 
50 

73 
52 

68 
56 

64 

38 

60 
28 

63 
28 

60.2 
35.1 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

MIN 

61 

24 

63 

40 

62 

29 

61 

30 

75 

28 

ei 

57 

80 

59 

78 

27 

60 
21 

65 
25 

65 

46 

47 
37 

46 
36 

55 

41 

49 
36 

50 

31 

48 
23 

48 
37 

40 
27 

43 
17 

57 

16 

59 
26 

69 

27 

68 

35 

66 

17 

67 
40 

79 
41 

78 

44 

70 
41 

64 
26 

68 

27 

61.4 
32.6 

HENDERSON  i,    SW 

MAX 
MIN 

58 

44 

66 

40 

60 
43 

63 

30 

77 
46 

77 
63 

71 
38 

38 

29 

62 

30 

64 

39 

6Q 
36 

40 
35 

47 
33 

41 
36 

50 
33 

47 
30 

58 
29 

52 
39 

40 
28 

45 
23 

55 

27 

57 

41 

66 

34 

60 
34 

60 
26 

73 

50 

74 

55 

67 
55 

60 
42 

51 
28 

61 
31 

58.0 
36.8 

HICKMAN  1  E 

MAX 
HIN 

62 

32 

58 
38 

66 
38 

62 

30 

66 

40 

75 
46 

76 

58 

60 
27 

47 
28 

63 
35 

64 

40 

45 
35 

43 
32 

47 
36 

46 
33 

56 
32 

42 
30 

63 

38 

53 
32 

47 
26 

48 
24 

56 

30 

60 
33 

63 

40 

52 
26 

62 

37 

76 
52 

72 
56 

65 
38 

64 
29 

56 

34 

58.7 
35.6 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

50 
23 

61 
25 

60 
28 

51 
30 

60 
27 

73 
30 

80 
64 

78 
30 

38 
21 

59 
25 

67 
29 

70 
39 

51 
36 

58 
36 

57 
37 

47 
36 

51 
23 

46 
31 

41 
28 

35 

15 

40 
16 

56 
23 

60 
26 

68 
30 

40 
17 

53 

32 

68 
44 

79 
46 

71 
44 

67 
28 

53 

26 

57.7 
30.5 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

62 

29 

62 
39 

68 

37 

58 

30 

68 

34 

79 
46 

78 
65 

78 
23 

42 
25 

65 

36 

66 

39 

47 
36 

42 
34 

60 
32 

42 
35 

54 
33 

37 
26 

61 
34 

50 
30 

46 
22 

46 
25 

67 
29 

62 
32 

69 
38 

48 
25 

64 
32 

76 
46 

73 
64 

67 
36 

64 
29 

66 
36 

68.5 
34.4 

INEZ 

MAX 
MIN 

65 
22 

62 
42 

56 

27 

60 
30 

76 
25 

81 
56 

78 

■58 

66 

30 

59 
20 

67 
24 

68 
45 

45 

34 

44 
34 

60 
39 

48 
35 

50 
36 

43 
36 

43 
25 

36 
28 

43 
12 

56 

16 

60 
23 

66 
25 

58 
32 

50 

12 

68 

39 

76 

42 

73 
43 

65 

45 

61 
26 

62 
31 

58.8 
32.0 

IRVIN6T0N 

MAX 
MIN 

69 
39 

66 

41 

58 
44 

62 

27 

75 
46 

77 
62 

74 

44 

44 
23 

61 

27 

64 
34 

58 
37 

41 
35 

61 
30 

46 
38 

51 
33 

46 

31 

55 
29 

50 
36 

42 
25 

44 
19 

57 
22 

61 
38 

64 
33 

58 

34 

67 
22 

76 

45 

74 
48 

69 
68 

64 
39 

53 

28 

60 
28 

58.6 
35.4 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

58 
38 

66 

42 

60 
42 

65 
29 

75 
46 

77 
63 

74 
43 

43 
23 

65 

27 

65 
37 

58 
37 

41 
36 

52 
33 

43 
38 

55 

34 

50 
32 

57 
29 

52 

37 

46 
27 

48 
22 

59 
24 

60 
39 

68 
34 

62 

35 

60 
24 

74 
45 

75 

51 

68 
58 

65 

36 

53 

30 

64 

30 

59.9 
36.2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
36 

61 

43 

50 
33 

59 
29 

72 
42 

76 
61 

70 
32 

33 
24 

56 
25 

63 

37 

53 

33 

40 
33 

SO 
28 

46 

34 

48 
32 

40 
27 

50 
24 

41 
28 

34 
22 

41 
19 

54 
21 

55 
36 

66 
33 

48 
24 

61 
21 

67 

46 

75 
48 

69 
46 

63 
32 

48 
28 

54 
30 

54.6 
32.5 

LONDON  CAA  AP 

MAX 

MIN 

59 
32 

61 
37 

54 
35 

60 
30 

71 
34 

79 
60 

77 

41 

42 
24 

58 
24 

61 

29 

64 
39 

42 
36 

44 
35 

57 
38 

46 
20 

47 
30 

46 
26 

45 
34 

37 
25 

41 
20 

56 

21 

56 
29 

67 
29 

56 
25 

65 

20 

66 

45 

76 
48 

72 

49 

66 

37 

49 
28 

60 
28 

57.1 
32.5 

LOUISVILLE 

"Sin 

62 

43 

64 

44 

58 

43 

63 
33 

77 
49 

78 
63 

74 
43 

44 
24 

63 

28 

66 

37 

59 

41 

44 
37 

52 
33 

46 
40 

51 
34 

39 

30 

54 
31 

51 
35 

39 
26 

45 
26 

57 
26 

58 
46 

66 

37 

62 
35 

56 
29 

73 
49 

77 
60 

70 
56 

66 
42 

53 
33 

58 
35 

SB. 9 
38.0 

S««  Reference  Notot  Followtog  Station     Inrfex 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


KENTUCKY 
MARCH   1956 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

60 

^4 

62 

44 

56 

40 

62 

30 

76 

51 

77 
63 

72 

32 

34 
23 

61 
26 

65 
35 

56 

37 

42 
35 

62 

32 

46 
36 

51 
34 

41 
30 

51 
31 

42 
32 

37 

27 

45 
24 

56 

24 

57 
39 

65 

34 

48 
28 

67 
25 

73 

47 

77 

48 

67 

49 

62 

36 

51 
32 

58 
34 

56.7 
36.5 

LOVELACEVILUE 

MAX 
MIN 

56 

67 

35 

63 

37 

65 
26 

75 
46 

75 
63 

72 

37 

43 
25 

63 
28 

65 

31 

60 
36 

38 
35 

46 

31 

40 
36 

53 
35 

50 
32 

61 
28 

57 
38 

42 
30 

47 
20 

57 
25 

56 
32 

67 

30 

63 
38 

61 

24 

76 

50 

73 
64 

70 
55 

62 

35 

57 
28 

71 
30 

69.7 
36.3 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

63 

65 
43 

56 

43 

64 
26 

77 
50 

76 
64 

74 
41 

41 
25 

62 

29 

65 
33 

62 
37 

42 
37 

48 
33 

46 
37 

54 
36 

52 

31 

57 
27 

57 
40 

49 
30 

48 
20 

60 
20 

62 

40 

67 
33 

62 
36 

62 

24 

74 
53 

72 
50 

70 
57 

71 
43 

63 
30 

69 
28 

61.3 
36.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

38 
*1 

66 

44 

11 

62 
25 

76 
49 

78 
61 

76 

45 

46 
24 

60 
25 

65 
29 

60 
41 

42 
36 

63 

32 

50 

40 

53 

35 

52 
32 

54 
28 

53 
37 

43 
26 

47 
16 

56 

16 

60 
35 

65 

30 

63 
36 

56 

18 

73 

47 

73 
52 

69 
59 

63 
32 

61 
26 

62 
25 

59.9 
35.1 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

66 
22 

70 
31 

55 
26 

62 

27 

74 
26 

81 
51 

80 
61 

76 
26 

59 
20 

66 
23 

70 
47 

52 
37 

46 
35 

60 
39 

47 
36 

50 
30 

47 
26 

47 
35 

39 
26 

42 
16 

58 

15 

60 
24 

69 

24 

65 
33 

61 

15 

68 

34 

79 

43 

73 
43 

68 

41 

63 

25 

60 
24 

61.7 
31.0 

MAYFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

57 
40 

68 
39 

60 
41 

64 

30 

74 

48 

76 
61 

73 
37 

44 
22 

61 
30 

62 
37 

60 
34 

41 
33 

48 

30 

43 
36 

58 
33 

52 
31 

61 
28 

59 
37 

43 
28 

46 
22 

56 

25 

60 
38 

65 
35 

63 
35 

69 
25 

76 
49 

74 
56 

73 
53 

64 

41 

67 
29 

69 
33 

60.2 
36.0 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

51 
21 

65 
35 

62 

37 

61 
27 

60 
25 

77 
36 

80 
58 

60 

30 

32 

24 

57 

24 

65 

30 

66 

37 

41 
28 

61 
27 

44 
36 

48 
34 

36 
22 

44 
26 

39 
25 

33 

18 

38 

18 

56 

19 

61 
29 

64 
29 

37 
20 

60 

20 

67 
39 

72 
42 

73 
38 

64 
33 

46 
32 

64.5 
29.6 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

60 
23 

64 

44 

63 
30 

61 

30 

71 
30 

78 
61 

78 
64 

75 
29 

56 
22 

64 
25 

70 
50 

61 

42 

50 
39 

63 

49 

61 
40 

51 
35 

47 
30 

53 
36 

45 
29 

45 
22 

58 

18 

64 

27 

67 
26 

64 
36 

52 
19 

68 
41 

76 
44 

77 
47 

71 
46 

66 
29 

64 
27 

62.3 
35.2 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

62 
35 

61 

41 

66 

39 

58 
28 

74 
39 

79 

59 

74 
55 

60 
26 

24 

67 
33 

61 

37 

39 
33 

53 

30 

49 
38 

SO 
32 

49 
33 

48 
28 

48 
33 

37 

24 

40 
18 

56 

21 

57 
31 

67 

30 

62 
32 

52 
20 

68 

44 

75 
47 

72 
45 

66 

39 

58 
30 

53 

29 

58.3 
33.9 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

61 
35 

62 
42 

57 
34 

61 

30 

75 
38 

79 
60 

78 
62 

73 
25 

58 
26 

65 
28 

60 
42 

42 
36 

46 
34 

53 

40 

49 
35 

48 
30 

50 
26 

48 
35 

51 
25 

41 
17 

56 

17 

58 
29 

66 

29 

61 
32 

53 

18 

68 

47 

77 
45 

74 
45 

66 

38 

68 
29 

68 
27 

69.7 
34.0 

MURRAY 

MAX 
MIN 

59 

40 

67 
39 

63 

44 

62 
28 

76 

48 

76 

63 

76 
48 

48 
25 

66 
34 

64 
35 

58 
36 

42 
35 

46 
33 

45 
38 

54 
36 

50 
33 

61 

30 

56 

40 

44 
30 

46 
22 

66 

27 

60 
40 

65 

33 

62 
39 

62 
26 

77 
53 

76 

55 

71 
56 

63 

47 

54 
32 

71 
33 

60.5 
38.0 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

57 
39 

66 

37 

56 

42 

62 

30 

76 

45 

77 
58 

72 

38 

40 
24 

62 

30 

64 
37 

68 
39 

40 
37 

62 

32 

43 
37 

S4 
34 

47 
31 

56 
30 

50 
38 

43 
29 

50 
25 

56 
27 

57 
40 

65 
33 

60 

35 

60 
27 

74 
46 

74 
53 

64 
56 

60 

37 

51 
29 

66 
32 

58.4 
36.3 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
*5 

66 

40 

56 

33 

64 
30 

74 
52 

75 
64 

68 

30 

43 
25 

62 

35 

63 

41 

60 
36 

40 
36 

44 
32 

42 
36 

52 
36 

38 
30 

60 
31 

50 
35 

42 
29 

46 
23 

55 
25 

59 
39 

66 
39 

57 
29 

60 
28 

74 
52 

73 
58 

68 

44 

62 
36 

61 
30 

68 
33 

67.9 
36.5 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

59 

45 

6« 
35 

64 
41 

66 
29 

76 
51 

76 

54 

73 
39 

43 
25 

64 

31 

66 
39 

58 
36 

41 
37 

4« 

33 

42 
36 

54 
36 

52 
33 

60 
30 

58 
40 

45 
31 

46 
28 

58 
28 

58 
40 

67 
36 

65 

37 

61 
28 

76 
52 

74 
58 

73 
55 

64 
43 

66 

33 

70 
34 

60.6 
37.8 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

64 

28 

62 

44 

53 
32 

64 
34 

77 

30 

81 

48 

81 
65 

76 

31 

62 
26 

69 

30 

68 
49 

50 
39 

45 
38 

62 

42 

47 

40 

55 
34 

43 
32 

44 
36 

38 
29 

44 
20 

56 
21 

61 
29 

72 
31 

66 
35 

55 
20 

70 
44 

81 
48 

72 

51 

71 
48 

62 
36 

60 
32 

61.6 
36.2 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

60 
33 

68 
34 

58 

33 

67 
25 

78 
49 

76 
63 

71 

41 

42 
24 

61 

27 

61 

30 

59 
36 

41 
33 

60 
33 

46 
33 

57 
36 

52 
32 

60 
24 

56 
36 

45 
31 

50 

19 

60 
21 

61 

34 

67 
29 

60 
36 

63 

18 

76 
41 

74 
49 

69 
56 

65 

33 

57 
25 

65 
38 

60.5 
33.3 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

53 

31 

64 

43 

62 

41 

52 

31 

59 
36 

73 

42 

78 
52 

74 
26 

37 
24 

57 
29 

64 
38 

68 
35 

39 
32 

50 
34 

49 
34 

51 
35 

45 
25 

51 
32 

41 
24 

35 
19 

41 
19 

56 

30 

57 

30 

66 
33 

41 
20 

64 
34 

68 

41 

77 
46 

72 
38 

64 
30 

49 
28 

56.0 
32.6 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

67 
40 

62 
41 

66 

40 

64 
27 

76 
45 

78 
61 

79 

41 

44 
23 

63 
27 

63 
32 

58 
37 

40 
36 

45 
32 

48 
35 

54 
35 

42 
31 

58 
27 

55 
39 

43 
30 

48 
21 

56 
23 

61 
38 

68 

31 

61 
36 

61 
23 

75 

38 

75 
52 

70 
59 

66 

36 

55 
27 

65 
29 

60.0 
35.2 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

58 

30 

60 

30 

63 

38 

54 
28 

62 
33 

76 

51 

76 

60 

62 

28 

48 
29 

60 
36 

68 
40 

58 
37 

45 
32 

50 
35 

48 
34 

55 
33 

38 

31 

54 
34 

47 
29 

40 
22 

44 
26 

55 
33 

59 
35 

64 
34 

47 
28 

56 

35 

73 
61 

73 

51 

70 
39 

64 
32 

54 
31 

57.4 
36.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

60 
39 

66 

46 

61 

45 

64 
29 

75 

47 

79 
62 

77 

50 

61 
26 

61 
29 

65 

38 

60 
39 

41 
37 

49 
36 

54 
41 

56 
38 

49 
34 

50 
28 

51 
37 

45 
28 

45 
19 

69 
22 

60 
36 

67 
33 

64 
37 

58 
22 

75 
49 

74 
58 

7» 
61 

65 

37 

62 

27 

66 

3S 

60.6 
37.4 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

61 
34 

61 

39 

69 
37 

59 
27 

75 
38 

75 
59 

74 
56 

56 
22 

60 
32 

64 
37 

64 
37 

49 
39 

68 
29 

52 
37 

60 
31 

48 
28 

52 

24 

49 
34 

38 
23 

45 

20 

55 
20 

55 
35 

65 

30 

63 
32 

65 

20 

70 
42 

76 

47 

71 

48 

63 

34 

52 
27 

56 
29 

59.0 
33.7 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

59 
31 

62 

42 

52 
36 

60 
26 

74 

40 

78 
67 

78 

50 

58 
23 

68 

23 

63 
29 

62 
39 

42 
35 

45 
33 

64 
39 

48 
34 

46 
30 

47 
26 

46 
35 

39 
25 

42 

18 

66 

19 

68 
30 

64 
29 

59 
32 

59 

18 

69 
42 

75 
46 

73 

54 

63 
38 

67 
28 

69 
27 

58.2 
33.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

59 
36 

63 

40 

58 
39 

62 

28 

74 
49 

77 
63 

77 

42 

47 
25 

60 
26 

64 
33 

57 
36 

41 
35 

49 
36 

54 
39 

54 
36 

48 
32 

53 
27 

50 
31 

39 
26 

43 
20 

58 
25 

60 
30 

67 
31 

56 

27 

57 
21 

72 
46 

71 
46 

71 
48 

66 

34 

62 
26 

53 
28 

68.4 
34.2 

VANCEBURS  DAM  32 

MAX 
MIN 

64 
28 

60 
44 

68 
36 

58 
26 

75 
32 

78 

57 

77 
56 

61 
28 

57 
25 

66 

32 

63 

42 

44 
34 

SI 
28 

50 
20 

48 
34 

47 
30 

39 
24 

39 

33 

37 
26 

39 

17 

61 

21 

62 

30 

65 

27 

62 

33 

50 
22 

66 

46 

63 
40 

68 
42 

64 
38 

54 
32 

50 
35 

66.6 
32.8 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

51 

23 

63 
39 

61 
29 

35 

28 

60 
27 

76 

31 

82 

57 

74 
28 

36 

21 

69 
26 

65 

31 

62 

35 

37 
31 

50 
34 

63 

34 

47 
36 

43 
26 

44 
29 

41 
26 

35 
16 

42 
16 

56 
24 

58 
26 

68 
32 

39 

17 

S3 
28 

70 
45 

76 

43 

72 

40 

67 
28 

48 
26 

56.2 

30.1 

WILLIAMSBUR6 

MAX 
MIN 

63 
28 

66 

43 

63 
36 

66 

33 

76 

37 

82 
60 

81 
63 

76 
29 

61 
26 

64 
31 

70 
53 

56 

41 

48 
33 

69 
33 

60 
39 

51 
33 

51 
29 

52 

39 

45 
29 

43 
21 

59 
20 

62 
28 

72 
29 

66 

34 

60 
21 

73 
45 

81 

47 

77 
52 

75 
45 

61 
30 

62 
28 

63.5 
36.0 

WILLIAMSTOWN  i    WSW 

MAX 
MIN 

64 
21 

61 

38 

69 

41 

56 
26 

58 
28 

74 
46 

74 
56 

66 
21 

40 
20 

58 
26 

62 
34 

63 
34 

40 
27 

62 

27 

45 
30 

47 
28 

31 
21 

48 
25 

36 

19 

32 

18 

39 
19 

54 
22 

60 
32 

63 

30 

39 
21 

49 
23 

67 

38 

64 
44 

68 
39 

60 
28 

46 
28 

53.0 
29.4 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

58 
20 

62 

28 

66 

33 

60 
34 

64 
31 

76 

31 

80 
65 

79 
28 

41 
24 

60 
24 

66 

30 

62 

39 

46 
37 

57 
36 

56 
38 

63 
38 

49 
31 

52 
32 

49 
28 

41 
20 

45 
20 

59 
20 

61 

30 

69 

30 

41 
21 

68 
21 

73 
46 

76 
47 

76 
42 

66 
27 

63 

27 

69.7 
31.6 

Sea  Reference  Notei  Following  Station      J'l'*®'^ 
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m^s^em 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
MARCH  1956 


Station 


ASHLAND  DAM  29 

BENHAII 

BENTON  2 

BOWLING  GREEN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  KB  AIRPORT 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

ELIZABETHTOWN 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAB  50 

HEIDELBERG  LOCK  14 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  CAA  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLE SBORO 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND I 


Day  of  month 


23 


26 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Statio 


County 


ADDISON  0AM  itS 
ADOLPHUS  1  N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BARDSTCWN  S.J.  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  MORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  5U6STA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  COLLEGE 
8HENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
9UR0INE  2   NE 
Bufi<ESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLERMONT  1  S5E 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

COLUMBIA 
t   COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 


DANVILLE 
OAVELLA 
DELPMIA  1  E 
DEMA 
DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  f 

DUNMOR 

OUNNVRLE 
DYER 

EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKMORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMlNGSaURG 
FLEMINGSauRG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM 
FRANKFORT  LOCK  <> 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURO 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
6LENDALE 
GOLDEN  POND  9  N 
GRANT  DAM  36 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP   DAM   30 

GREENVILLE  2   W 

HALEyS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  1*. 

HEMJERSON  *  Sw 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVJLLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

H0D6ENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HVOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 


0031 

ooiid 

0063 
009& 
0155 

0246 
0254 
036 1 


0490 
0595 
0611 
0619 
0624 

0904 
0907 
0909 


KENTUCK 


DAM 


LANCASTER 

LAURA 

LEITCMFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

LOYD 
JEFFERSON 

'IKE 
BOYD 
KNOX 

NELSON 
HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

WARREN 
WARREN 
WARREN 

WARREN 
CAMPBELL 


'  CUMBERLAND 
TRIGG 

TAYLOR 

■>    CARROLL 
I  MUHLENBERG 

BULLITT 

HICKMAN 

ESTILL 

AIR 


I  eOYLE 

.  MARTIN 

PERRY 
I  KNOTT 

FLOYD 

.  MERCER 

I  OHIO 

■   MUHLENBERG 

.  CASEY 

6RECKENR1DGE 


2445  I 
2469  r 
2526  I 
2775  f 
2791 

2903 
2908 
2953 
2961 


iON 


3241 
3246 
32  52 
3295 
3358 


FLEMING 
FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 

FRANKLIN 

SIMPSON 

PIKE 

MENIFEE 

SCOTT 

HENRY 

BARREN 

BARREN 
HARDIN 


.  CARTER 

13430  GREEN 
3435  GREEN 
3443  GREENUP 
3451  'MUHLENBERG 


4620 


GARRARD 
MARTIN 
GRAYSON 

FAYETTE 
CASEY 


36  41 

37  35 

38  16 

37  16 

38  27 

36  52 

37  48 

36  51 

37  25 
36  58 

I   36  51 


I  36  58 
1  36  59 
r    3<3    03 


36  41 

37  17 
I   37  55 

36  41 

37  47 

06 


5   3B  25 
5  36    25 

3  7    54 


3762  ;HENDERS0N 
3798  jCHHISTIAN 
3616   FULTON 
3821  JGRAVES 

JESSAMINE 

3899  IknOTT 
3929  ILARUE 
3994  'CHRISTIAN 

.093  LESLIE 

■134  JMAHTIN 

4165  IbRECKINRIDGE 

■  Isreathitt 

4255|l£TCHER 

.JESSAMINE 
LIVINGSTON 


82  26 
62  36 

83  53 
85  26 
83  2  0 


82  35 
85  22 
87  58 
85  21 


84  46 

82  32 

83  07 
82  48 


66  05 

85  37 
82  21 


64  16 
66  06 
64  52 


62  06 

83  39 

84  33 


85  55 
85  55 

85  55 

86  00 


Obser- 
vation 
time 


87  20 

86  54 

83  12 

83  11 

83  46 

67  37 

87  34 

69  10 

BS  30 

64  43 

62  59 

85  44 

87  30 

83  22 

32  32 

86  17 
83  23 

82  56 

64  38 

68  16 

84  35 

62  26 

86  16 

84  36 

84  55 

Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 

IE  AUXIER 

.  BARRETT 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  COLLEGE 

JOSEPH  PREP  SCH 
HOMER  NOLAN 

0.  YOUNG 
C.  WMITEAXER 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS. LAURA  6.GAB6ARD 

JAMES  fi.  EDWARDS 

639 

CIVIL  AERO.  ADM. 
WRN  ST  TEACHERS  COL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELDRIDGE  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEV 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  MlWfiV  DEPT 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

..KAZEL  B.PICKETT 
..  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 

CARDINAL  DAIRY 


Reter 

to 
tables 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 


R.  P.  COLOIHON        2  3  5 

MRS,  EVt  M.  DAVIS 

BALLARD  F.  WALKER, JK 

HATTIE  B.  BARNEl 

CORPS  OF  ENGINEERS    2  3  5  6  7  C 


WILLIAMS 

HUFF 
.  GIVENS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
*OB£RT  W.  ALLISON 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 

3 
3 

3 
2  3  5 
2  3  5 

MRS.  JEAN  FLEMING 
MAURICE  B. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

3 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5  < 


HERMAN  0,  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCH8URG  SCHOOL 
WILLIAM  F.BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


SHIRLEY  I,  STATEi 
HOWARD  PICKETT 
ROBERT  E.BLAKEMAN.JR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I.  LOVELL 

CLEATU5  E.  BRINKLEY 

D  K.  CARSON 

I.  BAILEY 
6URCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

IK  STREET 

(.  KEATTS 
MRS.  NELL  5.  CALVIN 
TVA-679 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 

FLOYD  G.  ROBBINS 
BUDDY  LEE 
HOBART  I  SON 
HUGH  W,  BUFF  IN 
TVA-379-A 

KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELDS 
GEORGE  D.  LITSEY 

.  WEATHER  BUREAU 


INACTIVE  1/53 


2  3  5    7  C 


2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 


2  3  5 


Station 


ITTLE  HICKMAN  LOCK  ! 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  5 
LONDON  3  SW 
LONDON  CAA  AP 

LOUISA 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLI 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAG1 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

■lELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KEE 


MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBOftO 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

MILLER5T0WN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 
OLIVE  HILL 
OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSSORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PADUCAH  ARMORY 

■AINTSVILLE 

IKEVILLE 

■INEVILLE 
fi INC ETON 
RAVENNA  LOCK  12 
ICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SAOIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUNWER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 

YLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

KINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 

lONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN  BUREN 
VANCEBURG  DAM  32 
WAYNES8URG  6  E 
WEST  LIBERTY 
WE ST PORT 

IILLIAMSBURG 
IILLIAMSTOWN  5  WSW 
IILLOW  LOCK  13 


WOODBURY  LOCK  4 

NEW  STATIONS 

'  CITY  2  N 
ELIZABETHTOWN 
BENTCN  2 
MOUNT  VERNON 


County 


JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 

LAWRENCE 
ERSON 
EPSON 

JEFFERSON 

FERSON 


GRAVES 
GRAVES 
MASON 
JACKSON 

PENDLETON 
BELL 
BELL 
WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

ROWAN 

MONTGOMERY 
HART 


HOPKINS 

CAMPBELL 
DAVIESS 

DAVIESS 

MC  CRACK  EN 
MC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 
JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 


70'.9  LOGAN 
054  LOGAN 
SCOTT 


HARDIN 

MARION 

WOODFORD 

MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
BULL  IT 

SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 

SHINGTON 
MC  CREARY 

METCALFE 
METCALFE 

IINGTON 
SPENCER 
MONROE 

MONROE 

TRIGG 

ANDERSON 

UNION 

JESSAMINE 

ANDERSON 
EWIS 

INCOLN 
MORGAN 
OLDHAM 


36  07 
38  07 
36  14 


36  17 
36  56 
36  53 


Obser- 
vation 
time 


62  37 
62  36 
65  46 


36  42 '  66  39 


36  36 
36  37 
36  38 

38  09 
38  16 


36  50 
36  11 

36  04 

37  16 


37  04 
37  06 
37  05 
37  49 


36  51 
36  50 
36  23 


3  36  45 

37  36 

37  09 

38  13 
36  00 


36  43 

36  53 

35  53 

37  52 

36  02 
36  42 

36  42 
36  45 

36  02 

37  46 


84  09 

66  03 
64  50 
63  26 
63  56 

85  53 

68  20 


87  53 

63  57 

64  16 


87  16 
86  53 

86  54 

84  33 


88  05 
84  51 
87  57 
84  26 

65  10 

63  21 
84  34 
83  15 
65  29 

64  10 


83  56 

65  52 

ee  20 

8*  20 


IID  U.S.  FOREST  SERVICE 
IID  CIVIL  AERO.  ADM. 

eA  ;JULIUS  M.  RANKIN 
6A  HAROLD  C.  FERGUSON 
6P 'LOUISVILLE  G  t  E  CO   2  3  5 
IID  ICORPS  OF  ENGINEERS 
MID'u.S.  WEATHER  BUREAU   2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS  '    3 

BLAINE  MALONE  ,235 
MID  WILLARD  E.  FOSTER 
7A  HOMER  WELBORN,  JR.     2  3  5 
5P  NATIONAL  PARK  SVC      2  3  5 


Refer 

to 
tables 


7A  NORA  S. 


EDWARD  C.  GIFFORO 
L.  HERRELL 

OF  MIDDLESBORO 

OF  MIDWAY 
DAVID  C.  BAILEY 

M.  LAWLER 
N  L.  BERTRAM 
.  HAGGAN 
FRED  CARTMILL 
HUBERT  E.  HODGES 


HITE 


2  3  5 


MURRAY  STATi 
ERIE  SCHOOL 
MELViE  PARLEE  NEISZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
IRGIL  D.  CLARK 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
WESTERN  P.  LACKEY 
OF  PADUCAH 

JESSE  FAIRCHILD 

i.S.  WEATHER  BUREAU 
.  PART  IN 

LTON  M.  HARVILL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OMAS  C.  HERNDON 


OLLEGE   2  3  S 


2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

B.  PORTEfi       I   2  3  5 
.-693 
LAWRENCE  ROGERS 


SISTER  MARY  B.  BUTZ 

ARY  COLLEGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 

NOBLE  ALLEN 

IL8ERT  I.  ASHBY 
TVA-709 

MRS. WILLIE  S.  RATTA 
OVID  K.  HAGRUDER 

.  SIMPSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 
H,  COATLEY 
ALICE  N.  BALL 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 
TVA-564 

.  DEDMAN 
^tRS.KATHRYN  8.  CARR 
JAMES  T.  PHILPOTT 

GUY  DECKARD 

TVA-6a0 

ORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

"IRS.  BRADLEY  LOVE 
:ORPS  OF  ENGINEERS 

RANK  KOECK 
-IRS. ELIZABETH  BROWN 
3E0RGE  T.  JOHNSTON 

GEORGE  HAYS 
HENRr  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


JOHN  W.  KIMBRELL 

10  STATION  WIEL 
RADIO  STATION  WCBL 
CITY  OF  KT.  VERNON 


2  3  5  6  7  C 


1-8IG  SANDYt   2-CUMBEHLANDi   S-GREEN, 


KENTUCKY,   5-LlCKING.   6-MISSISSIPPl j   7-OHIO,   e-SALTj   9~TENNESSEE 


RSFERSICE  NOTES 
The  four  diflt  Identic IcAtlon  nuabers  in  tbe  ladex  ouaber  coIubd  of  the  stntloo  Index  ^re  a^algned  od  m.   at&te  basis.   There  vlll  be 
riyures  and  letters  follovlns  tbe  station  aaae,  such  as  13  3Sff,  Indicate  distance  In  slles  and  direction  fros  the  post  office. 
Obserratlon  tlaes  given  Id  the  station  Index  are  In  local  standard  tlse. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  lo  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  aonths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  ■ieslng  or  recelTed  too  late  to  be  Included  In  this  issue 


duplication  of  numbers  within  a  state. 


<  days  are  based  < 


Kraporstloo  Is  ■easured  in  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaseter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

ABOUDts  in  Table  3  are  fros  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  tlae  of  obserTatlon  .   See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  OD  ground  In  Table  7  Is  at  observation  tlwe  for  all  except  Weatber  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  grotuid  values  are  at  6:30  A.H.  C.3.T.  and  7:30  A.M.  E.S.T.  VTB  6QDIV  la 
Table  7  means  tbe  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snovpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Long-term  means  fo 


all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

(those  shown  in  tbe  Station  Index  as  United  States  Weather  Btireau  stations) 


<  period  1921-1950,  adjusted 


-  Ko  record  In  Tables  3,  6,  7  and  tbe  Station  Index.   Xo  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  en 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  In  following  measuremeDt ,  time  distribution  unknown. 
O  Data  la  the  column  formerly  headed  Ko.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No,  of  Days  .10  or  mo 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter 
roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Alt  Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  io  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later 
Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

■  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  fi 

B  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  ti 

V  Includes  total  for  previous  i 


obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Offli 


the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Statl 


Box  7 ,  Camp  Taylo 
o  the  Superintende 


NWRC.,  Ashevllle,  N.  C. 5/1/56 800 
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KENTUCKY  -  APRIL  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

April  was  persistently  cool  except  for  a  few 
days  of  unseasonable  warmth  in  the  first  and 
last  weeks.   Precipitation  occurred  frequently 
providing  abundant  moisture  supplies  for  the 
beginning  of  the  1956  crop  season.   Cloudiness 
was  unusually  heavy  in  the  north  portion  east 
of  Louisville  but  sunshine  was  markedly  deficient 
only  in  the  Boone  County  area,  according  to 
available  reports. 

Temperatures  were  unusually  cool  compared  to 
most  Aprils  going  back  to  1889,  but  were  not 
particularly  noteworthy  when  compared  with 
several  recent  cool  Aprils.   Extreme  tempera- 
tures were  on  a  par  with  those  in  most  years 
and  ranged  from  22°  at  Hindman  Settlement 
School,  Manchester  4  SE  and  Inez  on  the  21st 
to  92°  at  Barbourville  on  the  28th.   Monthly 
mean  temperatures  over  the  State  were  rather 
uniform,  however,  departures  at  stations  having 
long-term  means  varied  considerably  even  though 
all  were  toward  the  cool  side.   These  ranged 
from  -0.6°  at  St.  John  Bethlehem  Academy  to 
-6.1°  at  Wllliamstown  5  WSW,  but  revealed  no 
significant  geographic  pattern. 

Precipitation  was  ample,  particularly  in  the 
Eastern  Division  which  received  substantially 
more  than  elsewhere.   Monthly  totals  varied 
moderately,  ranging  from  7.34  inches  at  Munford- 
ville  to  2.37  inches  at  Louisville  Upper  Gage. 
Departures  at  stations  with  long-term  means 
were  well  mixed  between  pluses  and  minuses 
except  in  the  Eastern  Division  where  all  sta- 
tions except  Cynthiana  registered  excesses.   A 
number  of  stations  had  daily  rainfall  amounts 
of  2  inches  or  more  with  Fords  Ferry  Dam  50 
topping  the  list  with  3.01  inches  on  the  15th. 
Snowfall  was  very  slight  and  practically  all 
fell  in  the  eastern  or  extreme  northern  counties. 


numerous  thundershowers  some  of  which  were 
locally  heavy.   Another  chilly  Canadian  air  mass, 
this  time  the  coldest  of  the  month,  arrived  on 
the  16th  and  dominated  conditions  through  the 
21st.   Temperatures  plunged  to  well  below  freez- 
ing on  both  the  19th  and  20th,  contributing  much 
to  the  late  beginning  of  the  1956  crop  season. 

Sunshine  and  southerly  winds  on  the  22nd  moder- 
ated temperatures  to  normal  but  a  frontal  zone 
extending  along  the  Ohio  Valley  moved  southward 
to  begin  a  rainy  period  that  lasted  into  the 
26th  and  ushered  another  cool  air  mass  across 
the  State.   The  second  warm  spell  of  the  month 
began  on  the  25th,  produced  the  month's  warmest 
readings  on  the  27th-28th,  and  managed  to  last 
until  the  arrival  of  another  cold  air  mass  late 
on  the  29th  that  ended  April  on  an  unseasonably 
chilly  note. 

WEATHER  EFFECTS 

Cool  wet  weather  in  April  kept  farmers  from 
field  work  and  slowed  vegetative  growth.   Plowing 
between  the  frequent  rains  was  limited  to  higher 
levels  and  well  drained  soils  until  the  last 
week  when  nearly  all  land  except  the  lower  bot- 
toms could  be  worked.   Consequently,  farm  work 
progress  was  a  week  or  ten  days  late  at  the  end 
of  the  month. 

Strawberry  plants  were  vigorous  and  bloom  was 
heavy  in  spite  of  earlier  frost  losses,  and 
indicated  yield  per  acre  was  far  above  average. 
Tobacco  beds  were  late  but  stands  were  reported 
good  although  with  plants  very  small.   The  forage 
crop  condition  was  reported  slightly  below  last 
year's  but  provided  adequate  grazing  for  live- 
stock.  Small  grains,  though  also  retarded,  were 
in  materially  better  condition  than  a  year  ago. 

DESTRUCTIVE  STORMS 


WEATHER  DETAILS 

Unseasonable  warmth  dominated  the  first  five 
days  of  April  with  thundershowers  on  the  2nd 
and  3rd  in  the  humid  air  from  the  south.   The 
active  cold  front  that  crossed  the  State  on  the 
4th  lowered  temperature  and  humidity  but  caused 
little  or  no  precipitation.   Late  on  the  5th, 
however,  a  small  storm  center  moved  northeast- 
ward from  the  Texas  coast  to  reach  a  position 
along  the  Middle  Atlantic  seaboard  on  the  7th 
just  ahead  of  another  disturbance  that  was 
moving  eastward  over  the  Great  Lakes  region. 
Moderate  to  heavy  rains  and  a  few  thunderstorms 
marked  the  6th  and  7th  with  colder  air  moving 
in  on  the  latter  date  when  a  fresh  Canadian  air 
mass  pushed  southeastward. 

Temperatures  dropped  sharply  on  the  7th  and 
reached  freezing  or  below  over  much  of  the  State 
the  morning  of  the  8th.   With  the  incursion  of 
the  much  colder  air  on  the  7th,  rain  changed 
to  snow  in  some  northern  and  mountainous  areas 
but  quickly  melted.   The  11th  to  15th  was  a 
period  of  stable,  near-normal  temperatures  with- 
out precipitation  until  a  low  pressure  area 
crossed  the  State  on  the  14th-15th  to  set  off 


The  State  Climatologist 
that  severe  storms  durin 
tolls  in  lives  lost,  inj 
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A  tornado  in  Hopkins 

another  injury  and 

$3,500  to  the  toll, 
he  2nd,  and  windstorms 

responsible  for  an 
njury  and  property  damage 


FLOODS 

Minor  flooding  occurred  at  midmonth  at  a  few 
places  on  the  Kentucky  River  and  the  Ohio  River 
below  Louisville.   Damage  was  slight  and,  as 
in  March  on  the  Kentucky  River  was  limited  to 
erosion  of  highways  in  filled  places  near  river 
bottoms.   A  few  small  homes  were  flooded  in  low 
town  areas . 

J.  E.  Stork 
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o 

Station 

1 

! 

■o  B  g' 

ill 

1 

11 

g  1 
a    J 

(11 
of- 

a 
o  H 

a 

o  H 

..  o 

ID 

H 

§ 
1 

q 

A 

I 

^1 

e2 

111 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 
LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

s 

NW 

15 

10 

12.6 
12.1 

40 

sw 

4 

71 
70 

75 
74 

52 

51 

60 
55 

5 
3 

4 
4 

5 

lo" 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

18 

17 

58 

6.7 
6.4 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

Si     3 

0    1 
11 

2    6 

> 
< 

=  .32 

1  i  s 

Q   U;  H 

1 

1 

.3 

1 

a 

No  of  Days 

H 

III 

O  C  1- 

& 
S 
1 

S 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Station 

Max 

Min 

3 

1 

2 

8 

2 

■°l 

°  < 

o  » 

si 

s  1 

o2 

-o 

WESTERN   DIVISION 

BEAVER    DAM 
BENTON    2 

FORDS    FERRY    DAM    50 
GOLDEN    POND    8    N 
GREENVILLE    2    W 

6B>3 
67.7 

eg.'' 

68. 3 

43.1 

46.0 
41.5 
43.2 

55.7 

M 
56.9 

55.5 
55.8 

-    1.3 

87 

87 
66 
86 

27 

27 

27 
27 

27 

34 

28 
30 

9+ 

9 
19 
19+ 

317 

286 

310 
316 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

4 

0 

4 
6 

0 

0 

0 
0 

5.51 

5.67 
6.10 
5.07 

1.54 
.77 

2. as 

3.01 
1^50 
1.7S 

15 

19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

8 

8 
9 
9 

2 

3 
5 
3 

1 

1 
2 

1 

HENDERSON    <»    SW 

HICKMAN    1    E                                          AM 

HOPKINSVILLE                                       AM 

LOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE    1    SE 

66.7 
68.9 
68.5 
69.2 
68.3 

44.2 
44.8 
43.2 
44.6 
44.8 

55.5 
56.9 
55.9 
56.9 
56.6 

-  1.4 

-  1.3 

-  1.6 

85 
84 
88 
84 
86 

27 

28+ 

28 

27 

27 

30 
34 
31 
30 
30 

9 
19 
17 
19 

9 

316 
267 
306 
279 
294 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

4.85 
3.76 
4.67 

4.35 
5.73 

.35 

.50 
-      .12 

1.28 
1.07 
.97 
1.5S 
2.53 

10 
10 
6 
19 
IS 

.5 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

11 
9 

11 

2 
1 
3 
3 
2 

2 

1 
0 
2 
1 

MAYFIELD    2    S 
MURRAY 

OWENSBORO    2    W 
PADUCAH    CAA    AIRPORT 
PADUCAH 

69.1 
68.9 
67.0 
67.2 
69.9 

44.7 
46.2 
43.9 
44.9 
45.9 

56.9 
57.6 
55.5 
56.1 
57.9 

-  1,4 

-  1.1 

-  1.0 

84 
84 
87 
84 
86 

27 
28 
27 
27 
27 

31 
31 
29 
34 
32 

17 
19 
9 
17 
19 

273 
253 
317 
296 
252 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
3 
0 

1 

'  0 
0 
0 
0 
0 

3.59 
4.96 
3.20 
3.76 
3.74 

-  .54 
.74 

-  .92 

-  .64 

1.13 
1^37 
•  64 
1^18 
1.10 

10 
3 
19 
10 
19 

.0 

T 
T 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

10 

6 

8 

3 

4 
2 

2 
3 

1 
1 

0 
2 

2 

PRINCETON 
RUSStLLVILLE 

69. 8M 
69.0 

41.  8M 
43.9 

55. 8M 
56.5 

-  2.1 

-  .8 

87 
87 

27 
27 

28 
30 

19 
19 

317 
286 

0 
0 

0 
0 

6 

4 

0 

0 

5.06 
6.77 

•  95 

1.80 

1.30 
1.50 

10+ 
2 

.0 
.0 

0 
0 

8 
9 

3 
4 

2 
3 

DIVISION 

56.3 

4.72 

T 

CENTRAL    DIVISION 

ANCHORAGE 

BAROSTOMN    S    J    PREP    SCH 

BOWLING    GREEN    CAA    AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON    LOCK    1 

63.8 
66.0 
65.8 
65.9 
64.8 

40.8 
43.4 

43.4 
42.9 
41.9 

52.3 

54.7 
54.6 
54.4 
53.4 

-  2.0 

-  3.7 

85 
85 
83 
85 
83 

27 
27 
27 
27 
27 

25 
28 
30 
28 
25 

19 
19+ 
9+ 
19+ 
19 

393 
329 

331 
340 
363 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

4 
5 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

2.96 

3.54 
5.21 
5.18 
2.52 

-  1.13 
1.17 

-  1.23 

.64 

.84 

1.17 

1.57 
.75 

26 

6 

i 

IS 

26 

T 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
9 

11 
8 

1 
3 
3 

3 

1 

0 
0 
2 
2 
0 

CLERMONT    1    SSE 

COVINGTON    WB    AIRPORT               R 

DANVILLE                                              AM 

DIX    DAM 

ELIZA8ETHT0WN 

67.5 
59.7 
63.2 
6'>.6 
66.4 

39.4 
40.2 
41.8 
42.7 
42.5 

53.5 
50.0 
52.5 
53.7 
54.5 

-    2.1 

87 
82 
85 
85 
84 

27 

27 

28+ 

28 

27 

23 
26 

30 
31 
26 

19 
19 
19 
19 
19 

360 

460 
391 
353 
340 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
2 
4 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

4.12 
4.09 
5.22 

4.89 

4.11 

.50 
1.42 

.86 
1.30 
1.82 
1.82 

.86 

6 
2 

19 

15 

2 

.0 
•  9 

T 
T 
T 

0 

1 

T 
0 
0 

8 
8 

9 
8 
8 
8 
10 

4 
3 
3 
3 
3 

0 
1 
2 
1 
0 

FRANKFORT    LOCK    *                            AM 

GLASGOW   WKAY 

GREENSBURG                                         AM 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

62.5 
65.9 
66.2 
66.6 
67.8 

38.5 
43.3 
41.2 
43.3 

44.1 

50.5 
54.6 
53.7 
55.0 
56.0 

-  4.5 

-  2.9 

-  1.6 

-  .8 

84 
84 
87 
83 
86 

28+ 

27 

28 

27 

28 

28 
26 
28 
28 
30 

19+ 

19 

19+ 

9+ 

9 

442 
336 
359 
323 

294 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

8 

4 
5 
4 
2 

0 
0 

0 
0 

0 

2.90 
5.22 
6.50 
4.40 
4.97 

-    1.19 

1.68 
•  38 
.78 

.74 
1.24 
2.42 
1.16 
2.28 

19 
6 

19 
2 

19 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
8 
10 
8 

2 
3 
4 
3 
3 

0 
2 

1 
1 

1 

LEXINGTON    WB    AIRPORT               R 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE    WB    AP                          R 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

ST    JOHN    BETHLEHEM    ACAD            AM 

61.6 
66.9 
64.2 
67.  5M 
65.4 

41.8 
45.7 
43.7 
40. 2M 
44.3 

51.7 
56.3 
54.0 
53. gM 
54.9 

-  1.2 

-  2.0 

-  .6 

84 
87 
85 
85 
83 

27+ 

27 

27 

27 

28 

28 
34 
30 
25 
30 

19 

8+ 
19 

9 
19 

410 
288 
348 
331 
318 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 

1 
7 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.79 
2.40 
2.63 
6.18 
2.87 

1.03 

-  1^38 

-  1^47 

1.13 

.49 

.46 

2.08 

1.06 

19 
26 
26 
IS 
19 

•  2 
T 
T 

•  0 

•  0 

T 

c 

0 
0 
0 

a 

9 
8 

10 
9 

10 

4 
0 
0 
3 
2 

1 
0 
0 
2 

1 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE    2    W 

SOMERSET    1    N 

SUMMER    SHADE 

HILLIAMSTOWN    5    WSW                       AM 

68.2 
64.8 
64.2 
66.5 
60.1 

45.1 
41.4 
41.3 
41.9 
37.9 

56.7 
53.1 
52.8 
54.2 
49.0 

-  1.4 

-  a.i 

85 
83 
84 
86 
82 

27 

27 

27+ 

27+ 

28 

29 
27 
23 
27 
28 

9+ 
19 
21 

9+ 

1 

270 
368 
381 
346 
483 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

4 
6 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

4.48 
3.22 
7.13 
4.85 
3.39 

-  1^11 

-  ^63 

1^38 

•  88 
1^90 
1^29 

•  89 

6 
7 
19 
6 
3 

T 
T 
T 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
9 
9 
10 

4 
3 

9 
3 
2 

1 
0 
3 
3 
0 

WOLF    CREEK   DAM                               AM 

66.9 

38.5 

52.7 

89 

28 

27 

19+ 

383 

0 

0 

8 

0 

5.46 

•  91 

4+ 

•  0 

0 

9 

6 

0 

DIVISION 

53.9 

4.35 

T 

EASTERN   DIVISION 

ASHLANO   DAM    29 

BARBOURVILLE 

BAXTER                                                   AM 

BENHAM                                                   AM 

BEREA   COLLEGE 

65.5 
69.9 
63.6 
63.0 
64.4 

42.1 
41.6 
37.1 
38.1 
43.4 

53.8 
55.8 
50.4 
50.6 
53.9 

-  2.4 

-  2,9 

90 
92 
85 
87 
87 

28 
28 

28+ 
28 

27+ 

28 
25 
26 
25 
29 

21 

21 

21+ 

21 

19 

354 
309 
447 
451 
363 

1 

3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

11 

11 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

5.80 
5.36 
7.01 
5.60 

1.79 

1^7l 
2.10 
2.96 
1.51 

6 
16 

16 

19 

•  3 

.0 

T 

2.0 

.1 

T 

e 
e 

T 
0 

8 
8+ 

11 

3 

2 
2 

9 

2 

2 
2 
2 

CVNTHIANA    2                                          AM 

DEWEY    DAM                                                AM 

FALMOUTH 

FARMERS 

6RAYS0N 

61.8 
64.1 
65.2 
66.7 

39.3 
38.0 
40.6 
41.4 

50.6 
51.1 
52.9 

54.1 
M 

-    1.1 

82 
88 
87 
90 

29 

28+ 

28 

27 

25 
26 
26 

25 

19+ 
21 
19+ 
21 

433 
429 
371 
363 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

10 
10 

7 
9 

0 
0 
0 
0 

3.07 
5.13 
4.16 
4.44 
3.89 

•  21 

.64 

.76 
1^71 
W»8 
Ull 

•  80 

19 

19 

3 

IS 

3+ 

1.0 

T 
T 
T 
•  0 

0 
0 

0 

T 
0 

8 

2 
3 
2 
3 

4 

0 
2 

1 

1 
0 

Sm  Rctoranc*  Nolo  FoUowlng  Sunon  Indmi 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


KENTUCKY 
APRIL   1956 


Temperat 

ure 

Precipitation 

^     3 

1   1 

Q,      E 

U^      3 

E    S 

V     c 
<   S 

> 
< 

III 

m 

1 

1 

s 

S 

3 

& 

Q 

No  of  Day 

III 
G  u-  f- 

i 
1 

(5 

1 

Snow.  Sleet 

No 

of  Days 

Station 

Mot 

Min. 

1 

2  i 

1 

2 
S 

5 
2 

^1 

B  < 

o   > 

si 

5  > 

§f 

HEIOELBERG    LOCK    14 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

INEZ 

LONDON    CAA    AP 

MANCHESTER    <»    SE 

R 
AM 

67.3 
65.2 
67.9 
63.5 
67.6 

40.4 
37.7 
39.3 
40.9 
39.1 

53.9 
51.5 
53.6 
52.2 
53.5 

88 
90 
90 

as 

88 

27 

29 

27+ 

27+ 

27+ 

24 
22 
22 
27 
22 

21 
21 
21 
21 
21 

348 
421 
351 
3«5 
357 

0 

1 

2 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8 
8 
9 
5 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

5.52 
7.26 
5.49 
7.32 
5.84 

2.04 

2.13 

i.ao 

1.40 
l.M 

1.29 

IS 

IS 
IS 
IS 

1« 

T 
.0 
1.0 
T 
.0 

0 
0 

1 

0 
0 

7 

10 
10 

4 
3 
S 

7 
4 

MAYSVILLE    DAM    33 
MIDDLESBORO 
MOUNT    STERLING 
MOUNT    VERNON 
PIKEVILLE 

AM 

62.2 

67.7 
64.8 
65.0 
67.0 

37.6 
41.8 
42.6 
42.2 
44.2 

49.9 
54.8 
53.7 
53.6 
55.6 

-    4.2 

86 
86 
87 
87 
90 

28 
28 
28 
27 
27 

28 
25 
30 
25 
30 

21 
9+ 
8+ 

21 

25 

405 
328 
364 
364 
308 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 
5 
5 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

4.23 
5.61 
5. OS 
6.03 
7.17 

.39 
•  95 

3.80 

1.36 

1.92 
1.4S 
1.A3 

1.83 

3 

1« 
IS 

IS 

IS 

T 
.0 

T 
T 

0 
0 

» 

0 

e 

11 

12 

2 

4 
4 
4 
» 

RICHMOND 

VANCEBURS    DAM    32 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG 

AM 
AM 

63.3 
64.1 
63.5 
69.6 

41.4 
41.6 
38.6 
43.0 

52.4 
52.8 
51.1 
56.3 

-    1.2 

86 
85 
90 
91 

28 
27+ 
29 
28 

29 

29 
23 
27 

9+ 
21 
21 
21 

392 
378 

440 
290 

0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 

5 

6 

11 

4 

0 
0 
0 
0 

5.94 
4.52 
5.21 
5.65 

.81 
1.98 

2.49 
2.00 
l.«8 

1.54 

IS 
3 

15 
6 

T 
T 
.8 
.0 

0 

T 
1 
0 

e 

8 

3 

1 
S 

4 

DIVISION 

53.0 

5.45 

•  2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

5 

Day  oi  month 

o 

& 

1    2  1  3 

4    5 

6 

7  1 

8    9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17    18 

19   20  1  21 

22  23 

24 

25 

26  27 

28  1  29  1 

30 

31 

ADDISON  DAM  «3 

3.0« 

T     .70 

.30 

7 

.60 

.04 

•  16 

.55 

.05 

•  10 

•  20 

•  05 

.10 

.05 

.25 

AOOLPHUS  1  N 

5.18 

1.35   T 

.90 

li45 

.10 

7 

•  25 

.25 

.42 

.08 

•  08 

•  16 

•  15 

ALBANY 

6.22 

1.37 

1.17 

1^37 

.53 

•  07 

.60 

.43 

.18 

.31 

•  11 

•  08 

ALLEN 

5.99 

.38 

.23 

•  35 

.76 

•  10 

.74  1.43 

1.25 

.35 

.28 

.13 

ANCHORAGE 

2.96 

.19   .17 

.05 

.31 

.25 

7 

.08 

.20   .48 

.06 

.03 

.09 

•  10 

.15 

.64 

7     .17 

ASHCAMP 

s.ie 

.20 

.21 

•  90 

•  20 

.05   .12 

1.20 

1.33 

.33 

•  40 

•  06 

.05 

•  13 

ASHLAND  DAM  29 

- 

- 

- 

• 

•  62 

.26 

.16 

.10 

•  18 

•  07 

.11   •OS 

.21 

BARBOURVILLE 

5. so 

.35 

.38 

1.71 

•  00 

.05 

•48  1*41 

.66 

•  43 

•  07 

•  02 

7 

.16 

BAROSTOWN  5  J  PREP  SCH 

3.5* 

.61   T 

•  28 

•  94 

•  19 

*33   *83 

.17 

•  14 

•  02 

.01 

•  01 

.02   .09 

BAXTER 

5.36 

.43 

•  25 

•  30 

1^00 

•  12 

.02   .02 

*30 

2.10 

.35 

.30 

•  07 

.03 

.07 

BEAVER  DAM 

5.51 

.08   .36 

.05 

•  91 

•  04 

.34 

.44  2.05 

.20 

.16 

.16 

BENHAM 

7.01 

.25 

.41 

•  42 

1^16 

•10   .03 

.16   .22 

.26 

2.96 

.32   7 

.33 

•  13 

7 

.26 

BENTON  2 

- 

-     -     - 

—     - 

• 

_ 

-     - 

- 

_     _ 

- 

—     - 

~           ^           ^ 

_     . 

_ 

„    _ 

_     _ 

BEREA  COLLEGE 

5.60 

.09 

•  70 

1.19 

•  18 

•  03 

*89  1.51 

.50 

.04   .19 

,06 

7 

7 

.22 

BEREA  MATER  WORKS 

5.56 

.24 

.74 

•  64 

•  97 

•  10   7 

1.70 

•  77 

.07 

.23 

,06 

7 

•  04 

BOWLING  GREEN 

*.87 

.03   .18 

.05 

1.00 

•  52 

•  12 

.95 

.28 

.07 

.10 

,29 

•  38 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

5.6* 

.19 

.82 

.40 

.99 

•  80 

.88 

.64 

.10 

.17 

•  27 

.38 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

5.21 

.41  1.17 

T 

1.13 

.10 

.08 

•  06 

7     .95 

.07 

.17   .09 

•  29 

7 

7 

7     .41 

,33 

BRENT  OAM  36 

».02 

2.02 

.15 

•  25 

■  08 

•  06 

.14 

.10 

.10 

.13 

•  01 

•  36 

.46 

,16 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

5.70 

.16   T 

•  61 

•  91 

•  69 

7 

2.02 

•  38 

.12 

.13 

•  19 

•  03 

,36 

BURDINE  2  NE 

5.07 

.35 

•  32 

•  71 

.90 

1^94 

•  40 

.40 

.05 

7 

BURKESVILLE 

5.62 

1.01 

.84 

1^31 

•  44 

7 

•  20   7 

.61 

•  52 

•  14  T 

7 

.33 

.14 

7 

.08 

CADIZ  LOCK  E 

5.56 

.54 

.47 

•  54 

.14 

•  50 

1^06 

1.17 

•  34 

•  05 

.07 

.23 

.43 

CAMPBELLSVILLE 

5. IS 

.21 

.60 

1.14 

.17 

.49  1.67 

.27 

7 

7     .21 

.11 

.02 

•  03 

.18 

.19 

CARROLLTON  LOCK  I 

2.52 

•08   .26 

.19 

.17 

•  06 

.02 

•  09 

.36 

•  15 

.13 

.15 

.02 

•  75 

.05 

.08 

CLJV  CITY  2  N 

RECORD  MISSING 

CLERMONT  1  SSE 

4.12 

.75 

.24 

.86 

.60 

7 

.38   .71 

.19 

.18 

.03 

.04 

.02   .13 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

5.35 

.37 

.61 

.17 

1.20 

2.00 

.50 

.09 

.37 

.03 

.02 

COLUMBIA 

6.00 

.40 

.96 

1.10 

.26 

•  10 

2.35 

.31 

.52 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

<>.09 

1.50   .58 

.02 

.22 

.06 

.12 

7 

.07   .06 

•  09 

7     7 

7 

.14 

.01 

.33 

.03 

.57   .30 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

6.07 

.75 

.65 

1.94 

.03 

•  06 

1.00 

1^00 

.45 

•  10 

.10 

CVNTHIANA 

3.2* 

.23 

.24 

.49 

.04 

.82 

•  27 

.12 

.22 

.06 

7 

.38   *06 

•  31 

CYNTMIANA  2 

3.07 

.09   .12 

.24 

•  52 

.02 

.76 

•  24 

.10 

.22 

.05 

*41 

.08 

•  22 

DANVILLE 

5.22 

.26 

.73 

•  33 

1.02 

.01   7 

1.82 

•  47 

.13 

.25 

.08 

.07 

.06 

DELPHIA  1  e 

5.96 

•  12 

.22 

♦ 

1.20 

1.46 

1^40 

.29 

.60 

.58 

DEMA 

5.67 

.34 

.25 

1^06 

.16 

.66  1.46 

•  84 

•  46 

.12 

.34 

DEWEY  OAM 

5.13 

.36 

.31 

•  03 

•  99 

•  03   7 

1.71 

1^22 

.02 

•  36 

7 

.02 

.06 

DIX  DAM 

'•.89 

.07   .25 

.75 

•  36 

•  73 

7     7 

1.82 

•  34 

.11 

•  31 

.05 

.05 

.05 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

*.67 

T     .78 

.45 

•  30 

.66 

.02 

•  19 

7    1.39 

•  16 

.20 

.18 

.05 

.23 

.09 

DUNMOR 

5.63 

.06 

.64 

.83 

.54 

.13 

.29 

2.01 

•  34 

.06 

.19 

.32 

.02 

.20 

DUNNVILLE 

5.67 

. 

1.17 

1.32 

.22 

2.27 

•  27 

.42 

7 

EODYVILLE  LOCK  F 

3.86 

.08 

.48 

.19 

•  20 

.30 

1.06 

.55 

•  22 

•  14 

.25 

.09 

.35 

EDMONTON 

l..'>9 

.25 

.62 

.90 

•  46 

.10 

1.10 

•  39 

.06 

•  35 

.20 

.09 

ELI2ABETMT0WN 

"..ll 

.86 

.36   7 

.79 

•  02 

7 

.35   .78 

.17 

7 

7     7 

•  27 

.15 

7 

.23   7 

.16 

7 

ELKHORN  CITY 

5.32 

.22 

.12   7 

.17 

•  92 

•  26 

.07 

•  93 

1.63 

.32   .10 

•  41 

.06 

7     .02 

•  09 

FALMOUTH 

4.16 

T    1.58 

.14 

.49 

•  06   7 

.09 

.28 

.36 

.12   7 

7 

•  21 

.04 

.64   .06 

,11 

FARMERS 

'*•'**> 

7     .55 

.47 

.01 

•  91 

•  09 

1.11 

.47 

.19 

.28 

.10 

.25   .02 

•  01 

FLEMINGSBURG 

i.OS 

.55 

.23 

.68 

•  06 

.72 

.37 

7 

.31 

.12 

.46   .02 

•  56 

FORD  LOCK  10 

5.13 

T     .40 

.60 

7 

1^13 

•  03 

1.90 

.58 

.16   7 

•  23 

.04 

7 

.16   7 

•  11 

FORDS  FERRY  DAM  50 

5.67 

.02   7 

.91 

•  01 

•  32 

•  35 

.54   7 

3.01 

.06 

•  04 

•  10 

.02 

7 

.15 

•  14 

FRANKFORT  LOCK  *, 

2.90 

.14 

.24 

•  50 

.03 

.03 

•  74 

.31 

•  02 

•  22 

.04 

7 

.47   .07 

•  09 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

5.05 

T    I.IO 

.90 

1^37 

.26 

.25 

.37 

.30 

7 

7 

.35 

•  16 

FRENCHBURG 

5.37 

T     .38 

•  53 

.15 

1.02 

.03   .02 

1.79 

.68 

•  09   7 

7 

•  03 

.29 

.37   7 

7 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

*.01 

.09   .45 

•  32 

.01 

.68 

.06   7 

.06  1.09 

.25 

•  12 

•  22 

.06 

.46 

•  26 

GEST  LOCK  3 

3.16 

.19 

.16 

.41 

.02 

7 

1.16 

.30 

•  05 

•  20 

.05 

.51   .06 

•  06 

GLASGOW 

5.30 

.06   .42 

.70 

1.21 

.70 

1.05 

.36 

.08 

.42 

.30 

GLASGOW  WKAY 

5.22 

.39 

.79 

1.24 

.09 

7 

.04 

.03  1.14 

•  25 

.16   ,17 

.45 

.03 

.09 

.35 

GLENDALE 

«.10 

.25 

.65 

.33 

.70 

1.30 

•  25 

.15 

.10 

.11 

.04 

.22 

GOLDEN  POND  6  N 

6.10 

.90   .20 

.55 

.40 

.05 

1.20 

.16 

.02  1.50 

.40 

7 

7 

.70 

7 

GRANT  DAM  36 

2.93 

T    1.02 

.24 

.15 

.04   T 

7 

.19 

7 

.05 

.07 

7 

.20 

7 

.36 

.35 

.26 

GRAYSON 

3.89 

.80 

.31 

.74 

.12   7 

.80 

•  55 

.12   7 

7 

•  19 

.07 

.19   7 

GREENSBUR6 

5.50 

T     .35 

.60 

•  73 

.56 

7 

2.42 

.26 

.05 

•  21 

.20 

.03 

.09 

GREENSBURG  HIWAY  61  8R 

5.51 

.48 

.62 

•  73 

.28 

2.45 

.32 

.06 

.20 

.20 

.04 

.13 

GREENUP  DAM  3C 

5.13 

2.43 

.18 

.60 

.29   7 

7 

.06 

.63 

•21   ^02 

.29 

•  07 

.02 

.23   *12 

GREENVILLE  2    W 

5.07 

.09 

.32 

•  95 

.03 

.53 

.05 

.41  1.75 

.31 

.03 

7 

7     .12 

•  18 

.36 

.03 

HARTFORD  6  NW 

5.36 

.40   .79 

•  14 

.95 

7 

.53 

•07  1.65 

.19 

.27 

.17 

.04 

7 

7 

*21 

.15 

HAZARD  WATER  WORKS 

6.*6 

.79 

.22 

•  46 

.92 

.OS   7 

T 

1.53 

1.54 

.39   ,02 

.39 

.12 

.02 

*02   *06 

.04 

HEIDELBERG  LOCK  1'^      R 

5.52 

.20 

.75 

•  29 

.94 

.02 

2.13 

.93 

7 

.22 

7 

7    7 

.06 

HENDERSON  i,    SW 

4.85 

.37  1.15 

.02 

•  07 

.30 

1*28 

.04 

•24   ^37 

.37 

.07   .14 

.12 

.02 

*29 

HICKMAN  1  E 

3.76 

.06 

.42 

•  37 

.01 

1.07 

.34 

•  45 

.25 

•  01 

.08 

.12 

7 

*33 

.26 

HICKSVILLE 

».'.2 

.55 

.25 

•  37 

.14 

.46 

.94 

•  72 

.39 

.31 

.29 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

5.09 

.05   .24 

•  60 

.05 

.91 

.09   7 

7 

2^00 

.42 

.22 

.36 

.04 

7 

.03   7 

.09 

MINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

7.26 

.15 

•  25 

.35 

•  70 

.20   .03 

.06 

1.60 

1.10 

1.48 

•  48 

.60 

.06 

HOPKINSVILLE 

4.67 

.34 

•  38 

.97 

•  20 

.10 

.86 

.80 

.37 

•  11 

.25 

.07 

.22 

HYOEN 

6.13 

2.02 

2.87 

•  26 

.51   7 

.47 

INEZ 

5.«9 

.75 

•  30 

.70 

.35 

.15 

.74  1.40 

•  52 

7 

.40 

.03 

.16 

7 

7 

IRVINGTON 

*.*0 

1.15   .63 

•  13 

.62 

.25 

.04 

.33   .49 

•  14 

.03 

.03   .14 

.04 

.08 

•  05 

.26 

JACKSON 

5.63 

.02   .08 

•  58 

.15 

.82 

.11   .08 

2.26 

1^05 

.08 

.30 

.03 

.01 

.04 

.02 

JEREMIAH 

5.66 

.34 

1.31 

7 

.22 

.44  1.93 

•  58 

.31 

.41 

.12 

KEENE  1  NNE 

«.55 

•  12 

•  52 

.30 

.70 

7     7 

7 

1.44 

•  24 

.20 

.30 

.09 

.25 

.40 

KENTUCKY  DAM 

3.99 

.16 

•  33 

.12 

.25 

.21 

1.03 

.79 

•  18 

7 

.14 

.25 

7 

.19 

.34 

LA  GRANGE 

- 

-     -     - 

- 

- 

7 

7 

•  12 

7 

.45  1.00 

•  10 

.13 

•  22 

.02 

.60   7 

.17 

.09 

LANCASTER 

6.00 

.26 

•  86 

.77 

.84 

.03 

2.04 

.62 

.15 

.23 

.08 

.08 

•  04 

LAURA 

5.72 

.76 

•  28 

.14 

1.07 

.14 

1.85 

.96 

•  40 

.05 

.09 

LEITCHFIELO 

4.97 

.01   .26 

•  34 

.60 

.67 

•  03 

.04  2.28 

.19 

.08 

•  29 

.05 

.01 

.02 

•  21 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

4.79 

.41   .37 

.59 

.69 

7 

7 

.68  1.13 

.05 

7     7 

•  27   7 

.04 

.06 

.36 

*24 

.01 

LIBERTY 

5*48 

.22 

•  82 

.75 

.66 

1.91 

.56 

.15 

•  16 

•  15 

.10 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  Q 

5.06 

.05   .45 

.51 

.22 

1.09 

.03 

1.86 

.40 

.09 

•  27 

7 

.07 

LOCKPORT  LOCK  2 

3(40 

.46 

.11   .02 

7 

.06 

1.35 

•  34 

.03 

•  25 

•  04 

7 

.46   .07 

.22 

LONDON  CAA  AP 

7.32 

.55   .67 

.09 

1.56 

.13 

7 

7 

7 

.38  1.86 

•  72 

.01 

•  76   7 

•  08 

7 

7 

.52 

LOUISA  2 

4.26 

.88 

.39 

.66 

.16   7 

•  93 

•  96 

.09 

•  19 

•  02 

7 

.14   .03 

.04 

LOUISVILLE 

2.40 

.06   .06 

.05 

•  25 

.25 

.04 

.10 

•23   .36 

•  07 

7 

•02   .10 

•  08 

.07 

.49 

•  18 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

2.63 

.16   .29 

.35 

.23 

7 

.02 

.32   .29 

•  08 

.13   .06 

•  01 

.10 

.46 

7     .15 

7 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

2.37 

T     .25 

.12 

.37 

.02 

•  10 

.07 

.01   .50 

.07 

.05 

•  10 

•  03 

.68   7 

.01 

.09 

LOVELACEVILLE 

4.35 

.10   .16 

.12 

1.17 

.53  1.55 

.09 

•  18 

.35 

.10 

MADISONVILLE  1  SE 

5.73 

.24 

.39 

.47 

.30 

.06 

.85 

2.53 

•  18 

.13 

.14 

•  02 

7 

.17 

.26 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

6.18 

.31 

.99 

1.20 

.21 

7 

.02 

.43  2.09 

•  29 

7 

•  23 

.07   .36 

MANCHESTER  *►  SE 

5.84 

•37   .39 

.74 

1.04 

1.20 

1*29 

■  28 

.45 

•  09 

MAYFIELD  SUBSTA 

4.21 

•  42 

.27 

•  39 

.07 

.66 

.92 

.62 

•  29 

.09 

.12 

•  20 

.28 

MAYFIELO  2  S 

3.59 

•  27 

• 

•  43 

1.13 

.18 

7     .64 

•  12 

.06 

•  11 

•  59 

.06 

MAYSVILLE  OAM  33 

4.23 

T    1.36 

.15 

.32 

.14   7 

.24 

•  43 

.12   .02 

•  25 

.03 

.02 

.64   .21 

.30 

MC  KEE 

6.30 

•  24 

1.12 

•  60 

.76 

.11   .02 

1.90 

•  97 

■  19 

.30 

.07 

7 

.02 

MIDOLESBORO 

5.61 

•  60 

.56 

•  33 

1.13 

7 

.17   .07 

•  43 

1^92 

.21 

.14 

.03 

7 

.03 

MIDWAY 

3.62 

•09   ^39 

.30 

7 

.65 

7 

7 

1^08 

•  19 

7 

.24 

.03 

.61 

.15 

MILLERSTOWN 

4.85 

•  36 

.46 

•  57 

.63 

•10  2^12 

•  14 

.12 

.46 

MONTICELLO 

5.74 

•  92 

.74 

1^10 

.77 

■  10 

•  58 

•  70 

.22 

,44 

•  12 

7 

.05 

MOUNT  STERLING 

5.05 

.24   .66 

.73 

.32 

.09 

■62  1^45 

•  07 

7     7 

.39 

,06 

.20 

.23 

•  08 

MOUNT  VERNON 

6.03 

.12   T 

1.04 

1.46 

.09 

7 

.46  1.63 

•  60 

.24   .30 

,09 

7 

7 

MUNFORDVILLE 

7.34 

.23   .17 

1.03 

.82 

1.13 

2.76 

•  57 

.23 

,14 

7 

•  26 

MURRAY 

4.95 

T    1.37 

.52 

7 

1.32 

.26 

1.11 

7 

7     7 

7 

7 

•  37 

7 

OLNEY 

5.75 

.10 

•  50 

.36 

.11 

•  40 

.83 

.12  2.65 

•  17 

7 

.10 

,01 

•  30 

•  10 

ONEONTA  OAM  35 

3.72 

7    1.90 

7 

.16 

.08 

.10 

.07 

•  23 

.04 

,17 

7 

.10 

.57 

•  22 

•  09 

OWENSBORO  2  W 

3.20 

.31 

•  26 

.09 

.35 

•  20 

.60 

.64 

•  12 

.05 

,16 

,08 

.03 

•  22 

•  11 

OWENSBORO  DAM  t,t 

3.27 

.36 

•  26 

•  01 

.46 

•  09 

.66 

•  65 

•  04 

.16 

,08 

,07 

.03 

.19 

.23 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

3.76 

.09   .20 

.09 

.07 

U19 

.03 

.36  1*07 

7 

,09   ,13 

,02 

.02 

•  39 

.03 

PAOUCAH 

3.74 

T     .18 

.16 

7 

1^09 

7 

*29  1*10 

•  26 

•  13 

.55 

7 

PAINTSVILLE 

4.88 

.58 

.46 

7 

1.06 

.16   7 

1*41 

1^06 

•  04 

7 

.06 

.02   .02 

.02 

PIKEVILLE 

7.17 

1.27   .22 

.15 

1.11 

.10 

.12 

7 

.73  1.83 

•  69 

.02 

•  68 

,11 

.07 

.04 

.14 

PINEVILLE 

5.64 

.60 

.39   7 

.48 

1.13 

7     7 

.04   7 

.99 

1^46 

.24   7 

•  29 

•  08 

7 

7 

.05 

PRINCETON 

5.06 

.33 

•  23 

.33 

1^30 

.06  1.30 

•06   ,10 

,88 

.45 

V 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

•  PRIL 

1956 

3 

Day  of  month 

Station 

o 

s 

1  1  2  1 

3 

4  1  5 

1  ^ 

7  1 

8  1  9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14   15 

16 

17  1  18 

19   20   21   22  1  23 

24 

25   26   27 

28  29  30 

31 

RAVENNA  LOCK  12 

s.ie 

.06 

.68 

.76 

.25 

•  06 

2.10 

.90 

.30 

.03 

RICHMOND 

».94 

T 

.41 

.60 

.47 

.89 

T     T 

2.49 

.37 

.12 

.39 

.06 

.07 

.07 

ROCHESTER  LOCK  3 

5>13 

.02 

.62 

.82 

.42 

■  08 

.27 

2.00 

.35 

.09 

.10 

.16 

.20   .10 

RUMSEY  LOCK  2 

S>53 

.44 

.46 

.62 

.15 

.64 

.09 

.77 

.01  1.66 

.16 

.20 

.17 

T 

.02 

.16   .22 

RUSSELLVILLE 

6.77 

1.60 

1.21 

1.06 

.20 

.30 

■  68 

.26 

.09 

.29   .26 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

5,ei 

1.4« 

1.20 

1.07 

.20 

.12 

■  16 

■  52 

.25 

•  07 

.20 

.31 

.26 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

2.67 

.18 

.64 

.16 

.12 

.12 

•  02 

1*06 

•  13 

•  12 

.06 

.15 

.02 

■  19 

SALVISA  LOCK  6 

4.61 

.24 

.44 

.12 

.91 

.04   T 

T 

T    1.66 

•  30 

•  11 

.27 

.05 

.21   T 

■  36 

SALYERSVILLE  2  SE 

6.33 

.32 

.51 

.78 

■  22 

.08 

•29  2.20 

.66 

.23 

.04 

.10 

SCOTTSVILLE 

t.'.e 

.63 

.63 

1.38 

7 

.79 

.31 

•  16 

■  25 

.16   .31 

SEBREE 

3.63 

.12 

.10 

.16 

.07 

.33 

.35 

.68 

.03   .90 

.10 

.23 

.16 

.03 

.03 

.26   .16 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

3.6» 

.04 

.90 

.10 

.10 

.77 

.26 

.92 

.07 

.10 

.24   .09 

SHELBWILLE  2  W 

3.22 

.36 

.24 

.88 

T     T 

.02 

.18   .60 

.12 

•  02 

.12 

.05 

■  57 

T          .06 

SHEPMERDSVILLE 

3.3S 

.42 

.75 

.16 

.06 

.70 

.02   .88 

.06 

•  05 

.14 

.11   .02 

SOMERSET  1  N 

7.13 

.56 

T 

1.10 

1.42 

.10 

.02 

.49  1.90 

.39 

•  03 

.07   .31 

■  02 

.03   .61 

SPRINGFIELD 

♦  .46 

.10 

.34 

.57 

■  63 

.60 

1.60 

.26 

.10 

.20 

.06 

.07 

■  23 

STEARNS 

5.35 

.66 

.62 

1.26 

•  63 

.06 

.50 

1.13 

.20 

.30 

.10 

SUMMER  SHADE 

4.85 

.31 

T 

1.07 

1.29 

•  02 

1.09 

.12 

.14   .06 

.14 

.16   .43 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

5.04 

.32 

1.24 

1.32 

•  20 

.17 

.82 

.45 

.05 

•  03 

.20 

.24 

TAVLORSVILLE 

3.61 

.55 

.26 

T 

•  62 

T 

1.15 

.16 

.11 

•  16 

.06 

.23 

.03   .10 

TOMPKINSVILLE  2 

4.34 

.12 

.64 

.59 

1.51 

•  06 

.24 

•  26 

.36 

.05 

.32   .14 

T 

•  05 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

5.61 

.46 

1.00 

.46 

.10 

.49 

.99 

•  66 

.39 

.04 

.06 

.20 

•01   ^63 

TYRONE  LOCK  5 

4.05 

.16 

.40 

.34 

T 

.66 

.02 

T 

•  90 

.36 

.04 

.20 

.05 

.44   .03 

.24 

UNIONTOHN  DAM  49 

3.67 

.60 

■  42 

■  26 

■  40 

.46 

•  64 

.19 

.27 

.12 

.08 

.03 

.14   .06 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

4.87 

.07 

.41 

.66 

.13 

1.00 

.03   T 

1^76 

•  34 

•  06 

.33 

.03 

.09 

.05 

VANBUREN 

4.16 

•  47 

•  29 

.20 

.95 

T 

T 

1^35 

.24 

.20 

.06 

■  15 

.26 

VANCEBURG  DAM  32 

4.62 

2.00 

.19 

.44 

.20   T 

.08 

.45 

•09   .01 

.20 

.05 

■01  ,ia     .30 

.12 

WAYNESBURG  6  E 

5.80 

.22 

.62 

.74 

.87 

1.62 

.76 

•  30 

.34 

.13 

WEST  LIBERTY 

5.21 

.63 

.64 

.19 

.61 

.23   .01 

1.68 

.77 

•06   .01 

.17 

.04 

.24   .03 

WILLIAMSBURG 

6.65 

.70 

T 

.40 

1.54 

.06 

■  10 

•12  1.63 

.66 

•  04 

.37 

.10 

T 

•  06 

WILLIAM5T0WN  5  WSW 

3.30 

.69 

.17 

.34 

T 

.19 

.27 

.39 

•  03   T 

.19 

T 

.66   .10 

T     .14 

WILLOW  LOCK  13 

6.37 

.31 

.94 

.20 

1.16 

.04 

2.46 

.84 

.06 

.30 

.04 

.03 

WOLF  CREEK  DAM 

6.46 

.73 

.91 

.73 

.83 

.09 

.61 

.91 

•  20 

.30 

.16 

WOODBURY  LOCK  t. 

6.51 

.03 

.85 

.60 

■  50 

■  06 

.10 

2.40 

.34 

.07 

.06 

.17 

.36 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
APRIL  1956 

Tables 

Day 

Oi  Month 

o 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

77 
40 

69 

56 

80 
62 

68 

49 

72 

35 

63 

46 

51 
35 

42 
32 

48 
36 

47 
36 

65 

41 

69 
33 

64 
36 

69 
35 

63 
46 

51 
33 

SO 
37 

46 
36 

64 
25 

S5 

27 

69 
30 

75 
44 

55 

30 

57 
36 

69 
33 

70 

54 

85 
54 

83 
61 

73 

62 

64 
43 

63.8 
40.8 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

72 
36 

68 
48 

81 
53 

77 
62 

73 

42 

66 

49 

54 

35 

41 
31 

51 
31 

54 
31 

61 
48 

70 
33 

65 

45 

50 
33 

61 
46 

56 

39 

50 
35 

48 
40 

62 
32 

57 
38 

66 
28 

72 
53 

70 
31 

55 
41 

67 
36 

70 
54 

89 
52 

90 
54 

86 

57 

71 
61 

56.5 
42.1 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

80 
32 

77 

48 

79 
52 

78 
60 

74 
36 

72 

50 

59 
40 

50 
36 

52 
27 

64 

35 

65 

43 

71 
32 

70 
40 

71 
33 

65 

46 

59 
36 

55 
37 

57 
42 

66 
29 

62 
36 

70 
25 

74 
38 

69 
37 

62 
40 

72 
28 

78 
58 

90 
47 

92 
65 

90 
62 

75 
67 

69.9 
41.6 

BARDSTOWN  6  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

78 
42 

73 
48 

79 
60 

72 
66 

73 
37 

64 

51 

57 

38 

47 
34 

46 
36 

50 
39 

64 
42 

70 
36 

66 
43 

70 
39 

56 
50 

50 
37 

52 

36 

49 
38 

64 
28 

S8 
35 

59 
28 

74 
49 

56 
31 

62 

35 

73 
36 

76 
56 

85 
59 

82 
63 

79 
62 

77 
69 

66.0 

43.4 

BAXTER 

MAX 
MIN 

61 

29 

74 
38 

60 

48 

74 

49 

74 
38 

71 
39 

65 

45 

52 

34 

42 

28 

49 
32 

63 

34 

57 
33 

68 

33 

67 
32 

66 

32 

58 
44 

50 
36 

61 
33 

49 
30 

60 
31 

55 

26 

65 
26 

71 
35 

59 
36 

53 

30 

69 

31 

73 
46 

89 

48 

85 

61 

83 

67 

63.6 

37.1 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

76 
46 

78 
60 

83 
66 

69 
51 

76 

36 

67 

51 

63 

38 

50 
33 

66 
27 

51 
40 

66 

43 

69 

39 

67 
43 

77 
41 

73 
46 

50 
31 

56 

35 

55 
40 

65 

27 

60 
35 

72 
29 

73 
42 

58 
33 

59 
37 

72 

36 

82 
58 

87 

69 

89 
65 

84 
61 

67 

45 

68.3 
43.1 

BENHAM 

MAX 
MIN 

55 
28 

76 
36 

66 

45 

76 
60 

75 
38 

71 
44 

61 

44 

47 
32 

38 

33 

46 
29 

65 

35 

58 

31 

68 
32 

57 

30 

66 
35 

52 

37 

50 
35 

51 
38 

52 

30 

61 
35 

50 
25 

62 

27 

60 
30 

59 
34 

53 

28 

70 
43 

75 
48 

87 
61 

66 
53 

84 
57 

63.0 
38.1 

BENTON  2 

MAX 

MIN 

BEREA  C0LL6SE 

MAX 
MIN 

78 
42 

70 
56 

78 
62 

73 
51 

72 
42 

68 

44 

53 
36 

41 
30 

47 
32 

53 
37 

62 

41 

67 

41 

63 

43 

61 

41 

55 

50 

54 
38 

51 
36 

48 

40 

60 
29 

52 

34 

66 
30 

71 
44 

54 
35 

53 

38 

73 
32 

74 
59 

87 
61 

87 
68 

83 
64 

68 
46 

64.4 
43.4 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

77 

42 

76 
58 

79 
64 

68 
46 

71 

41 

61 

54 

57 

40 

53 
36 

54 

30 

52 

43 

66 

43 

69 
41 

69 
46 

75 
45 

58 
43 

49 
33 

55 
32 

64 
34 

66 

30 

60 
35 

70 
30 

71 
41 

58 
34 

57 
40 

74 
37 

79 
56 

S3 
56 

82 
61 

75 
57 

57 
49 

65.6 
43.4 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

78 
42 

71 
55 

78 
69 

70 
54 

72 
38 

66 

51 

56 
39 

45 
32 

52 

30 

53 

40 

66 

41 

68 
38 

67 
42 

66 

40 

66 

50 

52 

36 

53 
33 

49 
37 

62 
28 

59 
32 

66 
28 

71 
50 

66 
34 

57 
37 

76 

34 

78 
68 

85 
56 

84 
64 

78 
61 

67      1  65.9 
48      ,  42>9 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

75 
39 

74 
57 

78 
59 

75 
66 

71 
36 

70 
44 

59 
36 

41 
32 

49 
36 

46 
37 

62 

41 

68 

35 

67 
41 

69 
34 

67 
50 

57 

37 

50 
38 

50 

38 

62 
25 

61 
34 

68 
29 

72 
45 

54 
31 

66 

37 

65 

37 

65 
52 

83 
53 

82 
62 

80 
63 

66       64.6 
44       41>9 

CLERMONT  1  5SE 

MAX 
MIN 

79 

35 

71 
65 

81 
56 

74 
57 

75 
33 

67 

46 

60 
38 

49 
34 

46 

34 

50 
38 

66 

40 

72 

33 

70 
38 

71 
33 

69 
43 

55 

34 

54 
33 

55 
33 

66 
23 

60 
26 

71 
25 

76 

45 

58 
29 

58 
31 

72 
30 

77 
48 

87 
55 

84 
56 

82 
56 

69       67.5 
44       39.4 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
37 

65 
57 

78 
59 

66 

48 

69 

41 

59 

45 

46 
29 

37 
29 

50 
30 

46 
38 

60 
40 

66 

36 

60 
36 

65 
42 

59 
42 

46 
37 

47 
37 

43 

35 

59 
26 

49 
30 

66 

31 

67 
37 

49 
31 

56 
36 

62 

38 

61 
52 

82 

53 

80 
64 

71 
47 

49      1  59.7 
41      1  40.2 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

53 
34 

76 
50 

70 
57 

78 
57 

55 
32 

70 
43 

57 
38 

47 
31 

40 
31 

49 
32 

52 
41 

64 
30 

69 
41 

64 
32 

64 
45 

61 
36 

52 
37 

47 
38 

45 
26 

60 
29 

53 
25 

66 
46 

71 
30 

54 
38 

56 
36 

68 

41 

70 
47 

76 
58 

82 

53 

75 
45 

61.6 
39.3 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

56 

35 

77 
44 

67 
65 

77 
56 

68 

41 

73 
47 

54 
39 

49 
33 

43 
33 

45 
36 

51 
39 

64 
37 

68 
42 

65 
43 

63 
46 

59 
39 

90 
35 

52 
39 

48 

30 

62 

33 

54 
34 

67 

42 

72 

34 

56 

36 

55 

32 

73 

40 

76 
56 

85 
64 

85 
57 

81 
46 

63.2 

41.8 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

57 
27 

77 

43 

66 
48 

81 
62 

7S 
35 

68 

41 

56 

41 

51 

31 

39 
29 

47 
26 

60 

40 

61 

30 

69 
31 

66 
31 

50 
33 

59 
45 

53 

40 

50 

41 

49 
33 

61 

33 

53 
26 

66 

45 

76 

35 

68 
36 

55 

28 

73 
30 

73 
49 

88 

49 

88 
64 

85 
58 

64.1 
38.0 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

76 
38 

7S 

53 

77 

55 

7* 
66 

72 

40 

70 

48 

57 
37 

45 
32 

45 
34 

50 
38 

64 
42 

67 

37 

64 
43 

62 
39 

61 

44 

64 
39 

43 
39 

44 
36 

59 

31 

59 

34 

69 
32 

70 
52 

66 

32 

54 

37 

70 
36 

74 
56 

83 
57 

85 
56 

82 
62 

68 

46 

64.6 
42.7 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

w 

74 

54 

78 

61 

74 
54 

72 

35 

69 

50 

62 

40 

47 

34 

50 
36 

51 
41 

65 
43 

69 
34 

67 

39 

70 
37 

66 

50 

64 
37 

52 
34 

62 

37 

64 
26 

60 
29 

68 
27 

70 
43 

61 
32 

58 
37 

70 
33 

77 
57 

84 
61 

83 
63 

80 
67 

67 

46 

66.4 

42.5 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

77 

36 

71 
55 

79 

55 

76 

54 

73 
33 

68 

44 

56 

36 

41 

31 

53 

32 

49 

33 

65 

42 

70 
32 

66 

41 

65 
33 

62 
50 

57 
38 

50 
36 

49 
38 

64 
26 

60 
29 

69 
26 

71 
45 

S5 

30 

58 
38 

69 

37 

66 
54 

86 
47 

87 
57 

77 
59 

68 

61 

65.2 
40.6 

FARMERS 

MAX 
MIN 

78 

31 

78 
52 

83 
55 

78 
67 

71 
34 

71 
46 

64 

37 

44 
30 

50 

29 

53 
29 

66 

43 

68 

31 

57 
42 

62 

31 

62 
52 

56 

39 

49 
35 

49 
41 

60 
29 

69 
34 

66 
25 

74 
50 

69 
32 

56 
39 

73 

34 

72 
55 

90 
49 

86 
55 

85 
57 

71 
49 

66.7 
41.4 

FORDS  FERRY  OAM  50 

MAX 
MIN 

77 
47 

80 
64 

81 
54 

68 

52 

72 

42 

71 
52 

69 

37 

52 
37 

51 

34 

50 
41 

60 

44 

67 
42 

67 

46 

77 
47 

72 
46 

50 
36 

59 

37 

57 

44 

65 

38 

60 
39 

72 
36 

74 
46 

57 
36 

54 
37 

72 

41 

80 
56 

87 
64 

84 
67 

61 
62 

64 

44 

67.7 
46.0 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

50 
30 

76 
40 

68 
58 

79 
57 

66 

36 

72 
36 

55 

40 

47 
33 

41 
33 

48 
37 

60 

40 

65 
36 

70 
36 

64 
35 

66 
35 

60 
38 

52 

37 

49 
37 

47 
28 

62 
28 

50 
29 

68 
32 

74 
32 

56 
32 

57 
32 

70 
37 

71 
52 

64 

51 

84 
61 

75 
45 

62.5 
38.5 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

75 
40 

71 
62 

76 
65 

73 
63 

71 
36 

65 

53 

57 

41 

50 
36 

63 

27 

52 

42 

65 
42 

68 
36 

66 
42 

74 
40 

70 
46 

49 
36 

53 

34 

52 
39 

63 
26 

59 

31 

68 
26 

71 
46 

98 
33 

54 
38 

71 
39 

78 
69 

84 
58 

83 
61 

80 
61 

68 
49 

65.9 
43.3 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

78 
44 

81 
57 

81 
55 

70 
49 

75 
37 

71 
56 

66 
32 

55 
33 

55 

32 

53 

41 

64 

41 

70 
34 

70 
38 

77 
40 

73 
37 

62 

36 

56 
34 

67 
33 

66 

28 

64 
34 

71 
30 

74 
45 

62 

34 

67 
37 

72 
35 

81 

55 

86 
58 

85 
66 

64 
61 

70 

44 

69.4 
41.5 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

GRE6NSBURG 

MAX 
MIN 

64 
38 

76 
47 

69 

57 

60 
66 

69 

36 

75 
42 

59 

41 

52 

36 

51 
29 

54 
36 

53 

43 

67 
35 

72 

40 

69 
37 

70 
45 

60 

40 

50 
37 

66 

40 

54 
28 

59 
32 

60 
28 

69 

37 

72 
34 

59 

40 

58 
32 

74 
44 

78 
SO 

67 
68 

66 
69 

61 

60 

66.2 

41.2 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

79 
43 

80 

60 

79 

67 

76 

51 

74 
35 

68 
62 

63 

37 

62 

33 

54 
31 

53 
38 

64 
42 

69 

38 

68 
41 

78 
42 

72 
42 

50 
32 

56 
32 

56 

40 

66 

30 

61 

34 

72 
30 

74 
52 

59 
32 

56 
36 

70 
35 

61 

60 

86 
52 

84 
66 

81 
60 

67 

43 

66.3 
43.2 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

78 

31 

76 

50 

79 

50 

79 
50 

74 
34 

74 

40 

56 

40 

47 

34 

49 

31 

57 

31 

65 

41 

69 

31 

67 

40 

64 

31 

60 
46 

59 

43 

51 

40 

60 
40 

61 

28 

60 
33 

57 
24 

73 
39 

71 
35 

57 
41 

73 
28 

73 
53 

88 

46 

87 
54 

86 

66 

69 

63 

67.3 
40.4 

HENDERSON  •,    SW 

MAX 
MIN 

77 
47 

76 
62 

60 
53 

68 

51 

75 

41 

69 

52 

63 
36 

51 

34 

52 

30 

48 
39 

65 

43 

68 
40 

66 

41 

75 
48 

70 
47 

50 
32 

57 
36 

54 

40 

67 
32 

61 

34 

72 
39 

72 
46 

57 
34 

55 

34 

65 

38 

76 

54 

85 
63 

83 
67 

79 
62 

63 

41 

66.7 
44.2 

HICKMAN  1  E 

MAX 

MIN 

70 
41 

75 
52 

80 
62 

SO 

51 

68 

40 

74 
49 

76 

38 

57 
39 

60 

41 

65 
43 

52 

43 

65 

41 

71 
43 

70 
51 

78 
46 

55 
42 

65 
38 

60 
40 

62 
34 

69 
39 

57 
36 

75 
42 

77 
36 

62 
39 

59 
40 

75 
45 

83 
60 

64 
65 

84 
62 

70 
47 

68.9 
44.8 

HINDMAN  SETTLEMtNT  SCH 

MAX 
MIN 

60 
29 

78 
41 

67 
50 

80 
69 

76 
34 

74 
43 

62 

42 

50 
32 

39 

33 

47 
28 

59 

37 

59 
29 

71 
35 

57 
29 

64 

41 

59 
43 

51 
36 

53 
36 

55 
30 

61 
34 

55 
22 

68 
35 

75 
33 

59 
38 

54 
26 

73 
35 

74 

45 

88 

50 

90 
52 

88 
66 

65.2 
37.7 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

65 
35 

79 
51 

82 
63 

81 
49 

67 

41 

72 
47 

70 
38 

55 
34 

57 
32 

54 
36 

50 
39 

66 

40 

71 
44 

72 
45 

80 
55 

67 
38 

64 

31 

57 
38 

69 
32 

69 
38 

63 
33 

75 
44 

74 
35 

52 
38 

58 
38 

75 
45 

84 
60 

88 
65 

86 
62 

73 
45 

66.5 
43.2 

INEZ 

MAX 
MIN 

78 
35 

72 
42 

81 

61 

77 
62 

74 
34 

65 
50 

60 
40 

48 
30 

46 
27 

62 
26 

61 
40 

71 
27 

66 

40 

64 
29 

60 
46 

59 
42 

60 
38 

47 
36 

62 
32 

58 
36 

72 
22 

76 
49 

73 
32 

59 

41 

75 
26 

75 
62 

90 
46 

90 
50 

89 
62 

72 
56 

67.9 
39.3 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

75 
44 

71 
56 

79 
63 

68 
62 

75 
42 

63 

49 

65 

44 

50 

33 

53 
28 

48 
40 

66 

43 

74 
36 

67 
40 

71 
40 

70 
46 

50 
38 

62 

35 

53 
36 

67 
28 

66 
32 

69 
32 

74 
46 

59 
33 

58 
36 

68 
36 

78 
55 

83 
59 

82 
67 

78 
62 

66 

43 

66.6 
43.3 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

77 

44 

73 
58 

80 
64 

70 
52 

75 
40 

66 

49 

60 

37 

53 

33 

57 
30 

50 
40 

70 
43 

71 
41 

70 
43 

73 
42 

70 
48 

50 
37 

55 

34 

52 

40 

66 

31 

62 

34 

73 

34 

76 
62 

60 
36 

60 
38 

73 

39 

79 
60 

81 
56 

86 

61 

79 
60 

68      ;  67.6 
45      1  44.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
39 

63 
55 

76 
62 

66 

46 

70 
41 

57 

46 

49 
33 

40 

31 

46 

35 

50 
39 

63 
41 

66 

37 

63 

43 

51 

42 

56 
46 

47 
37 

48 
35 

44 

35 

61 
28 

52 

33 

66 
32 

71 
39 

54 
32 

1? 

68 
35 

73 
56 

84 
68 

84 
62 

76 
54 

67       61.6 
46       41.8 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

75 
36 

63 
52 

73 
68 

71 
47 

72 

38 

59 

44 

53 
39 

43 
30 

48 
29 

56 
38 

63 

45 

69 

34 

65 

40 

64 
36 

63 
46 

46 

37 

49 

37 

51 
35 

61 
29 

53 

32 

66 
27 

69 
40 

57 
35 

52 
34 

71 
33 

75 
57 

as 

51 

85 
60 

83 

58 

62       63.5 
62       40.9 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

80 

43 

73 
59 

83 
61 

70 

55 

76 

44 

69 

63 

60 

39 

44 
34 

48 
38 

49 

43 

65 

43 

72 

46 

66 

46 

72 

44 

69 
62 

52 

40 

52 
39 

52 

41 

67 
34 

61 

38 

71 
37 

75 

37 

58 
37 

58 
36 

71 
40 

71 
66 

87 
58 

85 
68 

81 
64 

70 
45 

66.9 
45i7 

I 
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Table  5  •  Confinued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL   1956 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

o 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

78 
42 

70 
58 

81 
66 

68 

50 

74 

41 

64 
50 

53 
35 

43 
34 

48 
38 

49 
41 

55 
42 

70 
41 

66 

45 

71 
40 

60 
45 

50 
40 

51 
39 

48 
39 

64 

30 

55 

36 

70 
33 

72 
42 

59 

35 

61 
38 

71 
37 

71 
56 

85 
96 

82 
68 

74 
51 

94 

43 

64.2 
43.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

75 
49 

SO 
63 

78 
67 

67 
50 

76 
35 

75 
50 

69 

36 

59 

34 

56 
37 

50 
41 

64 
43 

69 
36 

70 
40 

75 
47 

73 
46 

53 

39 

61 
35 

51 

40 

70 
30 

64 
36 

73 
33 

75 
48 

59 
32 

58 
38 

73 
41 

63 
59 

84 
62 

83 
66 

78 
61 

57 

49 

69.2 
44.6 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

78 
42 

79 
61 

81 
57 

70 
53 

75 
38 

69 
52 

68 

38 

51 
37 

53 
30 

52 

40 

64 

43 

67 

41 

68 
43 

76 

44 

74 
46 

50 
33 

56 

36 

57 
42 

65 
31 

63 
35 

72 
33 

73 

54 

58 
35 

56 
38 

70 
37 

81 
60 

86 
64 

89 
66 

S3 
62 

69 

44 

68.3 
44.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

MIN 

76 

41 

73 
54 

79 

54 

73 
56 

71 
36 

68 
52 

60 
35 

51 
34 

56 
25 

53 

41 

68 

42 

70 
36 

68 
44 

74 
41 

74 
48 

49 
33 

55 
32 

53 
36 

65 
26 

62 

32 

69 
26 

73 
48 

67 
30 

58 
38 

72 

31 

85 
58 

83 
58 

81 
51 

71 

49 

67.5 

40.2 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

76 
30 

70 
52 

79 
49 

75 
58 

74 
33 

70 

48 

55 
38 

46 
32 

48 
25 

63 

31 

64 

41 

70 
29 

68 
38 

65 
30 

65 
44 

59 
36 

58 
36 

55 
39 

62 
25 

60 
31 

68 
22 

72 
39 

68 
33 

64 
39 

73 
25 

77 
55 

88 
45 

88 
60 

85 
55 

68 
54 

67.8 
39.1 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

74 
50 

79 
61 

78 
65 

69 

48 

75 
40 

73 

52 

69 

35 

58 
32 

54 
36 

52 

40 

53 
41 

70 
39 

71 
43 

74 
51 

72 
44 

52 
39 

58 
31 

59 
39 

68 
33 

65 

37 

72 
40 

76 

51 

63 
34 

58 
36 

73 

42 

81 
58 

84 
59 

83 
60 

81 
60 

68 
44 

69.1 
44.7 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

50 
32 

77 
38 

63 

54 

79 
56 

67 
36 

72 

36 

55 

41 

48 
33 

39 

32 

50 

31 

51 
37 

63 

34 

70 
33 

63 
33 

62 

34 

62 

39 

51 

38 

47 
36 

44 
29 

62 

29 

52 
28 

66 
32 

69 
32 

65 
32 

54 
33 

68 
33 

67 

49 

86 

49 

S2 
59 

82 
47 

62.2 
37.6 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

7* 
33 

73 
50 

72 
52 

76 

61 

73 
37 

67 
50 

60 

41 

50 
36 

54 
25 

63 

34 

61 

44 

71 
37 

69 
38 

59 
32 

65 
48 

57 
38 

55 
36 

58 
37 

63 

29 

61 
39 

67 
25 

68 

37 

67 
37 

59 
41 

70 
28 

76 
56 

S9 
46 

86 
67 

89 
65 

78 
56 

67.7 
41.8 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

78 
36 

75 
58 

79 
55 

74 
59 

73 
41 

65 

49 

52 

38 

40 
30 

47 
33 

53 

34 

54 
41 

59 
35 

63 

43 

60 
37 

51 
51 

54 
38 

48 
37 

47 
39 

60 
30 

57 
32 

67 
30 

75 
47 

58 
32 

54 
37 

73 

34 

73 
54 

86 
54 

87 
63 

S3 
64 

68 

46 

64.8 
42.6 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

78 
39 

72 

54 

78 
58 

72 

52 

72 
35 

68 

49 

53 
38 

45 
32 

49 
28 

58 
37 

63 
43 

68 

33 

63 

45 

61 
35 

52 

51 

53 
36 

50 
36 

49 
40 

61 
28 

58 
33 

66 
25 

69 

45 

57 
34 

54 
38 

72 
29 

74 
59 

87 
5» 

86 
66 

84 
61 

68 
50 

65.0 
42.2 

MURRAY 

MAX 
MIN 

75 
54 

80 
63 

73 
65 

67 

50 

74 
41 

72 
55 

68 
37 

57 
34 

56 

40 

54 
46 

67 
44 

70 
40 

71 

41 

76 
49 

71 
44 

51 
39 

57 
34 

60 
40 

68 

31 

65 

37 

72 
38 

74 
54 

61 
36 

59 
39 

75 

44 

S3 
56 

81 
62 

84 
65 

79 
62 

68 
46 

68.9 
46.2 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

72 

47 

78 
60 

80 
66 

69 
51 

74 
39 

71 
51 

60 
38 

48 
35 

58 
29 

50 
40 

66 

43 

67 
40 

66 

43 

77 
46 

67 
49 

50 
35 

55 
33 

53 

40 

65 

31 

59 
33 

72 
34 

72 
48 

57 
32 

60 
35 

66 

37 

SO 
54 

87 
60 

89 
65 

79 
62 

67 
42 

67.0 
43.9 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
51 

79 
54 

78 
57 

64 

47 

74 

40 

74 
46 

55 

36 

57 
35 

52 

36 

49 
42 

63 
44 

70 
40 

74 
44 

75 
54 

66 

44 

50 
37 

60 
34 

59 

40 

67 

37 

63 

38 

73 
'-2 

73 

40 

58 
35 

57 
37 

73 
43 

82 
58 

S4 
64 

83 
67 

75 
49 

56 

46 

67.2 

44.9 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

76 
53 

81 
64 

60 
63 

58 
49 

76 
39 

75 
62 

73 
38 

57 

34 

55 
38 

52 

42 

64 

43 

69 
40 

69 
43 

78 

49 

75 
42 

55 
38 

60 
35 

58 
43 

68 
32 

65 
38 

75 
37 

75 
50 

59 
36 

58 
37 

74 
44 

84 
60 

86 

64 

84 
67 

82 
61 

67 

45 

69.9 
49.9 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

78 
35 

61 
50 

82 
52 

81 
62 

78 
47 

64 
60 

55 
43 

43 
35 

45 
34 

53 

31 

60 

44 

71 
37 

59 
45 

61 
32 

59 
53 

57 

42 

52 

39 

52 
43 

64 
38 

57 
45 

69 
32 

75 
42 

70 
42 

56 

43 

76 

30 

70 
56 

90 
54 

B« 
55 

88 
57 

98 

67.0 
44.2 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

79 
48 

81 
61 

81 
62 

68 
43 

72 
34 

63 

36 

57 
33 

55 
29 

52 
40 

66 

42 

72 
35 

72 
38 

78 
40 

73 
42 

53 
36 

59 

31 

60 
38 

64 

28 

65 

31 

74 
30 

75 
44 

63 

31 

61 
38 

73 
35 

84 
57 

87 
98 

81 
61 

86 
66 

68 
49 

69.8 
41.8 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

58 
37 

77 
50 

66 

55 

78 
59 

68 

38 

71 
49 

58 
38 

48 
32 

41 
29 

49 
37 

63 
40 

65 

33 

68 
43 

64 
37 

64 

48 

60 
39 

47 
36 

49 
39 

46 
30 

60 
33 

54 
29 

65 

40 

71 
33 

94 
39 

55 

32 

73 
47 

7* 
91 

86 
61 

69 
60 

81 
49 

63.3 

41.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

78 

45 

80 
58 

80 
55 

70 
51 

72 
39 

57 
55 

65 

40 

57 
35 

55 
31 

53 

41 

65 
42 

70 
38 

71 
41 

78 

44 

70 
49 

53 
37 

58 
33 

57 
38 

68 

30 

61 
31 

74 
31 

76 
52 

61 

34 

58 
39 

76 
36 

S3 
5« 

87 

60 

BS 
65 

77 
60 

64 
47 

69.0 
43.9 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

MAX 
MIN 

60 

45 

75 
46 

72 
59 

78 
58 

70 

40 

73 
53 

64 

40 

52 

37 

46 
39 

55 
37 

53 
36 

65 

42 

70 
48 

69 

46 

70 
49 

60 
41 

50 
35 

55 
36 

SO 
30 

63 
39 

62 
38 

69 
42 

72 

42 

69 

37 

62 

41 

71 

44 

76 
58 

83 

62 

82 

64 

70 
49 

65.4 
44.3 

SCOTTSVILLE 

MAX 

MIN 

76 
48 

76 
57 

78 
66 

74 
54 

73 
40 

70 
55 

60 

41 

64 
36 

5S 
29 

56 
43 

66 
42 

70 
41 

69 

40 

76 
46 

66 

49 

51 
36 

56 

34 

56 

40 

66 
29 

61 
35 

72 
31 

74 
53 

59 
33 

58 

40 

76 

40 

80 
59 

85 
99 

84 
63 

79 
63 

70 
50 

66.2 
♦5.1 

SHELBVVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

72 

39 

72 

54 

79 

59 

73 

53 

73 
36 

68 

48 

58 
36 

41 
30 

49 

35 

48 
39 

64 

41 

68 

37 

64 

39 

67 
37 

65 
50 

57 

34 

49 
34 

48 
36 

63 
27 

59 

30 

68 
28 

73 
46 

56 

31 

57 
37 

70 
34 

72 
53 

83 
55 

82 

60 

79 
62 

68 

43 

64.8 
41.4 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

74 
37 

68 
56 

78 
54 

71 
57 

70 
35 

51 
49 

52 
38 

45 
31 

49 
27 

58 
38 

54 
42 

67 

34 

66 
39 

65 
35 

62 

50 

53 
35 

51 

34 

53 
38 

60 
27 

55 

33 

63 
23 

68 
46 

57 
34 

53 
34 

72 
34 

79 
53 

84 
52 

84 
61 

80 
63 

67 

50 

64.2 
41.3 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

77 
46 

70 
56 

77 
63 

70 
44 

73 
38 

59 
47 

55 
40 

51 
33 

54 
27 

55 

41 

54 
42 

70 
35 

68 
35 

76 
41 

65 
44 

49 
36 

54 
32 

58 
35 

64 
27 

58 
32 

70 
28 

73 

44 

58 
32 

56 

38 

75 

37 

79 
57 

86 
56 

86 

59 

81 
63 

69 

50 

66.9 

41.9 

VANCE8URG  DAM  32 

MAX 
MIN 

71 
34 

69 

49 

80 

48 

79 
63 

71 
39 

60 

4b 

53 
38 

40 
30 

53 

34 

56 

33 

65 
46 

58 
34 

61 
43 

52 
34 

62 

52 

53 

38 

52 

32 

44 
39 

62 

30 

S5 

32 

65 
29 

72 
53 

55 
32 

55 

40 

70 
34 

68 
53 

89 

47 

85 
63 

84 
92 

68 

47 

64.1 
41.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

56 
29 

78 
35 

68 
52 

80 
63 

72 
33 

73 
48 

55 
34 

44 
30 

38 

30 

48 
28 

56 
35 

64 
29 

69 
40 

53 
30 

58 
41 

60 
39 

52 

40 

48 

40 

47 

30 

60 
32 

52 
23 

67 
34 

75 

31 

57 
40 

56 
28 

73 
45 

7* 
48 

88 
59 

90 
59 

84 
52 

63.9 
3S.6 

WILLIAMSBURG 

MAX 

MIN 

76 

37 

75 

50 

76 

54 

76 

51 

74 
38 

58 
50 

68 

40 

49 
36 

52 
28 

61 

37 

64 

44 

70 
34 

71 
36 

71 
38 

69 

54 

59 
36 

56 
35 

59 

41 

64 

31 

61 
36 

70 
27 

75 
48 

71 
38 

62 

41 

73 
31 

82 
5S 

90 
51 

91 
60 

89 
62 

76 
57 

69.6 
43.0 

WILLIAMSTOWN  i    MSM 

MAX 
MIN 

54 
28 

75 
40 

64 
54 

76 

54 

60 
41 

69 

41 

59 
36 

43 
29 

38 

31 

50 
33 

46 

35 

62 

36 

67 
35 

62 

38 

66 

40 

58 
33 

48 

34 

47 
35 

44 
31 

60 
29 

49 
30 

66 

31 

67 
31 

52 

31 

55 
34 

67 
35 

69 
53 

82 
56 

81 
61 

71 

43 

60.1 
37.9 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

61 
28 

79 
38 

59 
56 

80 
59 

73 

37 

74 
38 

60 

42 

62 

37 

51 
28 

54 
29 

58 

42 

66 

35 

70 
36 

69 

38 

72 
40 

64 
39 

50 
36 

55 
37 

54 
27 

64 
27 

58 
27 

69 

30 

72 
35 

59 
34 

95 
32 

76 
36 

80 
49 

8« 
52 

87 
58 

86 
55 

66.9 
38.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DEWET  DAH 
DIX  DAU 
UADISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

10 

.00 
30 

.17 

10 

.08 
217 

.45 

4 

.28 
77 

.18 

69 

.30 
229 

.32 

60 

.30 
134 

.21 

12 

.23 

52 

.37 

8 

.11 
110 

.27 

56 

.19 
215 

.03 

14 

.06 
69 

.21 

1 

.07 
26 

.08 

6 

.08 
90 

.13 

14 

.17 
60 

.20 

9 

.21 
42 

.24 

23 

.20 
36 

.22 

2 
97 

7 

110 
.18 

.05 
23 

85 
.11 

.10 
33 

.28 
214 

.28 

.09 
26 

.09 
92 

.19 

.21 
22 

.21 
79 

.27 

.20 
9 

.20 
78 

.19 

.17 

.31 
158 

.34 

.26 

.24 
109 

.35 

.13 

.14 
71 

.16 

.02 

.12 
33 

.19 

.17 

.16 
78 

.13 

.05 

.11 
57 

.26 

.18 

.49 
189 

.50 

.16 

.15 
78 

.31 

.15 

.16 
89 

.14 

B5.49 
3004 

B6.91 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


EENTUCKT 
APRIL  19S6 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAITD  DAH  29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

BENBAII 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

.5 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

BENTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

.6 

1 

T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SLIZABETHTOKN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

T 
T 

T 

T 

LONDON  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

HAYSVILLE  DAH  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

I 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


County 


0031  BRECKINRIOOE 

00<>3   ALLEN 
',0063   CLINTON 
I009S    FLOYD  I    I 

10155    JEFFERSON 


ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PRtP  SCM 
BAXTER 

BEAVER  0AM 
BENHAM 
BENTON 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 
BOWLINO  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUB5TA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOMLINb  GREEN  COLLEGE 

BROMNSVILLE  LOCK  6 
eURDINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CAOJZ  LOCK  E 

CAMPBELL5VILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLAV  CITY  2  N 
CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE    MILL    LOCK    H 
COLUMBIA 
•COVINGTON    WB    AIRPORT 
CUMBEHLANO    FALLS    ST    PK 

CTNTHIANA 
CYNTHlANA    2 
OANVILLE 
OAVELLA 

DELPMIA    1    E 


37   »5      8A  34 

3«  39 

3«  41  I   85  OB 

37  3S      82  43 

38  16      SS  33 


,0246  IPIKE 


0611  iMARSKALL 
i06l5  MARSHALL 
J0619  iMADISON 

1062*.  iMAOISON 
]0904  WARREN 
jOOOT  .WARREN 
|og09  IWARREN 
10914  IWARREN 


0978  \' 

|1046  ',EOMONSON 

11120  jPIKE 

J113T  iCUMBERLANO 

1206    TRIGG 


J12S6  ITAVLOR  I   3   37  20 

1345  jCARftOLL  I    4    38  41 

1439  'MUHLENBERG  <    3  !37  IT 

1576  'POWELL  '    4  ;37  54 

il611   IbulLITT  8    37  55 


1  3T    16 

7  3S    27       82    36 
83   53 

8  37    48  ;    85    28 

2  136    51   '    83    20 


3 

37  25 

86  52 

2  \ie>   58 

62  57 

9  136  51 

ea  20 

0  36  51 

88  20 

37  34 

84  16 

37  33 

94  15 

37  00 

37  01 

88  26 

36  58 

86  26 

3  ^36  5« 

86  27 

7 

39  03 

84  25 

3  137    12 

i  I  37  13 
1  2  36  47 
I    2    36   46 


1631  IHICKMAN 
1704  'ESTILL 
!l722    ADAIR 
1855   BOONE 
1969    dMlTLEY 

19«8    HARRISON 
2003    HARRISON 
2040    BOYLE 
i2053    MARTIN 
2132  IPEHRY 


DEWEV    DAM 

01 X    0AM 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

OUNMOR 

OUNNVILLE 

DYER 

EC)OYVlLLE    LOCK    F 

EDMONTON 

ELI2ABETHT0WN 

ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURQ 
FLEMINGS8URG  2 

FORD  LOCK  10 
FOROS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FREEBURN 

FRENCMBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORK: 
6EST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 


6REENSBUR6  HlWAY  61  OR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  « 
KALEYS  HILL 
HAflTFORO  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HEN0ER50N  4  SW 
HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCM 

HOMENVILLE  NAT  PARK 


JEREMIAH 
KEENE  I  NNE 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER 
LAURA 

LEITCMFIELD 

LEXINGTON  WB  AlKPOR 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK, 

LOCKPORT    LOCK    2 


81    BHECKENRIOGE  ; 


2528  IPIKE 
2775  jPENOLETON 
2791  JROWAN 
2903  IFLEMING 
2908  'FLEMING 


86  16 

82  35 
85  22 

87  58 

85  21 

85  11 
87  07 

83  56 
85  40 


6  !36  41  ,  89  00 

I  4  l3T  47  I  84  07 

3  |37  06  85  17 

I  7  39  04  84  40 

'  3  36  50  I  84  19 


84  18 
84  17 
84  46 

82  32 

83  07 

82  48 
82  47 

84  43 

86  43 

87  00 

84  58 
a«  13 

88  05 

85  37 
85  52 


.3052  jMENIFEE 
3194  isCOTT 
3203  HENRY 
3241  JBARREN 
3246  iBARREN 

i325^  ^HARDIN 
|3295  JTRIGG 
13358  laOONE 
;3391  ICARTER 
|3430  GREEN 

J3435  jGREEN 
|3443  ,GREENUP 
13451  MUHLENQERG 
13539  CHRISTIAN 
13652  OHIO 

I    ; 

13709  IPEHRT 


GRAVES 
3837  JESSAMINE 
3899  KNOTT 
3929  LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 


,,  ■■ 

7  39 

1  , 

7  4B 

4  1 

7  02 

1  , 

7  25  1 

I  1 

7  45  ! 

^1 

7  48 

7  33  1 

3  ' 

»7  05  1 

3 

17  13  j 

3 

.7  43 

7 

3 

7  00 

i 

37  41 

1 

37  18 

5 

18  40 

5 

38  09 

5 

18  25 

5 

38  25 

t, 

37  54 

7 

37  28 

38  14 

3 

36  43 

37  34 

5 

37  57 

4 

38  12 

38  25 

3 

37  00 

3 

37  00 

3 

37  36 

2 

36  54 

7 

38  59 

38  19 

37  13 

3 

37  15 

7 

38  37 

3 

37  12 

37  03 

3 

37  32 

4 

37  15 

4  |37  33 

7 

37  47 

84 

16 

88 

06 

84 

52 

86 

34 

B2 

08 

83 

39 

84 

33 

84 

53 

65 

55 

85 

55 

85 

56 

88 

00 

64 

se 

62 

57 

65 

30 

as 

30 

82 

5] 

87 

12 

87 

2C 

86 

5* 

83 

12 

83 

1] 

83 

87 

3T 

87 

34 

Obser- 
vation 
Time 


CORPS  OF  ENGINCERS 
IDELL  N.  DEARING 
MRS*BAR8ARA  Mi  COOL 
NANNIE  AUXlER 
C,    E.  SARRETT 


Befer 

To 
Tables 


'  S.  RATLIFF 
TA  CORPS  OF  ENGINEERS 
bP   6P  PHH3H    COLLEGE 

6P  SST.  JOSEPH  PREP  SCH 
7A  C.  HOMER  NOLAN 


OP  Ie*  G*  YOUNG 
eA  :C>  C.  WHITEAKER      [235 
no  IjANES  H.  MILLER 
iP   'radio  STATION  WC8L    2  3  5 
6P  jJAHES  A.  GROSSMAN    I  2  3  ft 

7A  JhRS*  LAURA  B.GASBARd  3 

TA  IJAHES  R*  HOWARDS     '  3 

5A  |tvA~639  '  3 

110  jCIVIL  AEROi  ADM*     i  2  3  9 

110  iWRN  ST>  TEACHERS  COL{ 

TA  <:ORFS  OF  ENGINEERS  3 

7A  ELDRIDGE  SKA<i&S  3 

SA  IeOWIN  E.  JOHNSON  j    3 

7A  ImARVIN  M.  lee  3 

TA  CORPS  OF  ENGINEERS  3 

6P  '^LVA  MC  KINLEY       I  2  3  5 
6A  icORPS  OF  ENGINEERS    2  3  5 
no  jSTATE  HlWAY  DEPT 
TA  .JOHN  W.  KIMBRELL        3 
5P  BERNHEtM  FOUNDATION   2  3  5 

1410  [WOODSON  0.  FRANKLIN 

7A  (CORPS  OF  ENGINEERS  ,  3 

7A  MRStHAZEL  BtPlCKETT  |  3 

ID  jUtSi  WEATHER  BUREAU  i  2  3  5 

5P  KY  OEPT  of  cons*  I  3 


7A 


EVA  t 


KID 

BA  ^ALLARO  F.  I 

9P  ^ATTIE  B.  B. 
TA  tORPS  OF  EN' 
7A  Ci  w.  NILLI' 
HUFF 


I  7A  I 


.  D.  SIVi 


7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A  .JOHN  E*  MORAN 

OP  |iADJO  STATION  HIEL    2  3  5 

eA  ROBERT  W*  ALLISON 
TA  ^RANK  H.  LAWSON 
4P  MRS*  C*  C*  STAMPER 
7A  Ws.  JEAN  FLEMING 
110  UOHN  0.  RAVENSCRAFT 


6A  k.OfU>i    OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  '^ORPS  OF  ENGINEERS 
7A  MERMAN  O,    NEAL 
BA  'JOHN  £.  TANNER 


HA 

t:!;^ 

ieURG  SCHOOL 
<IM  F.8RAMBLETT 

Emily 

OF  ENGINEERS 

7A 

M,  BEAN 

OP 

RADIO 

STATION  WKAY 

4196 

4255  LETCHER 
I  JASSAI 
LIVINGSTON 
4620  .GARRARD 
4642  MARTIN 

4703  eftAYSON 


6 

36 

34 

89 

10 

9  36 

48 

88 

30 

440 

544 

37 

?0 

82 

59 

loao 

37 

32 

85 

44 

788 

36 

51 

87 

30 

540 

37 

10 

83 

22 

850 

52 

82 

32 

638 

37 

53 

86 

17 

37 

83 

23 

749 

37 

10 

B2 

56 

1150 

37 

57 

84 

38 

941 

37 

01 

362 

37 

37 

84 

35 

1032 

37 

45 

62 

26 

677 

37 

29 

86 

18 

632 

■^fi 

02 

B4 

36 

079 

37 

21 

B4 

65 

772 

37 

45 

B4 

35 

560 

36 

26 

84 

SB 

489 

7A  DEWEY  S,  MILL 
4P  ^ISH  *  WLDLF  REFUGE 
TA  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  ^HIRLEY  I,  STATEN 
7A  HOWARD  PICKETT 

eA  ROBERT  E.BLAKEMANlJR 
7A  COUP    OF  ENGINEERS 
9P  C.  R*  LOVELL 
410  CLEATUS  E.  BRINKLEY 
DAVIO  K.  CARSON 

^10  H>  A,  BAILEY 

I    7A   BUROiELL    MUNCY 
'       6A   ICORPS    OF    ENGINEERS 
•  '  OP   FRANK   STREET 

t-ltO   C*    W*    KEATTS 

7A  MRS.  NELL  Si  CALVIN 
TA  ^TVA-679 

6A  icORPS  OF  ENGINEERS 
BA  ELIZABETH  WATTS 
MID  ERNEST  L.  WRIGHT 


7A  NEWELL  F.  SMITH 

6P  HRS>FOREST  CAMPBELL 

6P   6P  UNITED  FUEL  GAS  CO 

7P  FlOYO  G«  BOBBINS 

7A  &UDOV  LEE 

9P  ^OBART  ISDN 

7A  HUGtf  M.  BUFF  IN 

9A    hrVA-3Te-A 

BA   KENTUCKY   UTIL    CO 

8A  LlAMES    A.   FIELDS 

SA  Igeorge  D.    LITSEY 
110   U.S.    WEATHER    8UREAU 
7A    PALLIA    F.    HAMKLA 
7A    CORPS    OF    ENGINEERS 
6A   CORPS   OF   ENGINEERS 


County 


L06LICK  1  S 
LONDON  3  SM 

LONDON  CAA  AP 
LOUISA 
LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
«LOUISVILLE  MB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELO  SUBSTA 

MAVFIELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

MILLERSeURG 

MILLERSTOWN 

MONT  ICE LLO 

MQREHEAO  STATE  COLLEGE 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFORDVILLE 


4682  CLARK 
'4893  LAUREL 
.4898  LAUREL 


Obser 
vation 
Time 


OLIVE  MILL  1  NW 

OLNEY 

ONEONTA  OAM  35 

OWENSBORO  2  W 

OMENSBORO  OAM  4« 

PAOUCAH  CAA   AIRPORT 

PAOUCAM 

PADUCAK  SCS  NURSERY 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PI NEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 

RUMSEY  LOCK  2 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

SADIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACJ 

ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHEROSVILLE 

SMITMFIELD  4  S 

SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 


TURKEY  CHEEK  SCHOOL 

UNIONTOWN  OAM  49 
VALLEY  View  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WAYNESBUfiG  0  E 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG 
WILLIAHSTOWN  5  WSW 

WILLOW  LOCK  13 

WOLF  CREEK  OAM 
WOODBURY  LOCK  4 


CLOSED  STATIONS 


4946  .LAWRENCE 

4949  JEFFERSON 
4951  JEFFERSON 
4954  JEFFERSON 
|4955  JEFFERSON 
{4067  iSALLARD 

iS002  iBARREN 
'5067  IHOPKINS 
5097  'EDMONSON 
15111  ;CLAY 
J5230  GRAVES 

5232  'graves 
5  243  MASON 
.5291  JACKSON 
J5301  PENDLETON 
5389  BELL 

;5394  BELL 
'5407  '.WOODFORD 
15430  BOURBON 

5438  IgRAVSON 

5524  WAYNE 

15555   iROWAN 
J5640    MONTGOMERY 

iS64S  Irockcastle 

15584  IHART 
5694  CALLOWAY 

6012  CARTER 
6020  HOPKINS 
6033  CAMPBELL 
,6u91  DAVIESS 
16006  DAVIESS 

16110  !mc  CRACKEN 
6115  MC  CRACKEN 
16117  ]MC  CRACKEN 
'6136  JOHNSON 
J6353  iPIKE 

16384  SELL 

;6575  iCALOWELL 
6079  lESTILL 
6606  MADISON 

!0  882  OHIO 

'7039  MC  LEAN 

7049  LOGAN 
7054  IlOCAN 


|7091  . 


DIN 


17096    MARION 
7121    WOODFORD 
'7129  ImAGOFFIN 
'7134  IMAGOFFIN 
[7215  IaLLEN 

|7234  iWEBSTER 

7311   MC 

7324 

BULL  I 
SHELBY 


7473 


.814. 


RIGG 


B179    ANDERSON 
18197  luNION 
18246  JESSAMINE 
18250  lANDERSON 

Ie259    LEWIS 
6486   IlINCOLN 
6551   'morgan 
8706    WHITLEY 


,0854  .HART 


I  4  37   51 

2  37    06   ;    84    06 

I   2  .37   05  '   84   05 
,   1    38   07   ,   82   37 

1  38    07       82    36 

7  38  14  65  46 
T  38  13  85  40 
7  36  11  .  85  44 
7  38  17  j  85  48 
6   36   68  j   68   50 

I   3  |36   S3  I   86   02 

3  '37    19      87   29 

3  |37    11      86   00 

4  37    06       83    43 

6  l36  44     ae  39 

6  I36    42       68    38 

7  ;3B    38 

2  ;37   26 


I   2    p6  38 

I   4   [36  09 

I    5   |38  18 

,    3   i37  27 

2   )36  60   I 

5   138    11   ' 

i    ^   ^^  "*    I 

2  |37  21 

3  137  16 
I    9   IM  36 


Refer 

To 
Tables 


HID  HUBERT    BURGHER 

HID  UiSt    FOREST    SERVICE 

110  CIVIL    AERO.    ADM. 

SA  JULIUS    M*    RANKIN 

BA  hAROLD   C.    FERGUSON 

6P  LOUISVILLE    G    +    E    CO 

no  CORPS    OF    ENGINEERS 

110  U.S*    WEATHER    BUREAU 

6A  CORPS    OF    ENGINEERS 

6P  pLAlNE    HALONE 

HID   [nIlLARD   £•    FOSTER 
7A   HOMER    WELBORNi    JR* 
ftp   NATIONAL    PARK    SVC 
7A   NORA    Si    white 
7A   TVA-5-A 


83  42 

615 

84  00 

1000 

83  43 

112B 

83  43 

1130 

84  41 

84  09 

66  03 

580 

64  50 

960 

83  26 

770 

83  56 

930 

84  20 

1137 

65  53 

636 

88  20 

622 

83  11 

750 

87  47 

533 

612 

2   3   5   1 
2   3    5 
2  3   3 


5P  HRS.    JOE   PAYNE  2   3   5 

7A    CORPS    OF    ENGINEERS 

7A    ^RSiWINNIE    W.    MORAN 
IID   EDWARD    C.    GIFFORD 
7A   LoN    L.    HERRELL 


2    3   5 


37  04 

37  06 

37  04 

37  49 

"" 

??:? 

87   09         420 


68   37 
S8   35 

82  48 
B2    31 

63   42 
87   S3 

83  57 


54 


i    3   l37    32    I    87    16 
I   3  36   51   I   86   53 

;  3  36  50  I  86  54 
3   84  33 

2  '  85  59 

3  85  02 

'6  84  49 

5  83  04 

37  44  I  83  03 

36  45  I  86  12 

37  36   67  32 

7  |37  09  I  88  47 
B  f38  13  I  85  16 
B  38  00  '  85  44 

8  38  20 


7506    PULASKI 
'LASKI 
,7604  iwASHINCTON 
17677   'MC    CREARY 
17800  ImETCALFE 

'7805  IMETCALFE 
'7924    WASHINGTON 
|7948    SPENCER 
a 060    MONROE 
le065   iMONROE 


■I  ID  tiTY   OF   MIODLESBORO 
BA   CITY   OF   MIDWAY 

MID  pAVlO   C.   BAILEY 
7A    bVA    Ml    LAWLER 
7A   JALVIN   L.    BERTRAM 

h*    C*    HAGGAN 
5P  I  9P   FRED   CARTMILL 
--      5P   pITT   OF   MT.   VERNON 
7A   HUBERT   E.    HODGES 
6P    IxlURRAY    STATE   COLLEGE 

fllO    ^RIE    SCHOOL 
;   8A    HELVtE    PARLEE    NEISZ 
'    7A    kiORPS    OF    ENGINEERS 
>    I    7A   VlRGIL    0.    CLARK 

7A   CORPS    OF    ENGINEERS 

iciViL    AERO*    ADM* 
SP    k^ESTERN    P.    LACKEY 
ID   CITY   OF    PAOUCAH 
7A   [jESSE    FAIRCMILO 
eP   biS*    WEATHER   BUREAU 

7A   Fi    PARTIN 
.   SP    f^LJOH    M.    NARVILL 
I  7A    pORPS    OF    ENGINEERS 
\  6A    fTHOMAS    C.    HERNDON 
I  7A   CORPS   OF   ENGINEERS 


I  6A   tORPS   OF   ENGINEERS 
590   !  OP   I  7A   Um.    B.    porter 
576  I   7A    p'VA-683 

791    Mid  Lawrence  Rogers 

777  I  7A  I  7A  biSTER 


T30 


37  06 


7  136  38 
2  iJ7  22 


4  37  36 

2  p6  52 

3  37  11 


87  57 

84  26 

85  10 

B3  21 
84  34 
63  16 
84  10 
84  36 

63  60 


BUTZ 

HID  JST  MARY  COLLEGE 

ORPS  OF  ENGINEERS 
.TANLEY  GARDNER 
ORREST  C*  WILLIS 
lOBLE  ALLEN 


7A  1 


.  ASHOY 


>ILBERT  I 
1-709 
>.  WILLIE  S*  RATTA 
10  K>  MAGRUOER 
t,    W*  SIMPSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PAOIO  STA  WSFC 
H.  COATLEY 
..  ALICE  N.  BALL 
lSi  H.  MC  MURTREY 

1-68* 

C.  OEDMAN 
MRS.  KATHRYN  8*  CARR 

JAMES  T,  PHILPOTT 
GUY  DECKARU 


I  7A  fTVA-680 

i  7a  corps  of  engineers 
6a  corps  of  engineers 

7a  corps  of  engineers 

I  7A  ^RS>  BRADLEY  LOVE 

>  '   7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  7A  i=RANK  HOECK 

ELIZABETH  BROWN 
OP  GEORGE  MAYS 

7A  HENRY  NORTHCUTT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
8A  CORPS  OF  ENGINEERS 
TA  CORPS  OF  ENGINEERS 
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RSrSRENCE  NOTES 
The  four  digit  Ideotlf Icfttloo  Dumbers  la  tbe  lodes  ounber  coluan  of  tbe  station  Index  ore  asslKaed  on  a  state  basis.   There  will  be  i 
Figures  and  letters  following  tbe  station  oaae,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  nlles  and  direction  from  the  post  office. 
ObserratioD  tlaes  given  in  the  Station  Index  are  la  local  standard  tine. 

Etela^ed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue 
Indicated,  diaenslonal  units  tised  In  this  bulletin  are:   temperature  in  *F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  novemei 


duplication  of  numbers  within  a  state. 


average  of  65 

Evaporation  Is  seasured  in  the  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4   foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  fo 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation 


Degree  days  are  1 


following  Table  6. 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  tine  for  all  except  Weather 

Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  tbe  ground. 

taken  from  different  points  for  successive  observations;  coosequ 


Bun 
measured  a 


and  CAA  stations.  For  tbese  sta 
elected  stations  when  tbe  depth  o 
al  drifting  and  other  causes  of  1 


See  the  Station  Index  fi 


observation  tls 


a  ground  values  are  at  6:30  A.M.  C.S.T.  and  7:30  A.H.  E.S.T.  UTR  EQUIV  in 
now  on  the  ground  Is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
1  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  tbe  record. 


leans  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  st 
tlODs  (those  shown 


Ions  are  based  on  the  period  1931-1955. 
tbe  Station  Index  as  United  States  Weatber  Bureau 


the  period  1921-1950.  adjusted  to  represent 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index, 

■t-  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  In  following  meaaurenent,  tine  dls 
O  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01 

#  Thermoseters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  fee 
roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "< 
Bourly  Precipitation  Data. 

0  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  : 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dai 

R  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accuri 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

?  Includes  total  for  previous  month. 

climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  ' 


No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  : 


lutlon  unknown . 

more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  a 

:d  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however 


indicates  recorder  stations. 

tlo  of  1  Inch  water  equivalent 

record.   Degree  day  data,  if 
e  but  may  vary  slightly  from  t 


These  stations  are  procei 
to  every  10  inches  of  nc 


sed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 

snowfall. 

value  for  a  full  i 
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KENTUCKY  -  MAY  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  weather  in  May  was  somewhat  warmer 
and  slightly  drier  than  usual.   The 
warmer  than  usual  was  a.  change  from  the 
two  previous  months,  while  the  deficiency 
in  precipitation  was  a  reversal  from  the 
past  three  months. 

Temperatures  fluctuated  rather  frequently 
during  the  month,  but  the  average  tem- 
perature was  not  particularly  noteworthy 
when  compared  with  other  Mays  since  1889. 
Extreme  temperatures  ranged  from  33°  on 
the  25th  at  Heidelberg  Lock  14,  Hindman 
Settlement  School,  and  Manchester  4  SE 
to  95°  at  Barbourville  on  the  13th  and 
29th.   These  extreme  values  were  well 
within  the  range  of  record  extremes  of 
23°  and  106°  which  have  occurred  since 
1889. 

Precipitation  was  sufficient,  and  was 
greatest  in  the  western  Division  with 
an  average  of  4.52  inches.   Monthly 
totals  were  quite  variable  ranging  from 
1.45  inches  at  Bardstown  S.  J.  Prep. 
School  to  7.66  inches  at  Hartford  6  NW. 
The  departures  at  stations  with  long- 
term  means  were  well  mixed  between  pluses 
and  minuses,  with  minus  values  slightly 
more  predominant.   The  greatest  daily 
amount  was  3.22  inches  on  the  28th  at 
Brent  Dam  36  followed  closely  by  3.01 
inches  on  the  28th  at  Oneonta  Dam  35 
just  about  10  miles  Southeast. 

WEATHER  DETAILS 


A  series  of  cool  air  masses  began  moving 
over  the  State  on  the  15th  to  dominate 
conditions  through  the  26th,  except  for 
one  brief  but  significantly  warm  weather 
interruption  the  21st-22nd.   The  leading 
edge  of  the  cool  air  was  accompanied  by 
showers  on  the  15th  -  the  first  rain 
since  the  7th.   The  last  week  of  May  was 
marked  by  practically  daily  thunder- 
showers  beginning  on  the  26th,  and  summer 
temperatures  that  climbed  up  to  repeat 
or  approach  the  peak  warmth  established 
earlier  in  the  month. 

WEATHER  EFFECTS 


As  of  the  end  of  May  far 
ally  about  a.  week  behind 
ress .  Even  so,  farm  wor 
was  farther  advanced  tha 
excessive  May  rainfall  p 
field  work.  Crop  develo 
eastern  half  of  Kentucky 
to  cool  weather  much  of 
planting. 


m  work  was  gener- 

the  usual  prog- 
k  in  West  Kentucky 
n  a  year  ago  when 
ractically  stopped 
pment  in  the 

was  slow  due 
the  time  since 


Hay  crops  and  small  grains  were  in  good 
condition  although  starting  slowly  this 
spring,  but  pasture  growth  was  not  suf- 
ficient to  keep  up  with  grazing  needs. 
Strawberry  picking  was  about  over  except 
in  northern  and  eastern  counties  where 
it  was  well  advanced.   Fruit  prospects 
were  reported  very  favorable  compared  to 
the  near  failure  last  year,  although 
peach  production  will  be  below  the  10-year 
average  due  to  a  continued  decline  in 
the  number  of  trees. 


Cool  air  lay  over  Kentucky  on  May  1  to 
produce  the  lowest  readings  of  the  month 
along  the  western  reaches  of  the  Ohio 
River.   Seasonable  temperatures  and 
thundershowers  accompanied  the  northeast- 
ward movement  of  a  low  pressure  area  on 
the  2nd,  followed  by  three  days  of  dry, 
temperate  weather.   On  the  6th  the 
northward  flow  of  humid  air  from  the 
Gulf  States  brought  considerable  warmth 
and  numerous  thundershowers  that  con- 
tinued into  the  7th.   Meanwhile,  a.  large 
Canadian  air  mass  was  gathering  strength 
over  the  Hudson  Bay  region  before  pushing 
southeastward  to  drop  temperatures  sharply 
on  the  7th  and  culminating  in  the  chilli- 
est readings  of  the  month  in  many  areas 
on  the  morning  of  the  8th.   Warming  was 
resumed  on  the  9th  then  increased  until 
daily  average  temperatures  were  as  much 
as  15°  or  more  above  normal  during  the 
next  several  days  with  peak  readings  for 
the  month  at  many  stations  on  the  12th 
and  13th. 


Tobacco  setting  was  nearly  completed  in 
the  western,  southern  and  central  counties 
as  of  May  31,  but  northern  and  eastern 
counties  were  just  starting  to  transplant. 
Plants  in  the  fields  were  generally  in 
good  condition,  although  cut  worms  and 
flea  beetles  were  giving  trouble. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

The  following  report  was  furnished  by 
the  State  Climatologist  at  Louisville, 
Ky.: 


"Severe  storms  in  Kentuc 
month  of  May,  1956,  were 
and  were  of  the  thunders 
Damage  as  a.  result  of  th 
and  lightning  strikes  wa 
estimated  to  total  not  i 
$5,000,  however,  heavy  r 
resultant  flooding  atten 
the  more  intense  thunder 
extensive  property  damag 
J.  E.  Stork 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


KENTUCKY 
MAY    19  56 
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Mm 

1 
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1 

2 

s 

1 

•gl 

sJ 

6  > 

s2 
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S 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 

79.2 

55.0 

57.1 

89 

12 

39 

25 

63 

0 

0 

0 

0 

6.45 

2.18 

7 

.0 

0 

6 

6 

2 

BENTON  2 

M 

.0 

0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

79.9 

58.4 

69.2 

89 

12+ 

43 

1 

42 

0 

0 

0 

0 

4.42 

.95 

1.48 

27 

.0 

0 

s 

4 

1 

GOLDEN  POND  8  N 

81.0 

56.2 

68.1 

89 

21  + 

42 

17 

46 

0 

0 

0 

0 

6.02 

1.90 

15 

.0 

0 

7 

4 

1 

GREENVILLE  2  W 

78.3 

56.8 

67.1 

1.7 

88 

22 

40 

26 

65 

0 

0 

0 

0 

6,46 

2.69 

1.58 

16 

•  0 

0 

7 

6 

3 

HENDERSON  4  SW 

73.'. 

57.6 

68,0 

1.9 

88 

30 

40 

1 

51 

0 

0 

0 

0 

5.72 

1.86 

2.38 

7 

.0 

0 

5 

3 

2 

HICKMAN  1  E 

AM 

79. <. 

58.5 

69.0 

Ql 

22  + 

45 

1 

52 

4 

0 

0 

0 

4.49 

1.32 

15 

.0 

0 

8 

3 

1 

HOPKINSVILLE 

AM 

79.2 

56.4 

67.8 

1.2 

92 

31 

44 

16 

68 

3 

0 

0 

0 

3.02 

-   .98 

1.26 

16 

.0 

0 

8 

2 

1 

LOVELACEVILLE 

79.7 

57.9 

58.8 

1.7 

39 

21  + 

45 

1 

38 

0 

0 

0 

0 

4.61 

.64 

1.58 

15 

.0 

0 

3 

3 

2 

MADISONVILLE  1  SE 

80.0 

57.3 

68.7 

90 

22 

41 

26 

43 

1 

0 

0 

0 

6.53 

1.38 

15 

.0 

0 

7 

4 

3 

MAYFIELD  2  S 

yo.2 

?7.7 

69.0 

1.9 

39 

22  + 

43 

1 

40 

0 

0 

0 

0 

2.81 

-  1.45 

1.68 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

MURRAY 

81.0 

53.7 

6".<J 

2.6 

90 

30 

44 

16 

34 

1 

0 

0 

0 

3.12 

-   .96 

1.46 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

OWENSBORO  2  W 

79.5 

56.9 

6S.2 

2.4 

90 

13  + 

42 

1 

43 

3 

0 

0 

0 

3.41 

-   .42 

1.05 

7 

,0 

0 

6 

4 

1 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

78.7 

58.9 

68. 8 

90 

22 

44 

1 

44 

1 

0 

0 

0 

4.45 

1.26 

16 

,0 

0 

7 

4 

2 

PADUCAH 

ei.i 

58.8 

70.0 

91 

12 

43 

1 

33 

4 

0 

0 

0 

5.44 

1.42 

1.52 

15 

.0 

0 

9 

4 

I 

PRINCETON 

80. 5 

56.1 

68.3 

1.6 

90 

13+ 

44 

1  + 

41 

4 

0 

0 

0 

3.62 

-   .46 

1.11 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

RUSSELLVILLE 

80. 6 

56.6 

68.6 

2.4 

91 

29  + 

44 

8+ 

37 

5 

0 

0 

0 

3.80 

.18 

.82 

1 

.0 

0 

9 

4 

0 

DIVISION 

68.5 

4.52 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

75.0 

63.8 

64.9 

!.3 

88 

12  + 

39 

8 

107 

0 

0 

0 

0 

4.12 

.10 

1.36 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

77.9 

56.3 

56.6 

89 

12  + 

40 

8 

78 

0 

0 

0 

0 

1.45 

.37 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

BONNIEVILLE 

78. 3 

54,0 

65.2 

88 

13  + 

34 

25 

64 

0 

0 

0 

0 

2.72 

.72 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

79.0 

65.5 

67.3 

.0 

89 

29+ 

42 

25 

56 

0 

0 

0 

0 

3.28 

-   .53 

1.04 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

CAMPBELLSVILLE 

78.1 

54.6 

66.4 

87 

28 

39 

8 

63 

0 

0 

0 

0 

4.30 

.94 

2 

.0 

0 

7 

6 

0 

CARROLLTON  LOCK  1 

77.3 

53.3 

65.6 

89 

22 

39 

1 

102 

0 

0 

0 

0 

5.44 

2.15 

2.10 

28 

.0 

0 

a 

4 

2 

CLERMONT  1  SSE 

80.6 

49.9 

65.3 

91 

13 

36 

8 

87 

4 

0 

0 

0 

3.60 

.71 

2+ 

.0 

0 

7 

4 

0 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

R 

73.6 

53.0 

63.3 

.8 

87 

13 

33 

1+ 

135 

0 

0 

0 

0 

7.04 

3.59 

2.36 

27 

,0 

0 

10 

4 

2 

DANVILLE 

AM 

76.7 

63.1 

64. M 

89 

14 

38 

8 

110 

0 

0 

0 

0 

1.67 

-  2.47 

,45 

3 

,0 

0 

7 

0 

0 

DIX  DAM 

77.2 

56.5 

66.9 

87 

13 

39 

8 

57 

0 

0 

0 

0 

2.56 

.89 

29 

,0 

0 

6 

1 

0 

ELIZABETHTOWN 

79.2 

64,8 

67.0 

88 

22  + 

41 

8+ 

68 

0 

0 

0 

0 

3.68 

1.10 

15 

,0 

0 

5 

4 

1 

FRANKFORT  LOCK  4 

AM 

76.3 

51.8 

64.1 

.4 

89 

30  + 

40 

9 

121 

0 

0 

0 

0 

3,74 

-   ,14 

.89 

28 

,0 

0 

9 

4 

0 

GLASGOW  WKAY 

77.8 

56.1 

67.0 

87 

29 

41 

8 

59 

0 

0 

0 

0 

5,03 

1.37 

2+ 

,0 

0 

7 

4 

3 

GREENSBURG 

AM 

78,7 

53.8 

66.3 

.8 

89 

14+ 

39 

8 

75 

0 

0 

0 

0 

3,34 

-   ,98 

.70 

29 

,0 

0 

9 

3 

0 

IRVINGTON 

77.7 

56.0 

66.9 

1.3 

88 

22  + 

41 

1  + 

59 

0 

0 

0 

0 

4,85 

,98 

1.34 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

LEITCHFIELD 

79.7 

64.8 

67.3 

1.5 

90 

22  + 

41 

8 

52 

3 

0 

0 

0 

3,80 

-   ,13 

1.28 

7 

,0 

0 

6 

2 

2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

R 

75.6 

53.5 

64.6 

2.0 

89 

13 

37 

8 

114 

0 

0 

0 

0 

3.70 

,14 

.97 

28 

,0 

0 

8 

3 

0 

LOUISVILLE 

81.3 

58.7 

70.0 

92 

12  + 

43 

1 

34 

5 

0 

0 

0 

3.97 

1.05 

2 

,0 

0 

6 

4 

1 

LOUISVILLE  WB  AP 

R 

76.1 

55.2 

65.7 

.4 

87 

12  + 

41 

1 

90 

0 

0 

0 

0 

3.98 

,05 

1.23 

2 

.0 

0 

7 

3 

1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

79.5 

33.5 

66.5 

88 

12  + 

39 

25 

58 

0 

0 

0 

0 

3.01 

.90 

7 

,0 

0 

5 

4 

0 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

AM 

77. J 

68,5 

67.9 

3.2 

89 

13  + 

4  J 

1 

53 

0 

0 

0 

0 

2.42 

-  1,67 

.73 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

SCOTTSVILLE 

79.6 

67,5 

68.6 

89 

22  + 

43 

25 

30 

0 

0 

0 

0 

3.42 

1,23 

2 

.0 

0 

8 

2 

1 

SHELBYVILLE  2  W 

78.6 

53,6 

66.1 

1.9 

88 

13 

37 

8 

82 

0 

0 

0 

0 

3.04 

-  1,02 

,72 

16 

•  0 

0 

7 

4 

0 

SOMERSET  1  N 

78.'. 

53,4 

65.9 

88 

22 

40 

5  + 

65 

0 

0 

0 

0 

2.27 

,92 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

SUMMER  SHADE 

79.9 

65,2 

67.6 

90 

22 

42 

8+ 

52 

1 

0 

0 

0 

2.96 

1,09 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

WILLIAMSTOWN  S  WSW 

AM 

73.6 

51,0 

62.3 

-  2.9 

86 

14 

36 

8+ 

160 

0 

0 

0 

0 

5.38 

1,51 

2,71 

28 

.0 

0 

8 

3 

1 

WOLF  CREEK  DAM 

AM 

79.7 

52,0 

65.9 

92 

23 

39 

25 

70 

1 

0 

0 

0 

3.14 

1,00 

31 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

66.2 

3.63 

.0 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

79.2 

53,6 

66.4 

1,1 

92 

13 

38 

24 

77 

5 

0 

0 

0 

3.64 

-   ,24 

1,16 

28 

.0 

0 

8 

1 

1 

BARBOURVILLE 

83.9 

54,7 

69,3 

95 

13+ 

40 

17 

23 

9 

0 

0 

0 

2.20 

,50 

28 

.0 

0 

a 

1 

0 

BAXTER 

AM 

77. 7M 

51,4M 

64, 6M 

86 

14+ 

39 

17+ 

72 

0 

0 

0 

0 

4.30 

1,35 

3 

•  0 

0 

10 

3 

1 

BENHAM 

AM 

79.5 

52,0 

66,8 

89 

12  + 

37 

17 

58 

0 

0 

0 

0 

4,36 

1.35 

3 

.0 

0 

10 

4 

1 

BEREA  COLLEGE 

78.3 

55,3 

66.8 

1,3 

89 

13  + 

39 

8 

62 

0 

0 

0 

0 

2.42 

-  1,41 

1.43 

2 

.0 

0 

6 

1 

1 

BLAINE 

M 

.0 

0 

CYNTHIANA  2 

AM 

75. 5M 

52, IM 

63. OM 

87 

14  + 

36 

25 

133 

0 

0 

0 

0 

3.92 

1.90 

28 

.0 

0 

7 

2 

1 

DEWEY  DAM 

AM 

79. 6M 

60, 5M 

65. IM 

91 

14 

34 

25 

93 

3 

0 

0 

0 

2.50 

1,16 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

FALMOUTH 

79.1 

52,3 

65.7 

91 

13 

38 

B 

97 

2 

0 

0 

0 

5.15 

1.39 

1,71 

28 

,0 

0 

8 

4 

2 

FARMERS 

80.4 

62.4 

66.4 

2.0 

90 

13  + 

36 

26 

84 

3 

0 

0 

0 

3.55 

-   .47 

1,20 

28 

,0 

0 

3 

2 

1 

GRAYSON 

79. 2M 

50. 5M 

64. 9M 

92 

13 

36 

25 

91 

2 

0 

0 

0 

4.09 

1,03 

28 

,0 

0 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

R 

81.2 

61.7 

66.6 

91 

13  + 

33 

25 

58 

2 

n 

0 

0 

2.22 

-  1.56 

,95 

3 

,0 

0 

4 

2 

0 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

AM 

79.7 

50.4 

65.1 

91 

14 

33 

26 

82 

2 

0 

0 

0 

3.17 

.91 

3 

,0 

0 

5 

3 

0 

INEZ 

82.1 

48.8 

65.6 

93 

14 

34 

26 

76 

5 

0 

0 

0 

3.70 

1,26 

31 

,0 

0 

8 

3 

I 

LONDON  CAA  AP 

78.5 

53.2 

55,9 

89 

13 

40 

17 

67 

0 

0 

0 

0 

3.38 

,89 

28 

,0 

0 

3 

3 

0 

MANCHESTER  4  SE 

82. CM 

60. 8M 

66, 4M 

91 

13 

33 

25 

53 

3 

0 

0 

0 

2.14 

,60 

29 

,0 

0 

5 

3 

0 

MAYSVILLE  DAM  33 

AM 

75.7 

50.0 

62,9 

-   .5 

89 

12  + 

37 

24 

146 

0 

0 

0 

0 

3.56 

-   .07 

1,31 

28 

,0 

0 

3 

2 

I 

MIDDLESBORO 

80,7 

53.5 

67.1 

90 

22 

38 

17 

43 

1 

0 

0 

0 

3.05 

1,29 

3 

,0 

0 

6 

1 

I 

MOUNT  STERLING 

78,8 

64.2 

66.6 

89 

13+ 

37 

8 

70 

0 

0 

0 

0 

2.89 

-  1.18 

,82 

28 

.0 

0 

7 

3 

0 

MOUNT  VERNON 

79,0 

54.1 

56.6 

88 

13+ 

39 

8+ 

53 

0 

0 

0 

0 

3.30 

1.36 

2 

.0 

0 

7 

2 

1 

PIKEVILLE 

82,7 

56.4 

59,6 

93 

11  + 

41 

17+ 

23 

8 

0 

0 

0 

3.43 

-   .65 

1.12 

28 

.0 

0 

10 

1 

1 

RICHMOND 

AM 

76.5 

53.0 

64,8 

38 

14 

37 

8 

103 

0 

0 

0 

0 

4.07 

1.02 

30 

.0 

0 

3 

4 

1 

VANCEBUR6  DAM  32 

77.4 

53.3 

65.4 

90 

13 

39 

8+ 

102 

1 

0 

0 

0 

3.63 

-   .41 

1.53 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

WEST  LIBERTY 

AM 

79.0 

51.4 

65.2 

92 

14 

36 

35 

104 

3 

0 

0 

0 

3.65 

1.02 

3 

.0 

0 

10 

3 

I 

WILLIAMSBURG 

81. >) 

55.7 

68.8 

2.7 

93 

13 

40 

25 

34 

6 

0 

0 

0 

1.67 

-  2.36 

.40 

3 

.0 

0 

8 

9 

0 

DIVISION 

66.0 

3.35 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


13       14 


15 


25      26      27 


28      29      30 


WOISON  DAM  *i 
ACOLPHUS  1  N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCHORAGE 

ASHCAMP 
ASHLANO  0AM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

BEAVER  0AM 
BENHAM 
BENTON  t 
BEREA  COLLEfiE 
BEREA  WATER  WOftKS 

BLAINE 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SU8STA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 

BRENT  0AM  M 
BROWNSVILLE  LOCK  • 
6UR0INE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITY  2  N 
CLERMONT  1  SSE 
COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CVNTHIANA  2 


OUNOEE  BARRETTS  FOCO  BR 

DUNHSR 

OUNNVILLE 

EDOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELUABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMIMSSeURG 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  90 
FRANKFORT  bOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WStlKt 

SEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 

GLENDALE 

GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

GREENS6URG 

GREENSBURG  HIWAY  Bl  BR 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6    NW 
KA2ARO  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1*      R 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

H2CKSVILLE 

HISH  BRIDGE  LOCK  T 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE 
LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN   LOCK    • 

LOCKPORT   LOCK   2 

LONDON   CAA  AP 

LOUISA    2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE   WB   AP  R 

LOUISVILLE   UPPER  <ME 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVIU-E    1    SE 
MAMMOTH   CAVE    PARK   * 
MANCHESTER   4    SE 

NAYFULS   SUeSTA 
MAYFfELO    2    S 
MAYSVILLE   DAM    » 
MC   KEE 
MIDOLESBOAO 

MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELL* 
MOUNT   STERLING 
MOUNT   VERNON 

MUNFORDVILLS 

HURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM   M 

OWENSBORO    2    W 

OWENSBORO  DAM   A4 
PAODCAH   CAA   AIRPORT 
PADOCAM 
PAINTSVILLe 
PIKEVIU.I 


3a02 
llM 

llBZ 

i>3a 

AlOO 
SiM 
2.20 
lt*> 


•  2*      •01      iM 


2iT2 
>>T> 

2>at 
>>2a 

9(23 

2tTl 
*>4T 
li*T 
9>*I 

^■lO 


>>2a 

7>0* 
2>«« 
>>«1 
9iB2 

1>*T 
2i72 
9<2T 
2a90 
2«M 

*•*! 
AaS* 
>aa2 

«>A4 
9(90 


2.40 
*|A2 
9a7A 
laM 


laM 
9a99 
9aa0 
9a09 
2a7a 

Ba02 
AaOT 
*aO» 
9a  9« 
9a»« 


9aT2 

*a*e 

9a2« 
la** 
9al7 

>a02 

2a*T 
9.70 
*aS9 
laT* 

9a  19 
2a2A 
Aa92 
9a91 


9aaO 

9a70 
9.21 

2.10 

Aa*9 
9a>a 
9a97 

9aS7 

9aea 

9.A7 

4a*l 
9.59 

9.01 
2.M 

1.90 

iaai 

9aM 
9a9« 
9a09 

AaAS 
2a** 
2a9l 
2aa« 
9a90 

la» 
9al2 
*aM 
9.97 

a.*i 

9.2* 
*.A5 
*.** 
la** 
9aA* 


.29  l.*7 
.•7 

i.a* 


1.99 

a*l 


la** 

a  77 
.1* 
l.*l 


.24  T 
a99   alO 
.2*   .«9 


.4*   .47 

1.97 
.44   .1* 


.79 
1.04 


1.99 
•  1* 

lalO 


.BO 
1.04 
.17 


.09  la»a 

T     .*7 

.01 


1.2* 
.19 

.12 


1.02 

I 

.07 


.01 
.24  1.9* 

I.IS 


all  1.2* 
ale  l.*2 


alO  .14   .04 

T  T 

T  .09 

aTl  .09 

•  11 
a  20 


a40 
•  10 

•41 


Sm  Ralpiwc*  NolM  Following  Slatloii  Iiidn 


.90      .09      .11 


1.71  .11 
1.20  .08 
l.«9    1.28 


.0»    1.0*      T 


2.00 
1.03 
.02 
•  02 

•  03 
■  04 
.70 
.** 

l.*l 

.03 

T 

1.11 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


■3 
e2 

Day  of  month 

station 

1    1 

2    1 

3 

4    1    5        6 

7    1 

8    1    9 

10       11      12 

13  1   14       15 

16 

17  1   18 

19      20      21 

22  1  23 

24 

25  1  26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

riNEVILLE 

>«31 

•  19 

.IS 

1.47 

•  •1 

.04 

.96 

.21 

T 

.21 

•  39 

T 

•  22    • 

M«rHCETO« 

ItSI 

•  7« 

.39 

l.U 

.09 

.97 

.26 

.92    . 

RAVENNA   LOa    U 

*>M 

•  43 

1.90 

•  22 

•  10 

.16 

.04 

.90 

1|80 

RICHMOND 

*«0T 

•  30 

.11 

•  90 

•  99 

T 

.99 

•  19 

•  04 

.27 

.09 

T 

.09 

.79 

.67 

1^02 

.92    . 

ROCNESTER   LOCK    3 

•  •U 

.90 

.06 

1^49 

.19 

1.94 

•  30 

.72 

.96 

.09 

.69 

RUMSEV   LOCK    2 

t.lT 

T 

1.92 

.09 

1^99 

.U 

.69 

.29 

.16 

T 

.03 

.96 

.96 

.11 

RUSSELLVILLE 

3tao 

•  R 

.9« 

.33 

•  16 

.72 

.99 

•  19 

.99 

.30 

RUSSELLVILLE   SUBSTA 

3i37 

•  4« 

.9« 

.99 

.60 

.96 

.96 

.66 

.16 

ST    JOHN   BETHLEHEM   ACAO 

2>A2 

.44 

.33 

.96 

■  09 

.20 

.62 

.96 

.79 

.91 

.01 

SALVISA   LOCK   6 

l.TI 

.99 

.36 

a31 

.29 

T 

T 

.97 

.07 

.07 

T 

.16 

.94 

.02 

SALTERSVILLE    2    SE 

1,1* 

•  47 

.79 

.19 

.04 

.23      .29 

.06 

.66 

•  12 

SCOTTSVILLE 

1.A2 

.19 

1.23 

.92 

.72 

.47 

.32 

.24 

.10 

.17    . 

5EBREE 

AiM 

.97 

T 

1.76 

.97 

.96 

.14 

T 

.46      T 

.14 

.39 

.06    . 

SHAWNEE    STEAM   PLANT 

4«21 

.99 

.49 

.29 

.99    1.60 

.14 

.38 

l.oe 

SHELBYVILLE    2    N 

9. 9* 

.42 

alO 

.92 

T 

.02 

.72 

.11 

.99 

T 

.60 

.39 

T 

SHEPHERDSVILLE 

I>95 

•  49 

.96 

1.20 

.49 

.20 

.03 

.49 

.76 

SOMERSET    1   N 

1>2T 

•  40 

•  •3 

.91 

.99 

.20 

.92 

.01 

.27 

.02 

.09 

.92 

•  01 

.29    . 

SPR1N»IEUD 

1<34 

T 

.90 

.12 

.29 

.94 

.29 

.39 

T 

T 

T 

STEARNS 

Jail 

•  2« 

.46 

.96 

.96 

.97 

.11 

.26 

.19 

.60 

SUMMER    SHADE 

2a«« 

la9« 

•  79 

.99 

.91       .99 

•  21    . 

SUMMER    SHADE    SUBSTA 

2te« 

•  9« 

.49 

.69 

•  19 

.94 

.19 

•  29 

.11 

.16 

TAYLOftSVILLE 

>.2a 

• 

.72 

.69 

.19 

.61 

.09 

.33 

.69 

TOMPKINSVILLE    2 

2>30 

.79 

a99 

.97 

.09 

.21 

•  IS 

•  19 

T 

T 

.13 

.12 

.99    . 

TURKEY   CREEK    SCHOOL 

4>0« 

.02 

•  90 

.19 

.07 

•  06 

•04   1^>7 

•  19 

.99      .21 

.99 

.24 

•  10 

TYRONE    LOCK    5 

9aOT 

.49 

.93 

.96 

T 

.96 

.06 

T 

.17 

.32 

•  19 

T 

UNIONTOWN  DAM   49 

>>4a 

.39 

.36 

•  14 

.91 

.30 

.03 

T 

T 

.16 

1.16 

•  60 

T         . 

VALLEY   VIEW   LOCK   9 

a.M 

.11 

.23 

•  93 

.96 

•  92 

T 

•  26 

.99      T 

T 

T 

.06 

T 

.94 

.12 

•  79 

•  12 

T         . 

VANBUREN 

2aT0 

.64 

•  36 

.79 

•  99 

•  70 

.99 

.19 

.03 

T 

.03 

T        . 

VANCEBURa  0AM    32 

3|»3 

.11 

U09 

•  99 

.19      .01 

T           .12 

.02 

.20 

1.93 

•  16 

.09 

WAYNESBURQ  t   E 

>|32 

.42 

.29 

•  97 

•  19 

T          .12 

•  16 

T 

T 

.91 

.40 

.76 

.03    . 

WEST   LIBERTY 

>«M 

.20 

.19 

i.az 

.91 

all 

.11 

T 

.26 

.19 

.66 

.69 

.09 

.11    . 

WILLIAMSBURG 

li*7 

.99 

.39 

•  49 

T 

.11 

•  14 

T 

.17 

T 

.22 

•  16 

.13 

WILLIAHSTOWN    3    WSW 

9a3B 

.86 

.14 

T 

•  66 

.90      T 

.41 

2.71 

•  06 

•  12 

.12    . 

WILLOW   LOCK    U 

4.31 

.39 

.09 

1.94 

.09 

•  11 

.99 

.09 

.10 

.02 

•  77 

1^40 

.94    . 

WOLF   CREEK   DAM 

9|14 

.99 

.16 

.74 

.21 

•  00 

.00 

•  19 

.09 

.02 

T 

1.00    . 

WOOOeURV    LOCK   A 

4<9t 

.04 

.69 

.19 

1.69 

•  16 

.68 

•  39 

.39 

.70 

.16 

• 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

CL    □.  i 

Hi 

station 

1 

04 

■Bag' 

£  a  £ 

1 

< 

1    . 

^1 

0 

g       1 

|-b| 
a    J 

if 

si 

O  Eh 

O  Eh 

O  Eh 

a 

I 

g 
o 

A 

i 

g 
I 

1 

"« 

s 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

ssw 
sw 

16 
15 

H.6 
10.0 

34 

sw 

11 

75 
79 

76 
79 

59 
59 

62 
60 

3 
3 

3 

4 

5 

4 

3 
2 

0 

1 

0 
0 

14 
14 

59 

6.3 
5.8 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Identification  aunbers  in  the  index  number  coluan  of  the  station  Index  are  aseigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  *1 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Indicated,  dimensional  units  tised  in  this  bulletin  are:   temperature  in  'F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  mllei 


Degree  days  are  based 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bxireau  type  pan  of  4  foot  diameter  i 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  i 


iless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  i 


Snow  on  ground  Id  Table  7  is  at  obsei 
Table  7  means  the  water  equlvalen 
taken  from  different  points  for  si 


f  sn 


all 


jxcept  Weather  Bure: 
consequently  occasii 


u  and  CAA  stations.  For  these  s 
selected  stations  when  the  depth 
Qal  drifting  and  other  causes  of 


See  the  Station  Index  for  observation  time. 

snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.U.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in 
w  on  the  ground  is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


cept  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  i 


the  period  1931-1955. 
United  States  Weath< 


Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 


Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by 


-   No  record  in  Tables  3,  6,  7  and 
+   And  also  on  a  later  date  or  datei 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

®  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometer 
roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purpose; 


Hourly  Precipitation  Data 
Water  equivalent  of  snowfall  wholly  < 
One  or  more  days  of  record  missing; 
Amounts  from  recording  gage   (These  i 
Trace,  an  amount  too  snail  to  measun 
Includes  total  for  previous  month. 


are  exposed  in 


and  are  published  la 


ted,  using  a  rat 
detailed  daily  ; 
ntlally  accurate 


of  I  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

ord.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  valu 

t  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


Additional  Information  regarding  the 
Branch,  Louisville  13,  Kentucky. 


'  obtained  by  writing 


Bureau  Office 


the  State  Cllmatologlst  at  Weat 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
of  Documents.   Semittaocea  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


Box  7,  Camp  Taylor 
the  Superintendent 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY   19S6 


Day  Of  Month 


8        9       10      11 


IS      16 


21      22  I   23      24      25  '    26  I    27      28      29      30      31 


ASHLAND    DAM    29 
BARBOURVIU.E 
BARDSTOWN    S    J    PREP    SCH 
BAXTER 
BEAVER    DAM 


BENHAM 

BENTON    2 

BEREA   COLLEGE 

BLAINE 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

ELI2ABETHT0WN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  S  N 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 


81 


66   73 
56   52 


68   73 
60   56 


MAX 
MIN  I  54 


MAX   69 
MIN   46 


MAX   76 
MIN   57 


MAX   72 
MIN  :  44 


MAX  I  73 

MIN I  56 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX :  72 

MIN I  47 


MAX  I  70 
MIN I  49 


MAX  !  71 
MIN  ,  47 


MAX   67 
MIN   50 


MAX !  54 

MIN  i  46 


MAX  '  70 
MIN   49 


MAX  I  76 

MIN   47 


MAX   54 

MIN I  48 


66   66 

56   50 


76   75 

57   58 


67   76 
59   51 


77   76 
57   57 


6«   72 
61   56 


68  75 

48  49 

68  76 

57  54 

66  76 

58  53 

67  73 

54  51 

71  75 
41  54 

65  73 

55  53 

72  67 

49  52 

70  67 

47  55 

77  77 

50  59 

68  72 

60  55 

69  74 
62  52 

68  75 
55  52 

76  76 

61  55 

69  7* 

57  54 

69  67 

45  53 

67  74 

59  55 

69  77 

60  52 

70  75 
57  50 

74  70 

50  55 


MAX  I  70   68   75 


69 


MAX  I  53 
MIN I  45 


MAX   74 
MIN   53 


75   76 
56   58 


69   77 

58   54 


69   78 
50   52 


69   80   81 
47   45   60 


79   86 
47   52 


71   65   74  ! 
53   39   42 


80   65   84 

43   40   49 


79   75 :  87 
59   60  I  57 


81   78   81 
47   56  I  59   42   44 


68  81  85 

49  48  61 

70  77  83 

57  49  49 

74  86  85 

48  46  64 


80   73   75 
58   43   45 


74   69   78 
55   41   48 


68   77   82   85   72   76 

53   46   58   53   39   47 


88   79   65   60   75   73 
65   64   55   46   43   41 


83  90  90  I  92  90  76  65  74  74  82  73 

63  67  58  ,  65  67  59  50  40  42  46  47 

85  91  92  I  95  92  82  82  80  79  83  82 

55  54  62  !  56  72  62  55  40  43  42  45 

79  85  89   86  84  70  61  77  77  77  74 

64  65  69  I  64  67  54  '  44  51  44  44  46 

76  81  85   85  86     ]  85  63  75  75  78 

50  54  55   56  63     I  49  39  42  42  44 

83  87  89   88  77  65  62  79  79  80  77 

63  64  65   63  62  56  46  43  44  49  46 

78  85  89  {  85  89  85  80  62  75  80  82 

55  53  56  I  57  63  61  49  37  41  39  48 


79   85 

47   66 


85   90 

43   61 


85   92 

46   55 


79   89 
51   65 


80   82 

44   45 


83   87 
53   61 


84   84 
46   52 


78   65 

63   46 


73   66   78 
42   55   65 


74   74 
41   46 


83  87  87 

61  62  68 

74   76  84  88 

63   64  64  63 


90   73   81   76   76   80   95   90 
60   51   47   55   65   58   63   67 


86   69 

67   48 


86   70 
65   49 


77   73   80 
49   62   65 


63   65   59 


65   76 

39   40 


77   72 
39   57 


55   59   61 

83   87   88 
65   63   62 


82   76«0 
62   53 • a 


88   79>2 
67   53i6 


90   83(9 
64   54 • 7 


87   77,9 
61   55.3 


84   77,7 
62   51t4 


88   79.2 
67   55<0 


70   80   71 
38   47   59 


74   86 
60   60 


86   79<5 
64   52.0 


85   82 
45   62 


74   82   es 
46   42   52 


83   84 
50   66 


43 
76 


73   70   81 
44  43   53 

72   76   82 


71   79 
39   50 


45   52   62   62   63   64   61 


70   76 

39   47 


79 

43 

78 
46 

82 
46 

80 


76 
53 

71 
50 

73 
56 

81  63   75 

51  40   40 

70  67   82 

43  36   54 

70  63   74 

45  36   48 

82  63   67 

55  37   37 

85  63   69 

60  38   40 

85  72   78 

59  36 

80  69 


83   87   87  ;  89   83   73 
61   61   68   68   67   57 


78   65 
64   56 


69 
51 


86   86   81   65 
65   65   57 


62   75 

45   43 


65   80 
45   46 


62   76 

48   44 


73   77 
43   49 


78  79 

50  53 

77  81 
46  49 

78  77 
43  47 


75   82 
47   46 


78   81 

51   57 


80   84 
52   55 


79   80 
45   47 


80 

85 

87 

88 

86 

70 

61 

75 

73 

77 

74 

81 

65 

60 

70 

66 

70 

55 

47 

43 

42 

53 

42 

45 

84 

87 

89 

91 

88 

70 

65 

79 

79 

81 

77 

84 

62 

61 

62 

67 

68 

55 

46 

40 

38 

48 

38 

44 

79 

84 

86 

87 

78 

60 

55 

71 

70 

77 

70 

79 

65 

59 

68 

66 

60 

49 

44 

44 

42 

51 

46 

49 

76 

80 

85 

86 

87 

82 

63 

61 

73 

73 

79 

83 

60 

57 

66 

65 

70 

57 

43 

40 

37 

46 

37 

62 

79 

82 

85 

87 

89 

81 

68 

64 

71 

75 

78 

76 

53   60   64   68   70   58  !  50   44   45  ,  49   45   48 


82 
56 


90   91   88 


76   77   84 


47 

72 

45   42   53 


41   41   52 


73   86   84 
53   49   64 


74  72  81 

47  46  50 

78  84  81 

49  49  61 

76  86  87 

48  47  66 


50   44   54 


73   83   84 
45   47   65 


78   86   86 
49   43   54 


56   48   56 


80 


74   80  I  75 
53   58  1  51 


72   68 !  76 
47   55  I  51 


77   77 
56   58 


81   89   87 
49   45   46 


67   74   78 
59   51   49 


MAX  I  66 

MIN  t  44 


66  76  1 

58  53 

66  71  I  71 

59  54  I  47 


78   86   85 
50   47   61 


56  39  49 

82  67  79 

57  41  44 

81  66  78 

53  38  39 

81  68  81 

66  39  39 

81  79  81 

57  44  51 

83  62  66 

60  41  40 

72  67  72 

61  41  48 

84  73  80 
57  45  48 


77 

68 

83 

80 

86 

67 

37 

38 

61 

50 

83 

67 

70 

78 

82 

60 

39 

45 

60 

57 

75 

69 

78 

80 

84 

55 

42 

48 

64 

65 

82 

71 

80 

86 

89 

69 

37 

39 

61 

53 

73 

68 

79 

82 

83 

56 

43 

53 

66 

66 

86 

77 

73 

80 

82 

60 

47 

52 

62 

66 

84 

75 

71 

80 

84 

69   36   39 


81   74   70 
62   45   50 


63  61  63 

80  84  87 

63  60  60 

83  87  90 

63  55  67 

83  89  89 
68  54  62 

84  86  89 
66  69  68 

77  80  85 

46  57  57 

80  82  86 

62  63  66 

83  85  88 

64  62  65 


76   64 
52   38 


60   74 
59   46 


63   77 

47   44 


62   76 

48   40 


65   75 

49   38 


67   67   59 


82   69 
66   59 


52   52   53 


80   82   86  I  89 
61   63   65 


76 

84 

85 

87 

35 

37 

51 

53 

66 

75 

79 

84 

41 

46 

63 

66 

75 

77 

81 

87 

41 

49 

60 

60 

64 

76 

79 

86 

37 

49 

61 

61 

87  86  68 

68  68  58 

91  89  69  < 

62  69  56 

90  90  77 

64  73  68 


88   82   63   64   79 
71   61   57   48   52 


64  64 

49  44 

63  78 

49  42 

66  81 

44  42 

65  76 

50  37 

72  66 

50  41 

63  80 

44  45 

73  76 
50  38 

64  80 

45  50 

69  65 

50  49 

71  65 

49  36 

73  67 

44  48 

65  77 
48  36 

66  79 

44  46 

64  79 

46  44 


85   67 
64   58 


89   74 
64   57 


89   82 
72   59 


81   66 
62   56 


89   79 
64   59 


79   69 
63   57 


87   72 
67   58 


91   89 
65   61 


89   79 

70   57 


80   64 
64   56 


81   63 
62   56 


83   62 
59   50 


74  :  74 
43   40 

74  78 
45   51 

75  78 

41   47 

76  80 

40  46 

74  80 
39   40 

31  I  80 

49  58 

76   75 

43  I  45 

75  ;  78 

44  '  46 

82  ■    79 

45  ■  51 

75  33 

41  41 

79  :  78 

42  I  45 

79  ;  80 
44  ;  52 

76  '    81 

41  40 

79   82 

50  60 

84   82 
54   58 

77  75 

42  37 

83  80 
49   52 

75   83 
42  !  39 

77  I  80 
44  :  55 

79  1  81 

46  !  50 

72   79 

44   51 


85   68 
61   36 


88   80   70 
62   66   51 


88   86   66 

63   61   44 


86  83  72 

63  65  48 

89  37  70 
68  65  44 

90  88  77 
44  45  46 

85  74  63 

62  51  43 


86   76 
64   42 


82   88   78 

53   67   45 


80   73 
44   57 


76   73 
31   44 


73   73 
34   61 


76   73 
42   58 


79   72 
42   58 


74   72 
43   50 


77   77 
42   44 


72   66 

40   55 


66   77 
36   49 


81  76 

44  41 

76  80 

48  48 

76  30 

44  48 

75  83 
41  42 

76  85 

45  40 

79  87 

62  64 

82  73 

44  46 

77  80 

46  51 

86  89 

48  50 

75  85 

40  40 

79  80 

45  47 

80  81 
48  65 

78  84 

46  42 

79  82 

46  59 

73  81 
55  61 

82  78 

47  41 

82  82 

54  57 

84  86 

41  40 

76  80 
44  52 

79  85 

47  52 

74  82 
46  53 


84   90   79 
44   59   43 


78   72 

65   54 


88   86   74 
65   66   50 


88   87 
64   66 


90   89 
58   66 


89   85   70 
72   68   47 


81   88   79 
47   65   46 


86   84   71 
65   65   53 


76   74 
43   68 


79   77 
42   55 


75   76 

40   48 


76   77 
36   46 


75   72 
47   59 


66   75 

43   45 


76   73 
42   60 


75  82 

58  66 

71  76 
61  62 

78  86 

65  62 

82  86 

66  62 

77  87 

63  61 

77  78 

64  63 

82  88 

52  62 

72  77 

63  62 

70  78 

64  62 

69  80 

60  64 


75   80 
64  62 


82   87   86 
62   66   67 


85   85   86 
60   59   62 


88   87   85 
61   64   65 


89   89   85 
64   64   64 


86   85   83 
62   64   66 


87   86   84 
62   69   63 


90   90   87 
60   60   63 


82   86   79 
65   66   61 


80   85   87 
61   63   64 


87   38   88 
62   65   67 


76   87   88 
62   61   63 


84   84   84 
62   63   66 


88   S7   85 
61   65   66 


88   89   88 
63   63   63 


88   86   87 

64   61   64 


88   89   85 
63   67   68 


79   89   89 
62   62   67 


87   86   86 
62   60   68 


89  86  70 

64  63  46 

89  75  67 
59  64  36 

81  88  83 
56  66  50 

88  80  66 

66  66  48 

91  88  75 

56  58  45 

87  78  68 
69  68  45 

91  90  35 

72  69  53 

84  90  81 

53  56  46 

82  90  87 

66  65  52 

90  79  69 

53  57  39 

88  80  69 

67  66  48 


76   76 
43   52 


75   75 
35   45 


66   80 

50   54 


76   74 
40   56 


80   78 
33   51 


83   86 
65   61 


62  63 

73  80 

64  56 

60  85 


76   71   82   85 
44   58   67   67 


90   82 
63   65 


83   76   64 
67   50   44 


60   73 
51   55 


65   81 

33   46 


64   77 
47   52 


80   73 

34   45 


75   70 
43   59 


78   73 
43   57 


74   69 
41   58 


80  65 
60  :  64 


69   89   68 
61   63   66 


88   89   66 
61   62   65 


87   67   81 
62   66   66 


80   86  88 
61   59   62 


87   38   84 
65   70   64 


90   91 
66   70 


74   68 
59   59 


75   85   66 
56   62   63 


90   92 
65   68 


88   89   90 
61   62   61 


80   85   86   87   61 
67   66   64   66   64 


90   90 
62   64 


64   88   63 
64   66   61 


78.3 
55.3 


78.3 
54.0 

79.0 
55.5 

78.1 
54.6 

77.3 
53.8 

80.6 
49.9 

73.5 
53.0 

75.5 
52.1 

76.7 
53.1 

79.6 
50.5 

77.2 
56.5 

79.2 
54.8 

79.1 
52.3 

80.4 
62.4 

79.9 
58.4 

76.3 
51.6 

77.6 
56.1 

81.0 
55.2 

79.2 
60.5 

78.7 
53.6 

78.3 
55.6 

81.2 
91.7 

78.4 
57.6 

79.4 
66.5 

79.7 
50.4 

79.2 
66.4 

82.1 
48.8 

77.7 
66.0 

79.7 
54.8 

76.6 
63.6 
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Table  5  -  Continued 

D 

AI 

LY 

T 

EN 

IPI 

:rj 

vr 

UB 

ES 

1 

ICeNTUCKY 
MAY  1956 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

j25 

26 

27 

j  28 

29 

30 

31 

> 
< 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

77 

51 

73 
60 

7Z 

59 

77 
50 

82 

45 

80 
59 

73 

50 

71 

42 

79 
45 

84 
58 

86 
57 

87 
66 

89 

61 

86 
64 

76 
54 

62 

41 

77 
40 

7* 
44 

76 

42 

78 
49 

83 

44 

88 

57 

as 

64 

63 
46 

77 

42 

70 
56 

74 
61 

1  77 
68 

85 
59 

87 
62 

85 
64 

78.5 
53.2 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

71 
43 

70 

57 

76 
55 

75 
53 

85 

50 

85 
66 

83 
56 

68 

44 

80 
49 

84 
65 

89 
68 

92 
72 

92 
70 

88 
70 

71 
57 

65 

49 

78 
50 

79 
50 

83 

56 

78 
49 

83 
54 

91 
71 

87 
68 

74 
51 

78 
48 

76 
61 

82 
66 

89 
65 

92 
67 

90 
73 

87 
66 

81.3 
58.7 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

69 

41 

66 

56 

73 
51 

68 

49 

82 

48 

81 
61 

64 

50 

66 

42 

75 
44 

79 
64 

84 
64 

87 
70 

87 
67 

77 
62 

63 

51 

61 
49 

76 

48 

76 

45 

79 
52 

74 
44 

79 
51 

87 

70 

77 
54 

67 

50 

75 
44 

68 
59 

80 
66 

86 

64 

87 
66 

86 
69 

81   76.1 
62   56>2 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

68 
45 

70 
60 

79 
52 

75 

50 

86 
49 

83 
65 

78 
57 

71 
47 

81 
52 

84 
65 

85 
68 

87 
68 

86 

70 

80 
62 

67 
67 

66 

46 

63 
50 

82 
48 

77 
56 

83 
53 

89 
61 

89 

70 

84 
66 

68 
50 

72 
50 

75 
62 

82 
65 

86 
65 

88 
62 

89 
66 

30   79.7 
61   57.9 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

69 
43 

69 

60 

77 
52 

75 

51 

83 

47 

84 
67 

83 

69 

44 

79 
60 

81 
66 

84 
66 

87 
69 

86 
69 

87 
63 

70 
57 

66 

47 

81 
47 

82 

45 

79 
56 

80 
50 

83 

58 

90 
70 

87 
69 

70 
48 

76 

41 

76 
59 

81 
67 

86 
63 

88 
64 

87 
68 

86   80.0 
66   57.3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

11 

70 
60 

75 
53 

78 
48 

84 
47 

84 
63 

75 
58 

70 

40 

75 

45 

81 
62 

84 
61 

88 
58 

87 
55 

84 
67 

67 
58 

64 

47 

80 
40 

78 

43 

80 
47 

79 

45 

80 
49 

88 
68 

86 

66 

73 

48 

77 
39 

76 
59 

81 
63 

86 

64 

87 
62 

88 

55 

85  1  79.5 
62  1  63.5 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

MIN 

75 
55 

78 

57 

74 
56 

79 

54 

87 

43 

85 

52 

79 
56 

74 
37 

80 

39 

86 

55 

39 

51 

90 
56 

91 
56 

89 
68 

80 
60 

75 
48 

79 
35 

78 
38 

81 
36 

SO 

45 

85 

41 

90 
56 

89 

67 

76 

49 

80 
33 

75 
52 

77 
65 

81 
57 

89 
59 

89 
60 

82.0 
1  50.8 

MAYFIELD  2    S 

MAX 
MIN 

68 

43 

67 
58 

76 

51 

74 
53 

84 
48 

84 
65 

81 
58 

71 

45 

SO 
54 

81 
62 

84 
66 

87 
67 

85 
68 

83 
60 

69 
55 

66 

46 

83 
50 

81 
52 

78 

60 

82 
63 

88 
62 

89 
66 

86 
64 

71 
49 

74 
49 

78 
60 

84 
65 

86 

64 

88 
64 

89 
66 

88   80.2 
67   57.7 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

63 
42 

73 

44 

69 
47 

74 
46 

71 

41 

83 
46 

8« 

57 

61 

44 

66 

39 

83 
47 

81 
67 

89 
67 

87 
63 

89 
70 

83 
56 

61 

60 

68 
39 

75 

41 

72 
44 

77 
40 

72 

43 

82 

50 

83 
63 

75 
37 

65 

40 

75 
45 

72 

50 

71 

64 

77 
63 

85 
62 

88  1  76.7 
64  1  50.0 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

78 
57 

75 
61 

69 

60 

82 

66 

83 

48 

82 

58 

77 
60 

77 

40 

76 
46 

82 

59 

85 
52 

86 
56 

87 
55 

89 
67 

85 

62 

76 

50 

79 
38 

76 

41 

81 
39 

81 
46 

85 
42 

90 
54 

88 
60 

69 
55 

76 
39 

74 
52 

72 

64 

84 
56 

86 

60 

86 
62 

85  1  80.7 
63   53.5 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

72 

46 

69 
60 

75 
55 

75 

50 

81 
43 

84 
59 

80 
54 

69 
37 

78 
47 

80 
59 

88 

69 

88 
65 

89 
66 

85 
70 

73 
66 

63 
49 

75 
43 

73 
43 

80 
48 

76 
44 

83 
46 

89 
65 

85 
66 

70 
41 

77 
41 

72 
53 

75 
63 

77 
63 

87 
61 

87 
54 

88  '  78.8 
65   54.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

74 
49 

69 

61 

76 
57 

75 

50 

83 

43 

81 
59 

76 
55 

72 

39 

79 
43 

81 
59 

87 
59 

86 
65 

88 
67 

84 
69 

74 

68 

70 
49 

75 
39 

74 
40 

76 

41 

77 
47 

82 

41 

88 
64 

80 
66 

72 

46 

79 
42 

72 
57 

77 
64 

84 
62 

88 
59 

85 
62 

86   79.0 
66  ;  34.1 

MURRAY 

MAX 

MIN 

70 
46 

73 

61 

76 
63 

74 
52 

86 
50 

85 
67 

80 
57 

73 

47 

81 
55 

84 
64 

85 
65 

89 
67 

86 
67 

82 
64 

70 
54 

66 

44 

83 

45 

82 

50 

77 
60 

84 
55 

89 
66 

89 
69 

86 
66 

71 
63 

75 
61 

79 
59 

84 
67 

88 
65 

89 

64 

90 
67 

85   81.0 
69   58.7 

0WENS8ORO  2  W 

MAX 

MIN 

72 
42 

68 
59 

78 
54 

72 

51 

85 

48 

82 

64 

75 
62 

71 

45 

77 
52 

82 
64 

85 
64 

89 
67 

90 
66 

83 
62 

66 
67 

63 

47 

79 
49 

80 
46 

82 

55 

82 

47 

82 

56 

90 
65 

80 
66 

72 
47 

79 
46 

73 
56 

81 
67 

87 
65 

89 
63 

90 
68 

82  !  79.5 
65   56.9 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 

44 

71 

58 

79 

64 

71 
51 

84 
49 

82 
68 

69 

50 

71 

47 

80 
65 

82 
65 

84 
70 

87 
70 

86 
71 

76 
69 

66 
57 

66 

49 

82 

65 

80 
61 

77 
62 

83 
53 

89 
65 

90 
70 

80 
60 

67 

60 

73 
49 

74 
62 

82 
65 

84 
68 

87 
64 

89 
71 

80  1  78.7 
64   68.9 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

69 

43 

69 

59 

79 

53 

77 

51 

86 

50 

84 
66 

82 
57 

74 

47 

80 

53 

83 
65 

88 
69 

91 

70 

87 
72 

84 
63 

67 

57 

65 
49 

83 
54 

S3 
49 

79 
60 

82 
52 

90  I 
52 

90 
71 

88 
66 

70 
49 

75 
50 

74 
61 

83 
64 

87 

64 

88 
63 

90 
67 

88   81.1 
67   58.8 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

78 
56 

79 
63 

78 
61 

81 
67 

86 
49 

88 

54 

79 
59 

75 
44 

84 
46 

87 
66 

93 
60 

91 
60 

93 
64 

91 
67 

82 
63 

76 

56 

77 

41 

76 

51 

86 

47 

79 

51 

86 

49 

92 

60 

80 
62 

66 

50 

81 
41 

76 

53 

74 
63 

77 
63 

90 
65 

92 
67 

«1  !  82.7 
69   56.4 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

71 
44 

68 
60 

78 
50 

76 

54 

79 

47 

86 

63 

85 

57 

73 

44 

81 
50 

83 
66 

84 
63 

88 
62 

90 
66 

81 
61 

65 
57 

67 
46 

82 
46 

84 
46 

82 
53 

82 

48 

84 

58 

90 
64 

84 
64 

70 
60 

76 

44 

75 
58 

83 
66 

87 
61 

90 
61 

90 
66 

81   80.5 
68   36.1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

67 

47 

72 
50 

67 

50 

73 
50 

74 

43 

83 

50 

82 
60 

63 

37 

70 
44 

78 

60 

81 
55 

86 

63 

87 
65 

88 

71 

83 
59 

70 
49 

63 

43 

75 

41 

73 
47 

80 
46 

76 
44 

81 
63 

86 
68 

77 
43 

66 

39 

77 
52 

70 
60 

76 

63 

80 
60 

84 
64 

84   76.5 
68   53.0 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

72 
48 

69 
63 

76 

54 

75 
49 

85 
51 

86 
63 

75 
58 

71 

44 

78 
48 

83 
62 

87 
63 

90 
66 

90 
67 

82 

64 

70 
56 

65 
48 

83 
44 

80 

45 

81 

50 

83 
50 

83  ! 

90 
64 

84 
56 

65 

52 

79 
46 

75 
57 

84 
66 

88 
66 

91 
63 

91 
66 

87   80.6 
69   56.6 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

61 

43 

72 

51 

73 
57 

76 
62 

72 
56 

81 
59 

80 
56 

68 
44 

69 

50 

77 
61 

80 
68 

85 
70 

89 
72 

89 

75 

78 
56 

66 

55 

69 

46 

72 
48 

77 
49 

79 
60 

79 

53 

81 
64 

88 
67 

78 
65 

68 

54 

78 
57 

71 
60 

80 
67 

86 
70 

88 
71 

88   77.3 
70   58.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 

MIN 

71 
49 

70 
59 

75 
56 

78 

51 

85 
51 

82 
66 

72 
60 

71 

44 

76 

49 

82 
58 

86 
62 

88 
65 

87 
66 

81 
66 

73 

60 

68 

50 

80 

44 

78 
49 

79 
60 

81 
50 

83 
56 

89 
66 

82 
69 

70 
56 

78 

43 

76 
68 

80 
67 

86 
64 

89 
65 

89 
67 

85   79.6 
68  1  37. 5 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

73 
40 

69 
55 

75 
52 

74 
47 

81 
43 

83 

61 

81 
53 

68 
37 

77 

45 

80 
62 

85 
60 

87 

65 

88 
65 

85 
67 

69 
55 

62 
46 

74 
44 

75 
42 

78 
50 

75 
42 

80 
47 

87 

65 

86 
64 

73 

44 

76 
39 

74 
55 

79 

64 

83 
62 

87 
62 

87 
66 

86   78.6 
64   53.6 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

72 

48 

70 
62 

73 
56 

76 

51 

83 
40 

81 
53 

69 
56 

70 
40 

78 
44 

80 
57 

84 

59 

85 
63 

85 

59 

84 

70 

58 

67 
49 

76 
41 

73 

40 

77 
40 

78 
49 

81 

41 

88 
55 

85 
65 

73 
49 

78 
43 

72 
57 

77 
63 

83 
61 

86 

69 

87 
62 

86   78.4 
66   53.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

72 

49 

69 
59 

74 
55 

78 

50 

86 

50 

83 
60 

68 

53 

71 

42 

77 

48 

82 

60 

87 
61 

88 
63 

89 
66 

82 
63 

73 
55 

64 

43 

78 
42 

78 
46 

78 
46 

SO 
50 

84 
52 

90 
62 

84 
64 

69 

48 

79 
45 

75 
58 

86 

64 

87 
62 

88 
62 

89 
66 

38   79.9 
66   55.2 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

74 
43 

69 

55 

74 
55 

71 
47 

76 

44 

80 

54 

82 
42 

66 

39 

78 
41 

80 
65 

88 
57 

88 
72 

90 
69 

87 
71 

71 
57 

61 

51 

73 
39 

70 

43 

79 
46 

71 
44 

81 
44 

87 
63 

79 
65 

6S 
39 

75 
40 

71 
47 

73 

64 

79 
63 

84 
65 

39 
63 

85  \    77.4 
65   53.3 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

68 
48 

78 

51 

78 
57 

77 
47 

76 

41 

85 

52 

86 
62 

68 
38 

70 
39 

81 
60 

83 
53 

90 
62 

89 
60 

92 
71 

86 
59 

74 
50 

63 
38 

75 

38 

74 
39 

81 
42 

73 
40 

84 
55 

91 
62 

78 
40 

66 
36 

79 
46 

73 
59 

75 
64 

78 
60 

89 
69 

88   79.0 
64  ;  51.4 

WILLIAMSBURG 

MAX 

MIN 

76 

54 

73 
63 

74 
60 

82 
56 

87 

48 

82 

67 

76 

61 

77 

41 

83 
47 

87 

67 

91 

56 

92 

64 

93 
65 

90 
72 

80 
61 

71 
51 

79 
41 

76 

45 

80 
44 

80 
48 

86 
46 

90 
61 

88 
67 

67 

51 

79 
40 

74 
66 

79 
64 

81 
58 

88 
61 

87 
63 

90   81.9 
68  ]  56.7 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

52 

38 

68 
38 

66 
51 

74 
50 

65 
43 

80 

44 

79 
52 

61 
36 

65 
36 

75 
61 

78 
61 

84 
62 

86 
66 

86 

71 

78 
56 

63 

47 

56 
43 

72 

43 

71 
44 

76 

44 

78 
62 

81 
67 

85 
65 

74 
40 

64 

40 

76 

42 

67 

58 

75 
61 

79 

63 

85 
66 

84   73.6 
63   51.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

58 
52 

72 
52 

73 
68 

75 
54 

80 
48 

86 

60 

1 

84 
68 

70 
42 

72 
45 

79 
68 

83 
53 

88 
58 

89 
58 

89 
59 

89 
56 

77 
52 

64 

40 

80 
42 

77 

41 

79 
45 

79 

46 

85 

49 

92 

57 

85 
53 

66 

39 

79 
50 

75 
61 

86 
57 

84 
59 

87 
69 

89   79.7 
61   52.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

>a7  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DCTEY  DAH 
DIX  DAU 

UASISOKVILLE  1  SE 
WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

ETAP 

WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.18 

.07 
23 

.07 
26 

.01 

.09 

51 

.30 
36 

.16 

.03 

47 

.03 

15 

.13 

.16 
34 

.14 
23 

.18 

.20 
70 

.32 
42 

.18 

.13 

55 

.23 
24 

.15 

.30 
48 

.34 
32 

.12 

.12 
82 

.04 

- 
28 

.18 

- 

.20 

47 

.24 
42 

.28 

.28 

166 

.29 
63 

.12 

.15 

67 

.24 
22 

.30 

.39 
140 

.38 
31 

.15 

.23 

46 

.41 
30 

.14 

.35 
131 

.40 
50 

.33 

.01 

67 

47 

.03 

.28 

65 

37 

.18 

.21 

76 

.34 
53 

.13 

.24 

100 

.34 

50 

.19 

.23 

19 

.28 

.15 
15 

.23 

.23 

76 

.30 

.13 
11 

.22 

.18 
23 

.22 

.33 
29 

.17 

.21 
30 

.14 

.16 
20 

.16 

.48 
147 

.41 

.28 
47 

.13 

.08 

75 

.24 

.17 
36 

.19 

.26 
88 

.22 

.22 
62 

« 

.22 

16 

.22 

.04 
27 

• 

.17 
182 

.03 

.11 
48 

.26 

3 

_ 

.11 
36 

.03 

50 

.17 

- 

.09 

7 

.20 

91 
.34 

.16 
16 

.18 

.25 

40 

.41 

.32 

36 

4.91 

B6.37 
2155 

B7.85 
1041 

See  Belerenc©  Notes  Following  Station     In'iex 
-    55    - 


STATION  INDEX 


I 

Obser- 

! 

i 

vation 

Refer 

Station 

0 

Z   County 

a 

o 

g 

Time 

Observer 

To 

1 

a 

2 

.2 

1 

Tables 

ADDISON  DAM  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  59 

B6  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

AOOLPHUS  1  M 

0043  ALLEN 

3 

30  90 

SO  16 

600 

lOELL  t*.  0EARIN6 

3       C 

ALBANY 

0063  CLINTON 

2 

30  41 

89  OB 

960 

'  TA 

NIRS. BARBARA  M.  COOL 

3 

ALLEN 

00«  FLOYO 

37  39 

ANCHOBAOe 

0159  JEFFERSON 

38  16 

700 

7P   7P  C.  e.  BARRET 

2  3  9 

ASHCAMP 

0246  PIKE 

37  16 

B2  26 

1100 

1  8A  MARY  S.  RATLIFF 

3 

ASHLAND  DAM  20 

0294  BOYD 

36  27 

82  M 

931 

OP   7A  ICORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   T 

8ARB0URVILLE 

0381 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

«P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  9     C 

BEAVER  DAM 
BENHAH 
BENTON 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 

BOWLING  GREEN  COLLEGE 
BRENT  0AM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
eURDlNE  2    NE 
BURKESVILLE 

CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLAV  CITY  2  N 

CLERMONT  1  5SE 

CLINTON 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

COLUMBIA 
WCOVINGTON  WS  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CVNTmIANA 

CVNTHIANA  2 

DANVILLE 

OAVELLA 


OELPHIA  1  E 
OEMA 

DEWEY  DAM 
DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  I 


0400  !OHIO 
0S9S  HARLAN 
0611  MARSHALL 
0619  MARSHALL 
0619  MADISON 

0624  MADISON 

'0B54  :hart 

0004  MARREN 
;0907  'hARREN 
0909  jWARREN 

0914  IwARREN 
0976  iCAMPBELL 
1046  I  EDMONSON 
1120  PIKE 
1137  CUMBERLAND 

1206  TRIGG 
1296  iTAVLOR 
1349  JCARROLL 
,1430  'MUHLENBERG 
1576  POWELL 

1611  BULLITT 
1631  iHlCKHAN 
1T04  ESTILL 
:i722  IaDAIR 
IB59  BOONE 

1969  WHITLEY 
1998  HARRISON 
2003  HARRISON 
2040  BOYLE 
2053  MARTIN 

2132  PERRY 
2139  KNOTT 
21B0  FLOYD 
2214  MERCER 
I   2358  OHIO 


4  :37  34 

I  4  J37  33  I 

I  3  |37  23  I 

3  137  00  I 

3  37  01  j 

3  136  56  I 

3  |36  59  I 


82  97 
68  20  I 
68  20 
84  16 


441  I  6P   6P  El 


UNG  12  3  5 

ITEAKER  I  Z  3  9 
ID  JJAMES  H.  MILLER 

9P  RADIO  STATION  WCBL  2  3  9 

6P  JAMES  A.  GROSSMAN  2  3  9 


I  7A  iMRS*  LAURA  Bt(iAe8AR0j    3 
6P  I  6P  CHARLES  A.  nOOCES    2  3  9 
I  7A  jJAMES  R.  EDWARDS    I   3 
88  26  ;   470  I     I  5A  JTVA-039 

2  3  9 


88  26  ;   470  I     I  5A  TVA-039 

86  26  i   535  iMlO  |mID  CIVIL  AERO.  ADM. 


64  29  ,  497  I 


XID 


WRN  ST>  TEACHERS  COL! 
CORPS  OF  ENGINEERS 
lELORlOGE  SKAGGS 
SA  EOWlN  E.  JOHNSON     I 


7A  I 


LEE 


I  2  '36  46  I 

3  137  20  I 

4  38  41  i 

3  37  17 

4  |37  54  I 

!     !         I 

8  137  55  I 

!  6  |36  41  I 

I  4  37  47 
I  3  37  06 
I  7  |39  04  I 

3  l36  50 

9  38  23 

5  38  23 

4  37  39 

I  1  |37  48 

4  37  02 

1  [37  25 

1  37  49 

4  !37  48 

.  3  '37  33 


2366  MUHLENBERG  ,  3  37  09 
2374  CASEY  3  l37  13 
2391  BRECKENRIDGE  3  37  43 
2445  LYON  2  37  03 

2469  METCALFE      3  J37  00 


ELI2ABETHT0NN 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMING5BURG 

FLEMINGSeuRG  2 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  SO 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATtR  WORKS 

FREE6URN 
FRENCH6URC 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 


GLENOALE 
GOLDEN  POND  a  N 
GRANT  DAM  36 
GRAYSON 

GREENSeuRG 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

June  was  slightly  cooler  than  usual  for  the 
season.   Rainfall  was  very  uneven,  varying  . 
from  Inadequate  in  the  western  half  to  plenti- 
ful in  the  east  and  was  excessive  in  some 
northern  areas  within  the  boundaries  of  the 
newly  designated  Blue  Grass  Division.   (See 
map  on  page  59.)   In  May,  the  Western  Divi- 
sion was  substantially  wetter  than  elsewhere 
which  ameliorated  the  effects  of  this  month's 
dryness  in  that  portion  of  the  State. 

Temperature  was  fairly  uniform  in  terms  of 
divisional  averages.   Extremes  were  39°  at 
five  stations  in  the  first  week  and  99°  at 
Fords  Ferry  Dam  50  on  the  21st .   These  were 
well  within  the  range  of  records  dating  back 
to  1889.   Departures  at  stations  having  long- 
term  means  ranged  from  +0.3°  to  -3.3°  with 
nearly  all  being  negative  and  mostly  of  the 
order  of  -1°. 

Rainfall  totals  ranged  from  10,73  Inches  at 
Gest  Lock  3  to  only  0.36  inch  at  Fords  Ferry 
Dam  50.   Of  the  stations  having  long-term 
precipitation  means,  practically  all  those 
in  the  Western  and  Central  Divisions  regis- 
tered sizable  deficiencies.   Departures  in 
the  Eastern  Division  were  mostly  small  with 
a  tendency  toward  the  negative.   In  the  Blue 
Grass  Division,  however,  there  was  a  heavy 
preponderance  of  excessive  totals  with  depar- 
tures of  +1.00  inch  or  more  not  unusual. 
Even  so,  there  were  a  few  dry  spots  in  this 
generally  wet  division,  some  of  which  regis- 
tered deficiencies  of  1.00  inch  or  more,  as 
represented  by  High  Bridge  Lock  7,  Ford  Lock 
10,  Flemingsburg  and  Oneonta  Dam  35. 

WEATHER  DETAILS 

Cool,  dry  air  from  Canada  dominated  the  first 
week's  weather  and  resulted  in  the  lowest 
temperature  of  the  month  at  practically  all 
stations  by  the  morning  of  the  4th.   Tempera- 
tures were  unseasonably  cool  until  the  5th 
then  warmed  up  to  normal  levels  for  a  few 
days  before  climbing  still  higher  during  the 
10th  to  13th  under  the  effects  of  relatively 
stagnant  pressure  patterns  and  abundant  sun- 
shine.  Dally  maximum  temperatures  were  gener- 
ally in  the  high  80 's  and  low  90 's  during  the 
latter  two-thirds  of  the  month  but  average 
temperatures  were  seldom  more  than  5°  above 
normal  due  to  the  cool  nights.   The  month's 
highest  readings  occurred  during  the  11th  to 
13th  and  on  the  24th,  with  some  stations 
recording  peaks  on  more  than  one  of  those 
dates.   The  last  attempt  at  unseasonably  cool 
weather  in  the  month  came  with  the  arrival 
of  a  Pacific  High  on  the  27th.   Average  tem- 
peratures were  moderately  below  normal  on  the 
29th  and  maxima  were  held  down  to  near  80° 
for  several  days  toward  the  end  of  June . 

Rainfall  was  negligible  through  the  12th 
because  of  the  dry  character  of  the  air  masses 


Influencing  the  weather.   The  northward  flow 
of  moist  air  that  began  on  the  13th  produced 
thundershowers  in  some  areas  and  marked  the 
beginning  of  a  prolonged  rainy  period.   Meas- 
urable amounts  occurred  practically  every  day 
somewhere  in  the  State  from  the  13th  to  26th, 
and  scattered  showers  fell  on  one  or  two  days 
thereafter.   Rainfall  amounts  were  appreciably 
greater  in  the  Bluegrass  and  Eastern  Divisions. 

WEATHER  EFFECTS 

Crop  prospects  at  the  end  of  the  month  pre- 
sented a  varied  picture  but  the  outlook  was 
generally  favorable,  according  to  the  U.  S. 
Agricultural  Marketing  Service  at  Louisville. 
Crops  in  West  Kentucky  were  better  than  a 
year  ago  when  excessive  rains  delayed  spring 
planting.   The  early  season  in  the  west  was 
more  favorable  this  year  but  rainfall  in  June 
was  scattered  and  lighter  than  desirable. 
Northern  and  eastern  Kentucky  crops  got  off 
to  a  slow  start  with  cool  weather  retarding 
plant  growth.   Northern  areas  have  had  addi- 
tional setbacks  due  to  heavy  showers  and  local 
flash  floods  but  crops  were  making  adequate 
progress. 

As  the  month  ended,  the  small  grain  harvest 
was  in  full  swing  with  all  grains  yielding 
well  above  average.   Tobacco  was  in  good 
condition,  though  a  bit  late,  and  stands  were 
good  except  where  late  replanting  was  necessary. 
Corn  was  reported  thriving  with  nearly  half 
the  crop  laid  by,  but  needing  rain  in  the 
drier  sections.   Pastures  were  better  than 
usual  for  so  late  in  the  season,  particularly 
in  the  wetter  Blue  Grass  and  northern  counties. 
Fruit  prospects  were  reported  excellent  fol- 
lowing the  near  failure  in  1955. 

The  U,  S.  Geological  Survey  reported  that 
ground-water  levels  in  the  Louisville  area 
continued  substantially  below  average  and 
about  the  same  as  a  year  ago,  but  elsewhere 
in  Kentucky,  some  water  levels  were  reported 
record-low  for  June. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  following  report  was  furnished  by  the  State 
Cllmatologist  at  Louisville:  "Severe  storms 
during  the  month  were  of  the  minor  svimmer  type 
of  thunderstorms.  Damage  was  estimated  to  be 
about  $25,000  to  property  and  crops  and  resulte< 
mainly  from  the  lightning  and  wind  accompanying 
the  thunderstorms.  Two  minor  injuries  were 
also  reported  as  a  result  of  the  storms," 

FLOODS 

No  main  stream  flooding  was  reported.   Unoffi- 
cial reports  of  up  to  6  Inches  of  rain  in  the 
headwaters  of  the  Licking  River  resulted  in 
local  flash  flooding  in  the  vicinity  of  Paris, 

J,  E,  Stork 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

.  E 

Si  3 

S    6 

<  s 

«.  E 
2  6 

1 
< 

r^  C 

s  1  S 

1  o   § 
a  u:  ^ 

1 

i 

5 

3 

1 

1 
1 

No  o 

Doy 

s 

t^ 

1  i  i 

Q  it  E^ 

& 

s 
g 

1 

Snow.  Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

2 

0 

11 

1  g 

1 

o 

1 

0 

i 

^1 

6  1 

0  i 

0  * 

2 

WESTERN 

BEAVER  BAM 

85.5 

59.8 

72.7 

95 

24 

41 

2 

23 

9 

0 

0 

0 

1.59 

.78 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

BENTON  2 

86<6 

61.8 

74.2 

97 

24 

40 

3 

20 

10 

0 

0 

0 

2.97 

1.03 

26 

.0 

0 

» 

4 

1 

FORDS  FERRY  DAM  60 

87.8 

64,2 

76.0 

99 

21 

45 

2 

9 

13 

0 

0 

0 

.36 

-  3.36 

,14 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

GOLDEN  POND  8  N 

88.2 

59,3 

73.8 

98 

24 

39 

2 

20 

13 

0 

0 

0 

1.61 

1.16 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

GREENVILLE  2  W 

85.1 

60.3 

72.7 

-    1.9 

94 

24 

40 

2 

30 

7 

0 

0 

0 

1.73 

-  2.36 

1.00 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

HENDERSON  4  SW 

86.6 

62.6 

74.6 

-  1.1 

93 

21 

41 

2 

14 

12 

0 

0 

0 

3.41 

-   .26 

1.33 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

HICKMAN  1  E 

AH 

87.0 

53.2 

75.1 

97 

24 

43 

3 

15 

14 

0 

0 

0 

2.35 

.95 

16 

.0 

0 

4 

3 

0 

HOPKINSVILLE 

AM 

87.9 

62.5 

75.2 

-   .4 

98 

26 

40 

2 

21 

16 

0 

0 

0 

1.75 

-  2.40 

.52 

30 

.0 

0 

5 

1 

0 

LOVELACEVILLE 

85.3 

62.3 

73,8 

-  2,6 

94 

24 

45 

2+ 

14 

8 

0 

0 

0 

1.81 

-  1.61 

.47 

26 

.0 

0 

9 

0 

0 

MADISONVILLE  1  SE 

86.4 

52.6 

74.5 

94 

24 

41 

2 

16 

10 

0 

0 

0 

2.76 

.95 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

MAYFIELD 

87.3 

64. 3M 

75. 8M 

-   .3 

97 

24 

43 

2 

10 

14 

0 

0 

0 

1.50 

-  2.40 

.78 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

MURRAY 

86.8 

63.4 

75.1 

-  1.1 

96 

24 

44 

2 

12 

12 

0 

0 

0 

1.68 

-  1.64 

.63 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

OWENSBORO  2  W 

88.1 

52.8 

75.6 

,2 

97 

11 

42 

2 

14 

14 

0 

0 

0 

2.58 

-  1.32 

.60 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

34.8 

64.5 

74.7 

94 

24 

46 

2 

18 

a 

0 

0 

0 

1.61 

.69 

26 

.0 

0 

i 

1 

0 

PADUCAH 

87.8 

63.3 

75.6 

97 

24 

44 

2 

12 

14 

0 

0 

0 

1.32 

-  2.38 

.70 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

PRINCETON 

87.9 

62.4 

75.2 

-   .5 

96 

23+ 

41 

2 

13 

15 

0 

0 

0 

3.43 

-   .51 

1.73 

16 

.0 

0 

6 

2 

2 

RUSSELLVILLE 

87.6 

61.0 

74.3 

-  1,3 

96 

24 

40 

2 

20 

16 

0 

0 

0 

1,96 

-  1.92 

.63 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

74.6 

-  1,2 

2,02 

-  1.77 

.0 

CENTRAL 

ANCHORAGE 

83.8 

60.2 

72.0 

-   ,6 

95 

12 

40 

2 

32 

3 

0 

0 

0 

3.42 

-   .61 

1.26 

22 

.0 

0 

7 

3 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

88.9 

60.4 

74,7 

98 

30 

40 

3 

15 

15 

0 

0 

0 

8.99 

3.60 

21 

.0 

0 

6 

4 

BONNIEVILLE 

86.0 

59,9 

73.0 

94 

26 

39 

2 

31 

11 

0 

0 

0 

1.59 

.76 

15 

.0 

0 

4 

2 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

86.0 

52.5 

74.3 

-  2,1 

94 

24 

43 

3 

26 

12 

0 

0 

0 

3.26 

-   .69 

.81 

15 

.0 

0 

6 

4 

CAMPBELLSVILLE 

84.8 

59.7 

72.3 

93 

11  + 

43 

2 

26 

7 

0 

0 

0 

4.63 

1.00 

2S 

.0 

0 

» 

4 

CLERMONT  1  SSE 

ELIZABETHTOWN 

85.8 

59.5 

72.7 

93 

12  + 

40 

2 

30 

10 

0 

0 

0 

1.62 

.72 

1 

.0 

0 

3 

2 

GLASGOW  WKAY 

83.8 

69.9 

71.9 

92 

24 

41 

2+ 

33 

5 

0 

0 

0 

.88 

.54 

14 

.0 

0 

1 

1 

GREENSBURG 

AM 

86.4 

59.5 

73.0 

-  1.5 

95 

13+ 

42 

2 

31 

13 

0 

0 

0 

3,23 

-  1.61 

1.28 

1 

.0 

0 

4 

2 

IRVINGTON 

84. 9M 

61. 8M 

73, 4M 

-  1,1 

92 

12+ 

40 

2 

29 

5 

0 

0 

0 

3.70 

-   .54 

2.63 

21 

.0 

0 

S 

1 

LEITCHFIELD 

87.2 

62.0 

74.6 

,0 

96 

24 

41 

2 

20 

15 

0 

0 

0 

3.92 

-   .48 

1.76 

21 

.0 

0 

5 

2 

LOUISVILLE 

88.4 

66.2 

77.3 

96 

11  + 

46 

2 

12 

17 

0 

0 

0 

3.34 

1.12 

25 

.0 

0 

7 

2 

LOUISVILLE  WB  AP 

R 

84.9 

62.9 

73.9 

-   ,3 

93 

11  + 

45 

2 

30 

9 

0 

0 

0 

2.38 

-  1.68 

.66 

22 

.0 

0 

4 

3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

85.5 

59.1 

72.3 

93 

24 

39 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

2.41 

.61 

14 

.0 

0 

5 

3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

AM 

84.0 

52.3 

73.2 

-   .6 

92 

26 

49 

2 

19 

8 

0 

0 

0 

2.98 

-  1.15 

2.02 

1 

.0 

0 

9 

1 

SCOTTSVILLE 

86.0 

61.7 

73.9 

93 

24 

43 

2 

16 

10 

0 

0 

0 

1.70 

.55 

21 

.0 

0 

5 

2 

SUMMER  SHADE 

86.1 

60,5 

73.3 

94 

24 

40 

2 

31 

12 

0 

0 

0 

1.27 

.31 

8 

.0 

0 

6 

0 

WOLF  CREEK  DAM 

AM 

85.0 

68.2 

71.6 

95 

25 

43 

4 

31 

e 

0 

0 

0 

2.62 

1.01 

1 

.0 

0 

S 

3 

DIVISION 

73.4 

-  1,1 

3.07 

-  1.08 

.0 

BLUE  GRASS 

CARROLLTON  LOCK  1 

84.2 

61.1 

72.7 

93 

12 

44 

4 

22 

6 

0 

0 

0 

5.37 

1,53 

2.25 

19 

.0 

0 

9 

4 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

R 

82.4 

61.8 

72.1 

,3 

92 

12 

46 

2 

37 

4 

0 

0 

0 

4.98 

.94 

1.91 

16 

.0 

0 

7 

3 

CYNTHIANA  2 

AM 

84.8 

68.5 

71.7 

93 

13  + 

39 

4 

32 

7 

0 

0 

0 

4.68 

2.50 

21 

.0 

0 

5 

3 

DANVILLE 

AM 

84.6 

60,4 

72.5 

93 

13  + 

45 

2+ 

35 

8 

0 

0 

0 

4.66 

.06 

1.31 

1 

.0 

0 

6 

4 

DIX  DAM 

82.5 

61.9 

72.2 

91 

11 

47 

2+ 

30 

3 

0 

0 

0 

4.98 

1.32 

1 

.0 

0 

7 

3 

FALMOUTH 

85.3 

60.4 

72.9 

94 

12 

42 

4 

27 

10 

0 

0 

0 

5.38 

1.23 

1.62 

23 

.0 

0 

9 

4 

FARMERS 

85.1 

68.9 

72.0 

-   .6 

94 

24+ 

42 

4 

28 

8 

0 

0 

0 

7.48 

3.05 

2.12 

21 

.0 

0 

10 

6 

FRANKFORT  LOCK  i, 

AM 

84.3 

60,4 

72.4 

-  1. 8 

93 

12  + 

45 

4+ 

31 

9 

0 

0 

0 

4.47 

.66 

1.16 

21 

.0 

0 

10 

3 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

R 

82.9 

62,0 

72,5 

.3 

91 

24 

46 

4 

33 

3 

0 

0 

0 

6.60 

2.59 

1.46 

13 

.0 

0 

9 

6 

MAYSVILLE  DAM  33 

AM 

82.8 

57,7 

70,3 

-  2.5 

91 

12 

43 

4 

39 

3 

0 

0 

0 

4.72 

.60 

2.24 

21 

.0 

0 

9 

3 

MOUNT  STERLING 

84.5 

50,4 

72.5 

92 

12  + 

44 

4 

29 

8 

0 

0 

0 

6.24 

1,75 

1.63 

20 

.0 

0 

9 

3 

RICHMOND 

AM 

83.7 

60,7 

72.2 

91 

13  + 

41 

4 

36 

5 

0 

0 

0 

2.62 

.67 

I 

.0 

0 

e 

2 

SHELBYVILLE  2  W 

84.3 

61.3 

72.8 

-   .6 

93 

12 

39 

4 

30 

5 

0 

0 

0 

3.62 

-   .67 

.90 

23 

.0 

0 

9 

4 

WILLIAMSTOWN  6  WSW 

AM 

82.3 

59,5 

70,9 

-  3,3 

91 

12+ 

40 

2+ 

44 

4 

0 

0 

0 

5.50 

1,48 

1.03 

16 

.0 

0 

9 

9 

DIVISION 

72.1 

-  1.5 

5.14 

•  90 

.0 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

83.1 

61,1 

72.1 

-  1,8 

92 

13  + 

46 

4 

30 

a 

0 

0 

0 

3.67 

-   .33 

1.85 

19 

.0 

0 

4 

2 

BARBOURVILLE 

88.6 

58,5 

73.6 

95 

11  + 

40 

4 

20 

21 

0 

0 

0 

3.46 

.77 

I 

.0 

0 

7 

4 

BAXTER 

AM 

81. 9M 

58, 3M 

70. IM 

89 

12  + 

43 

4+ 

44 

0 

0 

0 

0 

4.35 

1.90 

1 

.0 

0 

6 

3 

BENHAM 

AM 

84.7 

55.8 

70,3 

92 

15  + 

40 

4 

36 

9 

0 

0 

0 

3.72 

1.98 

1 

.0 

0 

6 

2 

BLAINE 

82.7 

58.1 

70.4 

90 

13 

41 

4 

31 

1 

0 

0 

0 

4.31 

1.25 

21 

.0 

0 

6 

3 

DEWEY  DAM 

AM 

84. 4M 

59. 4M 

71. 9M 

91 

14 

45 

4 

31 

4 

0 

0 

0 

3.40 

1.41 

1 

.0 

0 

7 

2 

GRAYSON 

87. 5M 

61. 3M 

74. 4M 

93 

13 

42 

4 

31 

7 

0 

0 

0 

6.46 

2.40 

18 

.0 

0 

8 

5 

n 

HEIDELBERG  LOCK  14 

R 

85.9 

69,0 

72.5 

93 

13+ 

41 

4 

26 

10 

0 

0 

0 

3.50 

-   .82 

.65 

19 

.0 

0 

7 

4 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

AM 

83.6 

67,4 

70.6 

91 

13  + 

41 

4 

42 

6 

0 

0 

0 

4.14 

1.10 

1 

.0 

0 

9 

4 

INEZ 

85.8 

58.4 

72,1 

93 

24+ 

42 

3 

30 

12 

0 

0 

0 

3.51 

1.06 

21 

.0 

0 

6 

3 

LONDON  CAA  AP 

82.9 

59.2 

71.1 

91 

11  + 

40 

4 

43 

4 

0 

0 

0 

2.43 

.40 

17 

.0 

0 

u 

0 

MANCHESTER  4  Si. 

87.3 

58.1 

72,7 

93 

13  + 

45 

4 

19 

13 

0 

0 

0 

4.76 

1.15 

22 

.0 

0 

8 

4 

MIDDLESBORO 

86.6 

58.5 

72,1 

92 

11  + 

41 

4 

23 

6 

0 

0 

0 

7.27 

2.51 

23 

.0 

0 

8 

4 

MOUNT  VERNON 

83.9 

57.7 

70.8 

92 

13+ 

40 

4 

37 

6 

0 

0 

0 

3.10 

1.08 

17 

.0 

0 

8 

1 

PIKEVILLE 

86.0 

62.9 

74.6 

94 

30 

47 

4 

17 

11 

0 

0 

0 

4.84 

.37 

1.62 

21 

.0 

0 

11 

3 

SOMERSET  1  N 

84.1 

68.9 

71.5 

92 

24 

41 

4 

36 

7 

0 

0 

0 

2.30 

.91 

25 

.0 

0 

i 

2 

VANCEBUR6  DAM  32 

84.0 

60.5 

72.3 

93 

16+ 

45 

4 

27 

7 

0 

0 

0 

3.55 

-   .70 

1.66 

21 

.0 

0 

7 

2 

WEST  LIBERTY 

AM 

84.1 

58.5 

71,3 

92 

14+ 

41 

4 

38 

7 

0 

0 

0 

5.11 

.82 

23 

.0 

0 

11 

5 

WILLIAMSBURG 

86.3 

60,6 

73,5 

-  1.0 

93 

11 

44 

4 

26 

11 

0 

0 

0 

3.67 

-   .08 

.98 

20 

.0 

0 

7 

3 

DIVISION 

72.0 

-  1.4 

4.08 

-   ,11 

.0 





See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


"3 

Day  of  month 

station 

1  1 

2   3 

4    5  I  6 

7   8  1  9 

10  1  11   12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22 

23 

24 

25   26 

27 

28 

29   30 

31 

ABOISON  MH  *5 

IU>01J>HUS  1  N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCHOOAGE 

•  >1 

1.70 
l.M 
2>38 
3>t2 

.45 

1.04 

.02 

•  23 

•  05 

T 
T 

T 

T 

.03 
.05 

.02 

.17 

T 

.21 

.14 

.38 

T 

.82 

■  20 
.04 

.02 

.25 

■  14 

.50 
.25   .09 

T 
.20 

1.00 
1.26 

.15 

T 
.20 

.35 

.54 

T 
•03   •OS 

•  34   •OS 

•  20 

•  14 

T 
.15 

.11 

.12 

.01 

ASMCAMP 

ASHLAND  OAH  29 
BAReOURVILLE 
8ARDST0BN  S  J  PREP  SOI 
BAXTER 

2i32 

3.«7 
3*48 
St9« 
4i3S 

.38 

.77 
•  20 
1.90 

.01   .03 

.01 

.06 

•  48 

•  OS 

.17 

T 

.98 

.20 

.13 

T 
.19 

.04 

.08 
.08 
.99 

.21 

1.85 

.20 
.06   .94 
.63   .25 
.33  3.60 
.05   .10 

.84 

.36 
.64 
.63 

.07 
1.09 

.42 

.07 

•  28 
T 

•  95 
2^43   .05 

.40 

.29 

T 

.20 

BEAVER  0AM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  HATER  WORKS 

BLAINE 

l.SB 
3.72 
2|07 
3. SI 

Al31 

.53 

1.98 
.90 

•  65 

•  35 

.10 
.05 

T 

•  97 

.12 

•  24 

•  oa 

•  21 

T 

.17 
.32 

.03 
■  29 

.78 

.04 
.02 
.04 

.oa 

.13 

.50 

.27   ,14 

1^25 

.87 

.14 
.85 

.02 
.06 

.03 

.09 

.03 
.32 

.04 
.31 

1.03 
.82   T 
.40   ^60 

.03 
.70 
.09 

.03 
.01 

.02 
.07 

BONNIEVILLE 
BOWLING  GAEEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  » 

i.sa 

3>09 
3.4* 
3|29 
9|3< 

•  51 

•  41 

•  56 

•  19 

•  38 

.12 
.12 

.10 

T 

.04 
.01 

T 

.01 

•  10 

•  35 

•  39 
.99 

2.94 

•  79 

•  16 

•  16 

•  81 

.79 
.47 

■  08 

•  08 

■  81 

.04 

■  43 

■  21 

•  02 

.06   .25 

.56 

.45 
.92 

.16 

.70 
.11 

.76 

.75 

•  03 

•  05 
.02 
.55 

.16   T 

.02 
.43 

T 

BROWNSVILLE  LOCK  > 
BUROINE  2  NE 
BORKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELL SVILLE 

1|21 

2.28 

.94 
4.63 

•  83 

1^10 

•  89 

•  72 

.11 
.02   T 

T 

.12 

*"         T 

T 

.03 

.19 
.17 

.09 
.39 

.05 
.18 

T 
•  06 

T 

■  19 

■  07 

.05 

•  66 

T 
■  49 

.02 

.40   .25 

T 

.33   .49 

1.35 

.07 
.14 

.19 

.79 

.15 
.22 

.16 

.46   T 
.26 

.02   .28 
1.00  ,03 

T 
.21 

- 

.03 

CARROLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITY  2  N 
CLERMONT  I  SSE 
COLLEGE  HILL  LOCK  11 
COLUMBIA 

5.37 
8.95 

3.47 
3.57 

•  13 
I^IB 
RECORD  MISSING 

•80   ^06 

•39  1^65   117 

.37 

•  73 

•  21 

T 
.14 

.20 

T 

.10 

.27 

2.25 
1.32 

T 

.73 
•99  1^68 

•07   ^04 
•  15 

.13 
1.02 

.85 
.17 

.62 

.17 

.39 

.87 

•  17 
.70 

.53 

T 

.92 
.88 

.02 

.05 
.32 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT    R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CVNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

4.9B 
3.77 
5.15 
4.6B 
4.M 

.80 
.07 
.08 

1.31 

T     T 
.03 

.39 

•  90 
.62 

T 
1^10 

T 

.26 

.05 
.03 

1^91 

•  18 

•  11 

1.18 
.97 
.20 

.79   .20 

.09   .04 

2.52 

2.50 

.85   .22 

.03 

.09 
•  OS 
.40 

T 
.64 

•  60 

•  60 

•  06 

.23 

.21 

.06 

.22  1.24 
.46 

T 
.28   T 

.62   T 

T 

.10 

.02 

T 

T 
.07 

T 
.14 

OELPHIA  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

01 X  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

8.02 
9.34 

3.40 
4. 98 
2.15 

1^S3 
1^03 
1^41 
1^32 

•  90 

•  OB 
•  20 

.04 

•  24 

.09 

l^OO 

•  67 

•  08 
.36 

■  12 

.04 

•  35 

.65 

.10 

2.57 
.19 
.05 
.30 

.12 

2.33 

.23 

T     .20 

.05   .18 

1.14 
.14 
.49 

1.68 
.19 

1^40 
1^58 
•  59 

T 

.13 

.45 

.34   .33 

.28 

.36 

.10 

T 

OUNMOR 
OUNNVILLE 
EDOYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELI2A8ETHT0WN 

1.85 
3.4« 

2.07 
1.40 
1.82 

•  29 

•  61 

•  29 

•  39 

•  72 

•  34 

T 

•  03 

1.00 
.13 

.12 

.98 

T 

.44 
•  20 

.10 
.16 

T 

.07 

.42 
.05 

.13 
.15 

T 

T 

.17 

.35 

T     .65 
•06   •SO 

•  30 

•  06 

•  02 

T 

.57 

.53 

.08 

.04 
•  33 

.19 

ELKBORN  CITY 
FALMOJTH 
FARMERS 
FLEMINGSeURG 
FORD  LOCK  10 

3.77 
S.3S 
7. 48 
3.29 
3.06 

l^Ol 

•  69 

•  62 

1^05 

T 
T     •OS 

T 

.17 

•  03 

T 

.53 

.14 
.84 
.01 

.06 

■  12 

T 

.07 
.81 

.40 

T 

•10   ^27 
1^11 

•03  2^12 
1^48 

T     •IB 

•  99 

•  27 

•  08 

•  56 
.51 

•  03 
1.62 
1.10 
.82 
.06 

.26 

.80 
.03 

.14 
.21 
.41 
.27 
.90   T 

•  31 

•  23 

•  59 

•  12 

■  08 

.09 
.25 

T 

.06 
.12 
.11 

FOROS  FERRY  DAM  SO 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FRENCHBURG 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

•  36 

4.47 
1.57 
5.29 
4.23 

.39 

.30 
.61 
.09 

T 
.10 

T 

T 

.09 

•  03 

•  89 

•  37 

.04 

T 

.37 
1.02 

•  14 
T 

•  42 

T 

.36 

•  05 

.42 

.12 
.12 

.03  1.16 

T 
.25   .97 
T    1>96 

T 
.63 

1.05 
.28 

.69 

.04 

.99 

.05   .02 
.18   .17 

.35 

.26 

•  08 

•  09 
T 

•  78 

.26 

.15 

.13 

SEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE 
GOLDEN  POND  B  N 

10.73 
1.90 
.88 
4.31 
1.61 

.16 

.71 
.02 
1.03 
.08 

.09 

T     .02 

.07 

•  02 

.77 
.41 
.94 
.18 

T 

.56 
.07 
.07 
.03 
.10 

•  06 
.03 
.20 

■  54 

T 

3.23 
.13 

.01 
.08 

1.74 

T 
2.90 

.85 

.91 
.08 

.IB 

.87 

.08 
.09 
.02 
1.15 

•  34 

•  21 

•  10 

.68 

T 
T 

GRANT  DAM  3fl 

GRAYSON 

GREENSaURG 

GREENSaURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

3.15 

6.4« 
3.23 

2.90 
3.98 

.53 

1.28 
1.20 
1.28 

T 
T 

.49 
■  39 

T 

.04 
.03 

•  06 

.08 

.03 

2.40 
.77 

.52 
.40 
.09 
.05 
.66 

.56 

T     .64 

T 

.57 

1.00 
.03 
.09 
.21 

.38 
1.19 

.09 

.67 
.33 

.30 
.21 

.12 

.05 

.87   .04 

.72 

.04 

•  49 

•  19 

•  04 

•  16 

.02 

T 

.20 

.25 

T 

GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6    NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  lA      R 
HENDERSON  A  SW 

1.73 
4.88 
6.41 
9.50 

3.41 

.12 
1.03 
.98 
.49 
■  13 

■  03 

T 

.05   T 

T 

T 

.63 

T 

•  19 

T 

•  03 

.18 

T 

.63 

.30 

.11 

.24 

.02 

.30 

T 
•  60 

T 

T 

.01 

.57 

3.12 
1.09 
.65 

1.33 

.29 

.02   .12 

T     .29 

l.SO 
.64 
.83 

T 
.76 

T 

.19 

T 

1*00 

.34 

•  60 

T     •OS 

•  09 

•  07 

T 

.10 
T 

T 

T 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

2.35 

1.97 
3. 33 

4.14 
1.75 

.03 
.79 
1.10 
.24 

T 
.06 

.28 

•  02 

.07 

•  98 

•  02 

•  16 

.44 

.11 

.39 

•  40 

•  08 

.99 

.02 

.07 

•  09 

•  04 

.12 

.11 

.02 
.13 

.42 
.04   .71 
T     T 

.20 
.84 
.84 

.20 

.12 
.05 

•  07 

•  70 

•  31 

•  90 

•  03 

•  54 

1^00 

T 

•  13 

.10 

.52 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

8.66 
3.51 

1.70 
8.50 
4.69 

.10 
.45 

.93 

.03 

.09 

.70 
.02 
.08 

.48 

•  12 

.19 

.05 

•  08 

•  30 

.61 

1.04 

.38 

.38 

.60 

.15 
.07 
.33 

2.00 

1.05 

.18  2.83 

1.35   .85 

.20 

1.20 
.77 
.04 
.83 
.51 

T 
.86 

1.54 

.76 
.20 

.36 

•  31 
•07   •OO 

•  12 
.73   ^07 
•  32 

.10 

.46 

.08 
.03 

KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE 
LANCASTER 
LAURA 

4.59 
1.20 
3.6« 

3.89 
V  B.03 

.40 
•  42 

1^69 
1.05 

.10 
.28 

.81 

T 
.29 

•  50 

•  44 

•  01 

•  47 

T 
.OS 

•  07 

•  23 

•  30 

•  11 

T 

.22 

.75 

.07 

.44 

.40   .90 

.55 

.22   .50 
.15 

.36 

.80 

.14 
1.65 

.10 
.27 
1.83 

.11 

•  82   T 
•12  I^IO 
•82   ^34 

•  51 

•  23 

•  39 

.20 
.90 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

LOCKPORT  LOCK  2 

3.92 

8.80 
3.41 
4.78 
7.81 

1.68 

.09 
1.00 
1.03 

.40 

.13 
.05 
.02 

T 
T 

.99 

.08 

1.48 

.12 
I.IS 

.15 
.91 

.07 

T 
•  01 

.20 
.10 

.27 
■  23 

•  28 

•  13 

T 

T 
.42 

.20 
T 

.15 
•  21 
2.15 

1.76 
.91   .64 
.65 
.11 
.94 

.93 
.05 
1.68 

.44 

.28 
1.30 

.69 

•  03 
.19   T 
.80   .01 
.36 
.56 

•  33 

.49 
.77 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

LOUISVILLE  UPPER  SAGE 

2.43 
4.98 
3.34 
2.38 
3.34 

.21 

.47 

T 
•  03 

T 

.19 

.01 

.01 

.03 

T 

.30 
•  29 

.28 

T 
.01 

.25 

.02 

T 
T 

T 
T 

.40 

.04 
1.11 
T 
.03 

.19 
.37 

•as 

.50 
.09 

.13   .31 
.96 
.20   .31 
.09   .40 
.10   .27 

.15 
•  04 
.28 
.66 
.12 

.13 

.38 

T 
.84 

.14 
.21 

.93 

T 

.25 

.46 
1.12   .08 

.02   .06 
1.24   .15 

•  44 

•  21 

T 
T 

.07 
.03 

.20 

.27 

T 

T 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCMESTER  4  SE 
MAYFIELD 

1.81 
2.78 
2.41 

4.76 
1.90 

•  99 

•  79 
1^18 

.30 

T 

T 

.41 
.34 
.61 

.12 

.33 

.14 
.10 
.37 

•  28 

•  08 
.03 
.11 

.54 
.12 

T 
.57 

.13 
.60 

.32 

.05   T 

.27 

T 

1.15 
•  78 

.30 
.22 

.47 
.15 

.S6 

.42   .06 

•  10 

.05 

MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 

4.72 
4.29 
7.27 
4.52 
2.78 

•  21 

•  66 
1^54 

•  93 

T 

.01 

•  04 

•  83 

1.02 

T 

1.09 

.61 

T 
.57 

.10 

.31 

.06 

T 

.46 

.52 
.09 

.87 

2.24 
.39   .12 

1.75   .26 
1.05 
.19 

.15 
.75 

.65 

.10 
.08 
2.51 
.22 

.65 
.13 

.28 
.29 
.38 

.97 

•  SO 

•  05 

.13 

.39 

.07 

HONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFOROVILLE 
MURRAY 

1.98 
8.24 

3.10 
2.27 
1.68 

•  99 

T 

•  27 

•  37 

T 

T 
•  35 

T 
T 

T 

.06 
.35 

.03 
.98 

T 

T 
.30 

T 

•  12 

•  94 

.03 
.38 

1.08 

.18 

.07 
■  13 

T 

.03 
•  27 
•40 

T 

1.63  1.95 

■  33 
T 

■  8> 

T 
.49 

.22 

•  08 

•  43 

•  10 

•  29 

•  14 

1.06 
.70 

.42   .05 
.24   T 

.12 

.06 

.21 

.27 

T 

OLMEY 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  M 
PAOUCAM  CAA  AIRPORT 

1.38 
2.74 
2.58 
3.19 
1.61 

•  23 

•  10 
.02 

•  11 

T 
.12 

.12 
•  14 

T 

•  09 

.09 
1.10 

T 

.39 

.08 

.02 

.30 

■  47 
.28 

■  09 

■  32 

■  18 

.50 

T 

■  16 

■  80 
.88 

T     ^43 

.31 

T     .01 

.12 

.20 
.45 

.88 

T 

•  02 

•  07 

•  OS 

.26 

.03 

.46 
.18 

T     .69 

.10 
.36 

.02 
.01 

.09 

.40 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

1.32 

3.77 
4.84 
6.94 
3.49 

1.38 

.89 
1.92 
.14 

T     T 

T 

.19 

T 

.15 

.21 

.07 
.10 

.02 

.02 

.21 
.02 
1.73 

.05 

■  02 

T 

T 
1.77 

.24 
■21  1^62 

■  18   .49 

■  03 

.50 
.41 
.13 

.52 

.51 

2.05 

•  10 

•  02 

.10   .70 
.36 

.44   T 
.81 

1.00 

.50 
.35 

.12 

T 

.16 

.01 

.11 

See  Reference  Notes  Follovlog  Station  lode 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


13       14       15 


25      26      27 


28      29      30 


RAVENNA   LOCK    12 

2alT 

RICHMOND 

2.B2 

ROCHESTER   LOCK    3 

li29 

RUMSET   LOCK    2 

2>M 

RUSSELLVILLE 

l.«» 

RUSSELLVILLE    SUBSTA 

2i09 

ST    JOHN    BETHLEHEM    ACAD 

2(98 

SALVISA   LOCK    0 

>•»* 

SALVERSVILLE    2    SE 

A>30 

SCOTTSVILLE 

1.70 

SEBREE 

2.0> 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

LIS 

SHELBYVILLE    2    W 

3162 

SHEPHEROSVILLE 

>,M 

SOMERSET    I    N 

2.30 

SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYL0R5VILLE 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOMN  DAM  *t9 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WAYNESBURG  6    E 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN  i    WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  0AM 
WOODBURY  LOCK  4 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 

m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  preclpitatioD 

In 
1  y 

1 

3 

III 

Stetion 

? 

1 
& 

■oaf 
l-'i 

o  ffl  > 

Hi 

s 
> 
< 

1    . 

0         1 

M 

P 

o  H 

a 

CO  w 
..  o 

J 

8 

o 

s 

A 

S 

i 

1 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 
LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

S 
SE 

12 
16 

7.8 

7.1 

_ 
37 

K 

24 

85 
84 

83 
84 

56 
52 

64 

60 

4 

6 

2 
7 

3 

1 

4 
3 

2 

0 

0 
0 

15 
17 

70 

5.3 
4.8 

REFERENCE  NOTES 

Additional  infornation  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Loulsvli: 
Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  coltimn  of  the  station  index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  Id  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  la  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

nits  used  in  this  bulletin  are:   temperature  In  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles.   Degree  days  are  based  • 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlamete: 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observat 


less  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 


See  the  Station  Index  for  obser' 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observat li 
Table  7  means  the  water  equivalent  of  sno' 
taken  from  different  points  for  successlvi 


tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  statloi 
on  the  ground.  It  le  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  si 
observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  loca 


now  on  ground  values  are  at  6:30  a.m.  C.S.T.  and  7:30  a.m.  E.S.T. 
on  the  ground  Is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  an 
rlablllty  In  the  snowpack  result  In  apparent  IncoDSlstencies  In  tl 


EQUIV  IB 
cord. 


except  full-time  Weather  Burea 


the  period  1931-1955. 


Long-term  means  for  full-time  Weather  Bureau  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureai 
observations  taken  at  the  present  location. 


the  period  1921-1950.  adjusted  to 


ord  in  Tabl«s  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry, 
d  ground;  however,  the 


-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 
roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Id  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations. 
Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivaleDt  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent 

y  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  If  i 

R  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tl 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


These  statli 


that  the  the 


ed  for  special  purposes  aud  are  published  la 
sDOwfall. 


ry  10  iDches  of  n< 

for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 
DtB   to  be  published  later  In  Bourly  Precipitation  Data) 


20 


ents  per  copy,  moDthly  aDd  annual;  $2.50  per  year.   (Ye 
s  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 


rly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
ent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of     1955  -  1956 


Stabon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ADDISON    DAM    *5 

AOOLPHUS    1    N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

T 

T 
•  2 

T 
T 

2,i 
.9 

7.2 
1.0 

2.3 

8.1 

1.0 

T 
T 

1.0 
1.5 

T 
T 

7.2 

1.0 

3.8 
11.7 

ASHCAMP 

ASHLAND    DAM    29 
BAfSBOURVILLE 
BAKOSTOKN    S    J    PREP    SCH 
BAXTER 

T 

T 
1.0 

T 
liO 

T 

1.2 

.3 

1.3 

9.4 
6.8 

5.2 
3.0 

T 

T 
T 
.5 

1.0 

T 
T 

•  2 

1.0 
■  3 

T 

9.3 

6.9 

7.2 

BEAVER    DAM 
8ENHAM 
BENTON    2 
BEREA   COLLEGE 
8EREA    WATER    WORKS 

T 

- 

T 

T 

T 
T 

4.3 

•  3 
1.3 

1.9 
11.0 

4.8 
4.0 

4.5 

1.2 
1.0 

9.0 
.2 

2.0 

.3 
•  5 

1.9 
31.0 

6.8 

7.0 

BLAINE 
BONNIEVILLE 
BOWLING    GREEN 
BOWLING    GREEN    SUBSTA 
BOWLING    GREEN    CAA    AP 

- 

- 

- 

- 

- 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

- 

- 

- 

.9 

BRENT   0AM    36 
BROWNSVILLE    loci;    6 
BUROINE    2    NE 
BURKESVILLE 
CADIZ   LOCK    E 

T 

2.3 

T 
4.0 

T 

•  2 

11.3 
2.0 
1.1 

T 
T 
T 

3.0 

T 
2.0 

1.0 

T 

17.8 
8.0 
1.3 

CAMPBELLSVIU-E 
CARROLLTON    LOCK    I 
CLAY   CITY    2    N 
CLERMONT    1    SSE 
COLLESE    HlLL    LOCK    11 

T 
laO 

T 

T 
.5 

2.0 

.2 

2.0 

T 
T 
T 

T 

T 

;; 

- 

2.0 

COLUMBIA 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

CUMBERLAND    PALLS    ST    PK 

CYNTMIANA 

CYNTHIANA    2 

T 

T 

T 
4.0 

1.9 
2.S 

T 
1.8 

1.1 

1.2 
11.6 

10.9 
12.3 

.4 

T 
T 

T 
5.8 

T 
2.6 
2.0 

•  9 

T 
1.0 

1.2 

24.5 

16.9 
18.0 

DANVILLE 
DELPHIA    1    E 
OEMA 

DEWEY    DAM 
01  X    DAM 

- 

T 
T 

2.7 
4.0 

3.0 
1.2 

3.3 

4.0 
4.2 

1.7 

T 

1.0 

T 
1.0 
1.0 
2.3 

T 

T 
T 

8.9 

8.0 
7.7 

DUNDEE   BARRETTS   FORD   BR 

DUNMOR 

OUNNVILLE 

EDOYVILLE    LOCK    F 

EDMONTON 

T 
T 
T 

3.3 
2.6 

3.0 
1.0 

T 

3.0 

1.0 

ELI2ABETHT0WN 
ELKHORN   CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 

- 

- 

T 

T 
T 
1.0 

.s 

T 

1.3 

1.3 

.3 

10.0 
7.2 

.8 

T 
T 

.3 

T 
2.0 

T 
1.0 

T 

T 
T 

14.9 
9.2 

FORD   LOCK    10 

FORDS    FERRY   DAM    SO 

FRANKFORT    LOCK    * 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

FRENCHBURG 

T 
T 

T 
•  4 

1.9 

6.3 
7.0 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

6.9 

0 
8.9 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

GEST   LOCK    3 

GLASGOW 

GLASGOW    WKAY 

6LENDALE 

T 
T 

.9 
.3 

T 

4.3 

1.4 

T 
T 

T 

T 

9.2 

0 
1.4 
0 

GOLDEN   POND    S    N 

GRANT    DAM    38 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG    HIWAY   61    BR 

3.S 

T 

1.3 

.7 

T 

13.5 
11.7 
2.0 

T 

T 
4.3 

T 
T 

22.3 
12.9 

2.0 

0 

GREENUP    DAM    30 
GREENVILLE    2    W 
HARTFORD    6    NW 
HAZARD   WATER   WORKS 
HEIDELBERG    LOCK    14 

1.0 

T 
T 
T 

.2 

T 
1.6 

7.0 

3.0 
1.0 

5.1 

2.0 

T 
T 
T 

.6 

T 
T 
T 

2.0 

T 
T 

8.8 

9.0 
1.0 
6.7 

HENDERSON    4    SW 

HICKMAN    1    E 

HICKSVILLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

- 

- 

- 

- 

T 

T 
T 

.2 

.3 

T 

9.2 

T 
T 

.7 
.6 

•  9 

T 

•  3 

T 

- 

- 

10.4 

MOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

T 
T 

2.0 

6.0 

.4 

1.0 

1.3 

6.5 

7.0 
1.3 

T 
T 

.5 

T 
l.S 
1.5 

1.0 

1.3 

8.9 
3.0 

JEREMIAH 
KEENE    1    NNE 
KENTUCKY    DAM 
LA   GRANGE 
LANCASTER 

- 

- 

- 

- 

T 

1.2 

4.4 
3.2 

1.2 
.5 

.2 

1.0 

T 
T 

- 

- 

7.9 

LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON   WB    AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

T 
.2 

3.3 

T 
2.3 

T 

7.5 
2.3 
3.3 

T 

1.0 

.3 

T 

T 
1.2 

T 
.2 

3.9 

9.7 

LOCKPORT    LOCK    2 
LONDON    CAA    AP 
LOUISA   2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE    WB    AP 

1.0 
T 
T 
T 
.3 

1.8 

2.0 

.4 

.7 

3.1 

10.1 

6.8 

9.8 

.7 

T 

1.2 

.6 

1.3 

T 
1.6 

T 
1.0 
T 
T 

6.2 
14.6 

7.2 
13.6 

See  Reference  Notes  FollowiDg  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of     1955  -  1956 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

T 

•  3 

8.2 

.3 

T 

T 

8.8 

LOVELACEVILLE 

T 

7.9 

2.0 

T 

9.9 

MAOISONVILLE  1  SE 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

T 

T 

2.0 

T 

T 

2.0 

MANCHESTER  4  SE 

la 

■  « 

i9 

T 

2.9 

MAYFIELD  SUBSTA 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

MAYFIELD  2  S 

•  3 

'•.9 

■  3 

T 

9.1 

MAYSVILLE  DAM  33 

•  e 

1«3 

8.9 

T 

.3 

T 

10.9 

MCKEE 

2>1 

4.9 

1.0 

1.0 

1.0 

9.6 

MIOOLESBORO 

T 

•  3 

3.9 

.2 

T 

4.2 

MIDWAY 

T 

2.0 

8.0 

T 

T 

10. e 

MtLLERSTOWN 

T 

1.4 

1.0 

2.4 

MONTICELLO 

1.0 

.8 

T 

1.8 

MOUNT  STERLING 

T 

a 

T 

- 

- 

MOUNT  VERNON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

MUNFORDVILLE 

.a 

_ 

. 

MURRAY 

T 

.7 

T 

T 

T 

.7 

OLNEY 

T 

1.0 

T 

T 

1.0 

ONEONTA  DAM  3S 

1>3 

li6 

13.0 

■  3 

2.0 

■  5 

18.7 

ONENSBORO  2  W 

■  3 

9i0 

- 

T 

- 

OWENSBORO  DAM  1,6 

T 

.5 

10.3 

T 

10.8 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

T 

9.9 

T 

T 

9.S 

PAOUCAH 

•  9 

5.6 

T 

6.1 

PAINTSVILLE 

T 

T 

4.« 

9.6 

T 

T 

T 

10.2 

PIKEVILLE 

T 

2.3 

1.7 

■  3 

T 

T 

4.9 

PINEVILLE 

T 

2.0 

4.0 

T 

T 

T 

6.0 

PRINCETON 

T 

1.1 

T 

1.1 

RAVENNA  LOCK  12 

T 

T 

- 

- 

RICHMOND 

T 

2.0 

9.6 

.8 

1.0 

T 

9.4 

ROCHESTER  LOCK  3 

.3 

RUMSEY  LOCK  2 

_ 

_ 

RUSSELLVILLE 

T 

T 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

- 

- 

- 

*- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

T 

- 

T 

T 

- 

SALVISA  LOCK  6 

T 

.9 

- 

.1 

T 

- 

SALYERSVILLE  2  SE 

T 

3.0 

9.3 

8.) 

SCOTTSVILLE 

T 

1.0 

T 

T 

T 

1.0 

SEBREE 

1.0 

10.9 

T 

T 

1.3 

12.8 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

- 

> 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHELBYVILLE  2  W 

•  3 

T 

- 

1.0 

9.0 

T 

- 

SHEPHERDSVILLE 

•  9 

9.0 

.1 

9.6 

SOMERSET  1  N 

- 

- 

T 

T 

- 

SPRINGFIELD 

T 

- 

2.0 

- 

- 

STEARNS 

T 

_ 

* 

SUMMER  SHADE 

.« 

.9 

T 

T 

1.1 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

TAYLORSVILLE 

• 

. 

.8 

. 

- 

TOMPKINSVILLE  2 

» 

• 

- 

- 

- 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

- 

- 

- 

- 

^ 

- 

» 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

TYRONE  LOCK  5 

T 

•  e 

6.1 

.3 

- 

- 

UNIONTOWN  DAM  «g 

T 

10.0 

10.0 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

T 

T 

6.7 

T 

T 

T 

6.7 

VANBUREN 

0 

VANCEBURG  DAM  32 

ItO 

•  9 

7.5 

.9 

T 

9.9 

WAYNESBURG  6    E 

.9 

- 

1.7 

T 

- 

WEST  LIBERTY 

T 

2.8 

S.9 

T 

.8 

12.1 

WESTPORT 

•  e 

- 

. 

1.9 

- 

- 

- 

- 

WILLIAMSBURG 

T 

1.0 

T 

1.0 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

3.3 

1.3 

9.4 

T 

.9 

T 

14.9 

WILLOW  LOCK  13 

- 

WOLF  CREEK  DAM 

T 

T 

WOODBURY  LOCK  4 

T 

.3 

.3 

BEGINNING  WITH  JANUARY  1,  1956,  HAIL  WAS  EXCLUDED  FROM  THE  SNOWFALL  TABLES. 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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Table  5 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JUNE    19  56 

SlaUon 

Day  Of  Month                                                                                                                                     | 

1 

2 

3        4 

5        6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13       14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23      24      25 

26 

27  1    28      29 

30 

3.i      1 

ANCHORASE 

1   MAX 
]    MIN 

68 

50 

66 

"lO 

65      76 

47      43 

82      82 

50      55 

84 
50 

82 

58 

89 
62 

88 
54 

93 

59 

95 

61 

89      83 

64      65 

85 
66 

87 
64 

09 
65 

86 
66 

86 

64 

83 

67 

88 
69 

88      87      92      88 

69      66      67       56 

84 

69 

82      83      81 
64      66      57 

86 

60 

83a8 
60a2 

ASHLAND  DAM  29 

8ARB0URVILLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BLAINE 

BONNIEVILLE 

BOWLING  6REEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

01 X  DAM 

ELIZABETMTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON 

GREENSBURS 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  CAA  AP 


67   59 

58   49 


60   75 
50   46 


89   88 
55   60 


90  ,  92 
56  I  62 


MAX 
MIN 

87 
57 

69 

50 

MAX 

MIN 

84 
52 

76 

41 

MAX 
MIN 

85 
57 

70 
49 

MAX 
MIN 

76 
51 

6« 

41 

MAX 
MIN 

87 
56 

75 
41 

MAX 
MIN 

78 
53 

67 
41 

MAX 
MIN 

70 
59 

62 

49 

MAX 
MIN 

71 
51 

63 

39 

MAX 
MIN 

66 
48 

65 

44 

66  ,  77   83 
46   40   46 


85  I  90 
47   50 


78   78   82   82   85   83   85 
40   45   52   52   52   61   62 


54   60   76 

47   43   43 


72  I  78   81 
42   45   51 


90 
60 

95 
55 

90 
52 

95 
56 

85 
57 

86 

55 

92 
64 

92 

64 

88 
66 

89 
65 

89 

59 

87 
65 

91   85   89i  79 
69   67   67   68 

93   9: 


65   69 

42  !  40 


82  :  85 
52   52 


80  \    81 
45  I  47 


86   84 
65   66 


66  65  65 

89  91  92 

66  66  64 

85  87  86 
65  66  66 

86  88  90| 


78   82 
41   48 


70   60   68 
52   43   47 


MAX 
MIN 


82   72 

53   47 


87   67 

54   45 


67   60 

54   47 


72   58 
53   48 


76   64 
57   44 


77   70 
55   45 


71   61 
53   41 


80   66   74 
50   39   42 


70   62 
57   50 


86   70 
54   42 


75   71 

54   41 


77   81 
44   49 


74   82   82 
47   52   57 


39   44   48 


57   62   77 

47  I  45   48 


56  I  63 
49  I  45 


60   74   78 

50   47   50 


77   80 
43   48 


78   82 

42   47 


82 
52 

84 
50 

88 
52 

87 
64 

88 

59 

88 
61 

83 
59 

87 
56 

88 
56 

84 
59 

89 

51 

93 
54 

87 
63 

89 
57 

92 
62 

83 
59 

89 

58 

93 
56 

82 
65 

90 
53 

91 

61 

90   91 
54   55 


89   90 
51   57 

93 

58 


84 
64 

83 
65 

87 
64 

86 
64 

85 
66 

87 
67 

84   86 
64   68 


88  72 

57  48 

87  69 

51  40 

74  97 

57  48 

69  67 

50  40 

73  67 

50  41 

65  56 

49  47 

68  54 

49  48 


81 

53  I  52 


79   83 
53  1  52 


85   84 
55   60 


84   82 
60   60 


81   87 
52  ,  51 


79 

42 

81 

44 

SO 
50 

84 
47 

87 
55 

84 
61 

88 

55 

80 

53 

84 
56 

84 
56 

87 
58 

84 
67 

86 
66 

89 

60 

63 
46 

78 
45 

82 

51 

80 
51 

86 
53 

85 
58 

84 
53 

80   84   84 
45   50   51 


70   80 
43   48 


77   80 
41   45 


80   83 
49   56 


78   83   85 
49   55   55 


59   75 

41   44 


77   82 
49   54 


62   76 

42  I  44 


70   78   83 
43   46   51 


80   82 
51   54 


64  I  75 
49   46 


44  ,  40   47 


83   82 
56   60 


88   87 
57   61 


85   84 
53   60 


87   83 
55   63 


89   84 
58   63 


86   87   86 

48   51   59 


90   91 

61   65 


85   84 
51   54 


90   90 
61   66 


82   85 
55   52 


79  !  84 
57   54 


80   85 
50  I  52 


82   84 

60   65 


80   87 
61   63 


85   83 
63   62 


85   85 

54   60 


89   92 
58   61 


91   90 
59   64 


92   94 
64   58 


94   94 
61   66 


87   89 
59   62 


94   94 
57   64 


90   94 
55   61 


90   90 
57   63 


92   92 
59   64 


90   93 
61   70 


38   90 
51   52 


89   92 
64   68 


91   92 
58   64 


92   93 
60   65 


90   90 
63   66 


93   93 
61   62 


93   93 
67   69 


90   86 
67   66 


93   87 
63   63 


92   89 
59   61 


87   84 
62   67 


93   89 
60   62 


95   92 
63   66 


89   83 
65   65 


90   78 
67   67 


91   90 
55   64 


92   91 
67   66 


92   91 
69   63 


92   85 
66   67 


93   82 
65   66 


92 
65 

91 

65 

89 
64 

87 


65   65   64   65   68 


91   83 

59   67 


90 
65 


86   87   90 
63   67   66 


66   64   65|  65   61 


66   64   66 


86 
67 


87   91   921  89   88 
68   67   69l  68   69 


88   88   87 

65   63   661 


87   87 
62   67 


88   92 
66   65 


67i  68   69 


85   92 
70   69 


90   90 

65   64 


96   97 
66   67 


72 1  84 

64,  65 


92   91 
67   69 


78   87 
66   62 


93   92 

71   69 


821  82 
691  65 


921  93 
69'  70 


9i;  91 
68,  70 


88   81 

671  68 


87|  84 
69 1  70 


91 

92 

86 

84 

92 

80 

90 

69 

68 

76 

73 

66 

55 

55 

91 ! 

91 

92 

86 

89 

92 

90 

65 

64 

69 

60 

57 

57 

60 

97 

97 

91 

86 

89 

86 

98 

69 

65 

70 

66 

69 

55 

63 

83 

87 

89 

84 

83 

84 

86 

66 

63 

64 

65 

57 

58 

59 

95 

91 

84 

88 

85 

86 

91 

68 

69 

69 

63 

65 

93 

62 

90 

92 

89 

87 

83 

84 

87 

63 

64 

62 

65 

54 

93 

96 

97 

99 

85 

89 

88 

87 

92 

68 

66 

70 

70 

65 

59 

67 

88: 

86 

85 

82 

82 

82 

89 

64 

63 

67 

69 

60 

54 

53 

93  i 

94 

86 

90 

87 

87 

92 

70 

72 

70 

66 

63 

58 

68 

94 

91 

82 

90 

90 

89 

90 

71 

73 

70 

65 

64 

59 

68 

92 

91 

91 

86 

86 

87 

91 

66 

64 

69 

65 

64 

55 

61 

91 

88 

85 

86 

84 

79 

87 

69 

67 

71 

66 

67 

54 

56 

89   84 

68   68 


92   89 
63   65 


89   90 
66   69 


89   89 
67   64 


86   81   87 
68   69   69 


88   87   85 
69   67   69 


89   82 
67   68 


88  I  89 
67  I  65 

85  87 

65  65 

89  91 
65  65 

85  86 


85 
64 


85  86  89 

68  69  '65 

90  881  88 
61  67  63 

91  88  87 
65  66  j  68 

91  87t  85 

65  66  65 

91  9ll  90 

69  70'  70 

90  90  87 

66  66  67 

87  85  87 

63  651  64 

91  92  94 

65  64|  67 

90     i  85 

66  1  67 

90  9o'  90 

64  65  64 

88  90  88 

65  65,  66 

91  91  87 
65  66  68 

87  90'  90 

68  69  66 

87  89  91 
68  67!  72 

88  85  90 
64  65  63 

88  90i  92 

67  671  65 

92  891  85 

64  67'  60 

89  90  86 
67  68  66 

92  92  90 

65  57  65 

87  87  86 

66  67  56 

87  89  80 

55  64  65 


86   82 
62   66 


84   85 
69   69 


86   90 
67   68 


89   89 
68   67 


89   87 
68   69 


92   99 

72   73 


76  86 

68  68 

90  87 

68  66 

89  90 

67  69 

85  89 

64  99 

84  87 

67  71 

89  90 

68  68 

82  90 

68  66 

87  91 

65  64 


90   89 
69   67 


91   86 
67   67 


93   94 
67   68 


88   91 
67   64 


90   94 
67   67 


90   89 
70   70 


89   91 
64   65 


92   90 
70   71 


95   94 

71   71 


86   87 
63   64 


95   94 

69   70 


89   92 
66   55 


89   87 
70   71 


93   90 
59   59 


87   86 
69   59 


88   88 
64   67 


86   81 
64   68 


67   65   68 


92   90 
64   65 


90   88 
65   66 


89   87 
65   72 


92   89 
68   69 


91   87 
66   69 


88   85 
66   69 


91   91 
66   67 


68   70 
94   82 


68   67   66 


82   79 
69   52 


86   84 
69   57 


85   87 
67   67 


89   85 

68;  60 


85   82 
68   59 


86   86 
63   67 


87   89 
68   66 


91   88 
65   70 


86   67 
68   68 


88   88 
65   50 


89   89 
61   64 


92!  89   86   84   84 

67!  65   68   71   63   53   54 


81   88 
56   61 


57   56 
82   84 


82   91 

54   53 


90   94 
60   68 


81   81 
58   56 


86   91 
58   63 


57   66 
81   91 


95   92 

56   67 


88   81 
66   69 


91   88 
64   67 


91   84 
66   70 


95   85 
67   68 


90   91   89 
67   52   66 


98   93 
59   70 


90   90 
65   66 


92   89   86 
70   68   71 


96   93   88 

70   69   70 


91   89   85 
66   65   72 


91   88   84 
65   64   68 


87   88 
68   51 


88   85 
62   64 


86   86 
71   61 


90   86 
64   69 


83   90 
64   69 


88   85 
67   56 


87 

50 


88   91 
55   63 


84   91 
54   55 


88   89 
61   68 


84   92   89   90 
68   64   63   67 


86   86 
57   53 


88   86 

65   72 


90   89 
55   67 


84'  81 
68   62 


84   85 
63   59 


89   93 
53   53 


79   89 
56   63 


83al 
61«1 


88  •5 
98<5 


88i9 
60 14 


81  (9 
58t3 


89  •5 
99>8 


S4i7 
99>8 


86  •6 
61  (B 


82i7 
98il 


86  aO 
99  a9 


S6>0 
62>5 


84<8 
59>7 


84i2 
51il 


82  •4 
61(8 


84>8 
98a9 


S4a6 
60 14 


84 14 
99  •4 


82  (9 
61*9 


85<8 
99aS 


a9a3 
60  a4 


89al 
98ag 


87a8 
64a2 


84a3 
60a4 


83a8 
99a9 


88a2 
59a3 


S7a5 
61a3 


86  a4 
59a5 


85al 
60a3 


85  a9 
59aa 


B6ae 
62  a6 


87  aO 
63  a2 


S3a6 
97  a4 


87  a9 
62a5 


85a6 
58  a4 


B4a9 
61  a8 


87a2 
62aO 


82  a9 
62  aO 


82  a9 
99a2 


See  Reference  Notea  Following  Station     ''"■'■ie: 
-  65   - 


Table  5 -Continued 

E 

lAI 

LY 

T 

EN 

IPI 

:rj 

\T 

Uti 

Ei= 

» 

KENTUCKY 
JUNE    1956 

Station 

Day 

Oi  Month 

%■ 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

77 
57 

»7 
46 

69 
53 

81 
50 

84 
56 

85 
62 

89 

58 

87 
66 

88 
67 

92 
62 

»« 

68 

06 
71 

95 
73 

88 
71 

91 
69 

91 
71 

94 
72 

92 
73 

90 
69 

90 
70 

93 
72 

92 

72 

91 
70 

96 
74 

03 

67 

89 
74 

90 
69 

S« 
63 

93 

68 

SS>4 
66<2 

LOUISVILLE    MB    AP 

MAX 
MIN 

»3 

49 

63 
45 

67 
50 

76 

46 

81 
53 

82 
55 

86 
53 

S3 
61 

85 
62 

90 
56 

93 
62 

93 
67 

91 
69 

86 
60 

86 
68 

88 
69 

90 
69 

90 

70 

89 
67 

87 
69 

91 
71 

89 

70 

87 

70 

92 

68 

89 
68 

86 
72 

87 
69 

i 

83 

69 

89 
59 

91 
•6 

S4<9 
62>9 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

69 

54 

71 
45 

76 

45 

81 
49 

83 

55 

81 
55 

87 
55 

87 
62 

86 
65 

87 

57 

90 
63 

90 
66 

79 
63 

81 
64 

84 
61 

86 
67 

87 
66 

89 
66 

89 
69 

01 

71 

93 
71 

92 

70 

90 
70 

04 
70 

85 
67 

81 
67 

88 

61 

86 
60 

S6 
59 

90 
67 

89«3 

62>3 

MAOISONVILLE    1    SE 

MAX 
MIN 

78 
53 

68 
41 

74 
46 

79 

48 

81 
54 

82 
54 

88 

54 

85 
63 

85 
66 

87 
56 

92 
58 

93 
65 

91 
69 

89 
67 

90 
68 

86 
67 

87 
66 

88 
67 

86 
66 

88 
70 

91 

70 

93 
72 

02 
73 

04 
74 

91 
66 

82 

71 

80 

66 

88 
71 

a« 

59 

90 
63 

86.4 
62.6 

MAMMOTH    CAVE   PARK 

MAX 

MIN 

51 

64 
39 

68 

40 

77 
42 

81 
48 

82 

49 

89 
49 

82 
55 

89 
57 

81 
74 

91 
59 

91 
60 

90 
62 

82 
65 

86 
67 

86 
65 

89 
63 

80 

65 

68 
63 

88 
66 

91 
67 

90 

'     68 

90 
69 

03 
67 

91 
68 

80 
67 

SO 
65 

ST 
61 

S6 
51 

00 
59 

SS«5 

59il 

MANCHESTER   4   SE 

MAX 
MIN 

89 
63 

82 
58 

67 
47 

74 
45 

77 

45 

81 

45 

83 
46 

87 
50 

88 
50 

89 
57 

88 
55 

92 
53 

93 
58 

92 

58 

92 
64 

90 
63 

92 
65 

91 

65 

91 
64 

90 
65 

89 
66 

89 
63 

90 
64 

93 
65 

91 
63 

68 
66 

86 
70 

86 
58 

S« 
56 

02 
57 

67  aS 
58.1 

MAYFIELD 

MAX 

MIN 

81 
50 

69 
43 

77 

81 
51 

84 
56 

82 

57 

90 
56 

88 
64 

87 
65 

86 
61 

92 
63 

90 
67 

89 
65 

S3 

63 

85 

67 

B6 
67 

88 
66 

02 

67 

92 

71 

92 

70 

03 

72 

92 
71 

92 
73 

97 
76 

:? 

83 

70 

00 
64 

90 
70 

89 
•2 

02 
69 

87.3 
64«3 

MAVSVILLE   DAM    33 

MAX 
MIN 

83 

54 

64 
48 

57 
46 

63 

43 

74 
46 

82 

48 

89 
46 

83 
52 

86 
57 

83 
52 

88 
52 

91 
55 

89 
60 

69 
60 

87 
62 

89 
69 

90 
64 

87 

61 

85 
61 

84 
67 

82 
67 

86 
67 

82 

64 

89 
65 

It 

86 

65 

84 
70 

81 

69 

80 
53 

79 
92 

82.8 
57.7 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

84 
59 

70 
49 

63 

46 

77 
41 

80 
46 

S3 

47 

86 

49 

89 

51 

87 
57 

89 
57 

92 
55 

91 
57 

90 
60 

89 
63 

88 
64 

89 
66 

89 
62 

92 
63 

89 
65 

85 
64 

83 
68 

88 
63 

86 
66 

89 
66 

90 
63 

86 
66 

85 

70 

87 
56 

87 

59 

90 
56 

85.6 
58.9 

MOUNT   STERLIN6 

MAX 

MIN 

70 
54 

60 
46 

62 

48 

77 
44 

80 
49 

81 
55 

89 
51 

86 
59 

S3 
62 

89 
99 

91 
62 

92 
60 

92 
64 

89 

69 

87 
63 

88 
65 

90 
65 

88 

67 

90 
69 

89 
64 

8« 
68 

89 
66 

90 
67 

92 

67 

90 
63 

89 

67 

89 

69 

89 
64 

82 
95 

89 
97 

84.9 
60.4 

MOUNT   VERNON 

MAX 
MIN 

68 
55 

58 
44 

62 

47 

76 
40 

79 
45 

82 
49 

83 
52 

82 
50 

86 

48 

87 
90 

88 
59 

90 
53 

92 
59 

92 
62 

86 
62 

90 
67 

88 
62 

88 
63 

87 

64 

81 
67 

88 
67 

88 
67 

89 
67 

01 
65 

68 
62 

S« 
68 

84 
66 

82 
62 

84 
92 

01 
98 

83.9 

57.7 

MURRAY 

MAX 
MIN 

75 
53 

69 
44 

77 
46 

80 
50 

83 
55 

83 

54 

90 
54 

90 
64 

88 

67 

89 

57 

92 
63 

90 
66 

85 

6. 

S3 
65 

89 
69 

87 
66 

69 
67 

89 
67 

90 
70 

01 

70 

90 
71 

02 

71 

94 
73 

96 

70 

89 
68 

83 

71 

90 
69 

S* 
65 

89 
61 

91 
72 

86.8 
63.4 

OWENSBORO   2    W 

MAX 
MIN 

74 
53 

71 
42 

76 
44 

81 
48 

87 

54 

88 
55 

90 

54 

85 
64 

90 
65 

93 
57 

97 
58 

95 
65 

03 
62 

87 
68 

87 
70 

87 
68 

89 
67 

90 
68 

89 
68 

00 

71 

93 
71 

91 
71 

89 
72 

94 

70 

94 

70 

84 

70 

91 
65 

88 
68 

89 
99 

91 
66 

88.1 
62.8 

PADUCAH    CAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 

51 

6« 

46 

74 
48 

80 

51 

83 
58 

82 
57 

89 
98 

87 
65 

86 

69 

68 
99 

91 
64 

91 

70 

60 
66 

82 
66 

64 
69 

84 
69 

86 
69 

89 
69 

69 
72 

90 

72 

91 
75 

92 

73 

90 
71 

94 
71 

81 
67 

81 
68 

87 
64 

86 
67 

87 
62 

90 
72 

84.6 
64.9 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

79 
55 

70 
44 

76 
46 

31 

50 

83 
55 

85 
55 

88 
96 

89 
63 

89 
63 

90 
57 

92 
62 

92 
66 

89 
67 

S3 

64 

90 
70 

67 
68 

91 
67 

92 
67 

92 

70 

94 
72 

95 

75 

95 
72 

92 
70 

97 

70 

86 
67 

62 
67 

90 
64 

89 
67 

88 
60 

92 

69 

87.8 
63.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

79 
59 

67 
51 

62 

50 

78 
47 

81 
52 

89 

54 

89 
56 

85 
59 

88 
60 

90 
65 

91 
60 

92 
60 

01 
62 

91 
68 

86 
69 

91 

70 

69 
69 

90 
69 

83 
71 

62 
66 

85 
70 

89 
68 

91 

70 

93 

72 

89 

64 

90 
72 

88 
69 

89 
61 

85 

62 

94 
63 

86.0 
62.9 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

77 

51 

72 
41 

78 

43 

82 
47 

85 
57 

89 

52 

90 
54 

90 
61 

91 
66 

90 
55 

92 
60 

92 
65 

69 
66 

82 
67 

69 

68 

86 
67 

90 
67 

89 
67 

03 

69 

90 
69 

94 
71 

93 

70 

96 
69 

96 
69 

89 
66 

61 
71 

80 

70 

90 
69 

89 

58 

93 
66 

87.9 
62.4 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

65 
55 

66 

47 

60 
49 

62 

41 

73 

47 

80 
52 

80 
50 

87 
57 

89 
63 

83 
58 

87 
58 

90 
62 

91 
64 

01 
64 

86 
64 

89 
64 

88 
65 

88 
67 

88 

68 

67 
69 

87 
69 

88 
68 

89 
68 

90 
68 

31 

64 

88 
69 

84 
70 

65 
68 

S4 
55 

82 
90 

83.7 
60.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

74 

51 

68 

40 

74 
44 

80 
47 

84 
53 

86 

50 

89 
52 

86 
53 

87 
63 

90 
55 

92 
59 

92 
69 

90 
69 

83 
64 

86 
64 

66 
67 

92 
65 

93 
68 

01 

67 

02 
69 

93 

68 

93 
66 

91 
73 

95 
70 

91 
66 

85 
70 

90 
63 

86 
64 

90 
56 

04 
68 

87.6 
61.0 

ST    JOHN    BETHLEHEM    ACAO 

MAX 
MIN 

79 
55 

64 

49 

69 

50 

69 
53 

77 
56 

80 
56 

81 
98 

86 
59 

80 
56 

82 
59 

66 

61 

90 
63 

91 
63 

90 
65 

88 
66 

85 

67 

89 
57 

68 
68 

90 
65 

87 
67 

84 
66 

90 
69 

90 
69 

89 

70 

92 
69 

90 
71 

85 

64 

88 

70 

85 
60 

83 
57 

•4«0 
62.3 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
52 

72 
43 

74 
45 

80 
48 

81 
52 

83 

51 

87 

53 

86 
57 

89 
60 

88 
96 

90 
61 

90 
66 

69 
66 

82 
66 

85 
68 

89 
66 

91 
66 

90 
67 

90 
66 

89 
69 

67 
69 

89 
71 

87 
71 

93 

70 

90 
71 

82 

69 

90 
65 

88 
64 

90 
58 

90 
65 

S6.0 

•1.7 

SHELBYVILLE    2    W 

MAX 
MIN 

73 
52 

60 

44 

64 

49 

77 
39 

82 
51 

82 
56 

83 

52 

84 
60 

84 
65 

69 

96 

92 
63 

93 
63 

90 
65 

86 
65 

88 
67 

89 

65 

90 
65 

86 
67 

86 
67 

81 
68 

89 
69 

68 
68 

68 
68 

91 
70 

89 
65 

87 
70 

84 
65 

82 
68 

•2 
56 

89 
61 

61 .3 

SOMERSET    1   N 

MAX 
MIN 

69 
56 

58 

43 

66 

44 

75 

41 

78 

46 

81 
90 

89 

49 

89 
54 

S4 
98 

86 

58 

91 
54 

91 
54 

88 
63 

86 
63 

86 

64 

89 
64 

69 
62 

00 
62 

90 
64 

81 
68 

67 
67 

90 
67 

88 
66 

02 
65 

89 
63 

86 
70 

84 
69 

89 

61 

84 
56 

01 
63 

84.1 
98>9 

SUMMER    SHADE 

MAX 
MIN 

70 
52 

60 

40 

70 
41 

80 
44 

82 

49 

84 

51 

87 
51 

82 
55 

89 
59 

88 
56 

93 

61 

93 
64 

91 
65 

87 
66 

88 
67 

90 
66 

93 
65 

01 

64 

89 

64 

83 

67 

88 
69 

91 
70 

89 
71 

94 
67 

02 

68 

89 

70 

00 
66 

86 
•1 

00 
61 

91 
65 

86.1 
60.9 

VANCEBURG   DAM    32 

MAX 

MIN 

74 
56 

58 
48 

62 
49 

74 
45 

79 

48 

82 
53 

84 
90 

86 
56 

84 
63 

90 
93 

88 
61 

87 
58 

90 
62 

90 
63 

88 
69 

03 
66 

88 
67 

88 
66 

83 
67 

87 
66 

88 
66 

87 

69 

90 
66 

93 

67 

87 
67 

88 
69 

83 
71 

SI 
6« 

80 
54 

00 
55 

84.0 
60.9 

WEST   LIBERTY 

MAX 

MIN 

88 
58 

69 

48 

57 
48 

61 

41 

75 
43 

81 
48 

81 
48 

85 
53 

86 
58 

89 

56 

88 
57 

90 
62 

91 
58 

92 
63 

89 
64 

68 
67 

91 
65 

91 
63 

69 
65 

64 
65 

62 
67 

87 
64 

87 
63 

91 
64 

02 
63 

89 
66 

S5 

71 

84 
61 

84 
93 

S2 
92 

84.1 
S8<» 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

85 
59 

64 

48 

64 
47 

76 
44 

76 
49 

81 

48 

87 
51 

89 
55 

85 

60 

88 
60 

93 
58 

91 
61 

91 

64 

88 
65 

68 
66 

91 

57 

91 
67 

92 
65 

89 

65 

85 
68 

90 
67 

92 
66 

69 
68 

90 
67 

90 
64 

89 
68 

88 

71 

88 

60 

80 
58 

01 
61 

86.3 
60.6 

WILLIAMSTOWN    9    WSW 

MAX 
MIN 

87 
52 

62 

40 

98 
40 

62 

47 

78 
47 

80 
52 

81 
52 

82 

52 

85 
62 

85 
96 

88 
58 

91 
62 

91 
65 

90 
62 

86 
64 

86 
66 

90 
60 

87 
67 

84 
67 

85 
68 

61 
68 

87 
67 

82 

67 

65 
69 

88 
65 

86 
66 

84 
65 

81 
61 

79 
94 

62 
56 

82.3 
99.9 

WOLF    CREEK   DAM 

MAX 

MIN 

86 

57 

71 
46 

60 
49 

68 

43 

78 
46 

SO 

48 

i 

83 

49 

87 
53 

84 
57 

66 
»6 

88 
54 

91 
54 

92 
62 

92 
64 

88 
64 

88 
64 

90 
64 

88 
63 

87 
63 

90 
64 

63 
68 

88 
64 

93 
64 

89 
63 

95 
65 

92 
66 

67 
68 

1 

80 
59 

79 
54 

85 
60 

85.0 
98.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DEWEY  DAM 
DIX   DAU 

IIADISOirVILLE    1    SE 
WOLF  CREEK   DAU 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.24 

.14 
42 

.39 

.32 
39 

.27 

.17 
76 

.20 

.22 
41 

.04 

.07 
24 

.21 

.08 
32 

.05 
.06 

a 

.28 

.15 
15 

.19 

.14 
12 

.21 

.17 
9 

.17 

.20 
17 

.25 

.23 

21 

.24 

.26 
25 

.28 

.24 
27 

.21 

.24 

16 

.28 

.26 
15 

.15 

29 
.27 

.12 
16 

.22 

10 
.31 

.26 
26 

.27 

.27 
19 

.38 

.23 
19 

.23 

.22 

7 

.30 

.26 
11 

.25 

.25 
14 

.33 

.24 
14 

.19 

.16 
25 

.34 

.15 
15 

.21 

.24 

51 

.24 

.23 
37 

.19 

.33 

39 

.21 

.21 
31 

.18 

.17 
43 

.31 

.21 
24 

.19 

.19 
13 

.25 

.20 

25 

.23 

.18 

18 

.30 

.14 
8 

.19 

.15 

17 

.24 

.29 
29 

.11 

.18 
82 

.23 

.15 

55 

.09 

.34 

49 

.28 

.19 
20 

.21 

.19 

62 

.39 

.22 
31 

.06 

.26 
51 

.24 

.18 
17 

.28 

.30 
80 

.38 

.32 
36 

.26 

.21 
10 

.15 

.10 
22 

.20 

.21 
83 

.27 

.20 
30 

.16 

.36 
55 

.37 

.34 
40 

.15 

.25 

35 

.38 

.22 
25 

.31 

.26 
36 

.28 
30 

5.74 

86.43 
1028 

88.56 

6.41 
760 

See  Reference  Note*  Following  Station      '"'^^>' 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


1955  -  1956 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

ANCHORAGE 
ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

1 
0 
5 
0 

265 
224 

211 
299 
291 

670 
614 
588 
654 
708 

959 
943 
839 
923 
941 

1047 
1007 
907 
1029 
1027 

705 
618 
520 
676 
595 

627 
595 
493 
577 
637 

393 
354 
309 
329 
447 

107 
77 
23 
78 
72 

32 

30 
20 
15 
44 

481.1 
4463 
3910 
4641 
4762 

BEAVER  DAM 
BENHAM 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BLAINE 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

3 

I 

2 

249 
295 

241 

616 

650 

625 

871 
949 

913 

968 
1005 

998 

629 
581 
554 

617 

534 
608 

578 

317 
451 

363 

63 

98 

62 

23 

36 
20 
12 
31 

4269 
4634 

4411 

BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
CAMP8ELLSVILLE 
CARROU.TON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

I 
2 
IS 
11 

292 
236 
260 
218 

645 
611 
651 
619 

873 

939 
903 

955 

1034 
994 

611 
621 
687 
688 

565 
549 

610 
685 

331 

340 
363 
360 

64 
56 
63 
102 
87 

31 
25 
28 
22 

4314 
4683 

4279 

COVINGTON  MB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DEWEY  DAM 
OIX  DAM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

le 

4 
1 
3 

282 
283 
295 

220 
242 

739 
706 
648 
606 
642 

1019 
1025 
969 
993 
877 

1104 
1080 
1041 
1021 
976 

789 
695 
680 
622 

640 

719 
684 
638 
625 
572 

460 
433 
391 
429 
353 

135 
133 
110 
93 
67 

37 
32 
36 
31 

30 

5301 
5039 
4771 
4641 
4391 

ELIZASETHTOWN 

FALHOUTM 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  » 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

11 

a 

1 

8 

368 
294 
264 
197 
273 

650 
675 
655 
575 
673 

928 
964 
929 
879 
988 

1006 
1052 
1010 
969 
1060 

664 
694 
639 
652 

703 

563 
613 
584 
520 
683 

340 
371 
363 
286 
442 

68 
97 
84 
42 
121 

30 
27 
28 
9 
31 

4758 
4554 
4129 
4982 

GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  S  N 
GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 

s 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
10 
3 

4 

254 
290 
299 
257 
266 

621 
580 
663 

638 
609 

893 
870 
1029 
917 
879 

956 
973 
1065 
1011 
977 

607 
608 
660 
633 
641 

555 
523 
624 
598 
633 

336 

310 
406 
3  59 
316 

59 
46 
91 

75 
65 

33 
20 
31 
31 
30 

4274 
4182 
4874 
4922 
4316 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  *  SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

s 

0 
0 

2 

4 
9 

3 
I 

249 
217 
214 
276 
299 

628 
619 
S85 

725 
623 

916 
917 
907 
1012 
907 

986 
992 

970 
1064 
996 

614 
673 
663 
648 
676 

556 
943 
947 

647 
557 

348 
315 
267 
421 
306 

58 
51 
52 
82 
58 

26 
14 
15 
42 
21 

4379 
4345 
4229 
4919 
4400 

INEZ 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  CAA  AP 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 

1 
4 
0 

243 
208 
223 
264 
306 

624 
600 
593 
696 
683 

976 
899 
857 
968 
928 

1036 
958 
940 
1031 
1004 

656 
629 

703 
634 

589 
553 

523 
660 
621 

351 
323 

294 
410 
396 

75 
69 
62 
114 
67 

30 
29 
20 
33 
43 

4296 
4132 
4663 
4681 

4979 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOVELACEVILLE 
HAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
1 
3 
2 

188 
230 
235 
211 
248 

983 
653 

988 
577 
616 

868 
919 
S84 
847 
844 

942 
999 
985 
946 
933 

635 

680 
6*7 
618 
608 

908 
984 
938 

494 
940 

288   ' 

348 

279 

294 

331 

34 
90 
38 
43 
58 

12 
30 
14 
16 
0 

4059 
4537 
4209 
4049 
4180 

4439 

MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  0AM  33 
MIO0LES8ORO 
MOUNT  STERLING 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

3 

271 
219 
289 
251 
246 

6*9 

573 
707 
592 
661 

926 
862 
1027 
846 
942 

994 
962 

1088 
943 
1008 

608 
619 
724 
547 
671 

977 
522 

708 
506 
584 

357 
273 
406 
328 
364 

53 
40 
145 
43 
70 

19 
10 
39 
23 
29 

4466 
4078 
5141 
4079 
4578 

MOUNT  VERNON 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
3 
2 

214 
226 

247 

207 

993 

622 
614 

574 

824 
887 
903 
874 

912 
970 
989 
955 

999 
664 
629 
624 

563 
488 
543 
562 

486 

364 

263 
317 
295 
252 

63 
34 

43 
44 
33 

37 
12 
14 
18 
12 

4290 
4294 
4018 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
5 

0 

8 

181 
252 
241 
240 
299 

954 
994 
699 
606 
691 

879 
879 
969 
829 
998 

939 
951 

1037 
933 

1123 

538 
628 
680 
594 
708 

498 
559 
633 
533 

580 

308 
317 
392 
286 
318 

23 
41 
103 
37 
53 

17 
13 
36 
20 
19 

3933 

4234 
475S 
4078 
4797 

scorrsviLLE 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
VANCEBURG  DAM  32 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
4 
0 
2 

4 

220 
290 
289 
277 
290 

574 
643 
643 
637 
629 

822 
941 
913 
896 
960 

913 

1022 

998 

967 

1042 

996 
700 
635 
613 
676 

496 
569 
689 
576 
627 

270 
368 
381 
346 
378 

30 
82 
65 
92 
102 

16 

30 
36 

31 
27 

3697 
4609 
4545 
4357 
4691 

WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN  9  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 

0 
0 
0 
0 

0 

s 

0 

0 
22 

0 

227 
292 
264 

380 
719 
626 

1021 
810 

1074 
880 

1078 
917 
1126 
1000 

686 
519 
779 
611 

676 
478 
732 
699 

440 
290 
483 
383 

104 
34 

160 
70 

38 
26 

44 
31 

3880 
5427 
4464 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950, 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


KENTDCKY 
DELAYED   DATA 


Temperature 

Precip 

lotion 

.     E 
g    E 

1   1 

a    E 
at    3 

a  E 

< 

1  i  te 

Q  ti:  H 

1 

X 

1 

s 

i 

1 

1 
£ 
& 

No   of  Days 

2 

III 
Q  [i:  H 

s 
8 
o 

1 

Sno. 

1    Sleel 

No   of  Days 

Station 

Max 

Mm 

2 

0 

1     0 

1 

2 
o 

0 

2 

0 

S  S 

o  > 

0  1 

iJ 

o2 

2s 

FEBRUARY   1956 

SUHUER   SHADE 

52.9 

34.3 

43.6 

66 

25 

21 

22 

613 

0 

0 

13 

0 

9.35 

2.03 

17 

T 

0 

14 

8 

2 

APRIL   1956 

BONNIEVILLE 

U 

GRAYSON 

63.9 

40.2 

52.1 

90 

28 

25 

21 

406 

1 

0 

10 

0 

3.89 

.80 

3+ 

.0 

0 

9 

4 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


SUtion 

Day  of  month 

"3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

FEBRDART  1956 

SUIOIER  SHADE 

T 

T 

APRIL   1956 

BOmiEVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.42 

.10 

- 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

FEBRUARY    1956 

SUH1I£R   SHADE 

MAX 
UIN 

44 
28 

44 
30 

41 
33 

46 
35 

55 
39 

53 
38 

52 
29 

61 
32 

51 
43 

47 
33 

45 
33 

41 
32 

55 
30 

59 
43 

59 
40 

60 
40 

61 
53 

57 
41 

55 
42 

53 
32 

48 
23 

48 
21 

50 
30 

63 
42 

66 
33 

59 
28 

59 
43 

44 
27 

57 
23 

52.9 
34.3 

APRIL   1956 

BONNIEVILLE 

MAX 

HIN 

42 

78 
45 

84 
40 

83 
56 

79 
56 

67 
48 

GRAYSON 

MAX 
HIN 

57 
45 

63 
44 

82 
52 

75 
63 

64 
35 

60 
45 

51 
39 

42 
32 

51 
28 

55 
29 

65 
40 

70 
30 

64 
40 

59 
30 

60 
48 

54 
39 

49 
35 

47 
29 

60 
30 

55 
35 

67 
25 

76 
44 

58 
32 

55 
40 

72 
31 

73 
54 

89 
49 

90 
59 

85 
54 

70 
51 

63.9 
40.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


County  .  w 


AOOISON  DAM  M 

AOOLPHUS  1  N 
ALBANY 

ANCHORAGE 

ASHCAHP 

ASHLAND  DAM  2fl 
BAfteOUftVILLE 

BASD5T0HN  S  J  PREP  SCM 
SAXTbR 

BEAVER  DAM 
BENHAH 
BENTON 
BENTON  2 
6EREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  HORKS 
BLAINE 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUB5TA 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  COLLEGE 
9RENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
8URDINE  Z  NE 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 


'0031  BRECRIN(II06E  I 
0043  ALLEN        ' 
0063  CLINTON       | 
,0095  .FLOYO 
J0155  JEFFERSON 

02*6  PUE 
0  254  BOVO 
0381  KNOX 
0397  NELSON 
0i50  HARLAN 

0490  OHIO 

0595  HARLAN 

0611  MARSHALL 

0615  MARSHALL 

0619  MADISON 


0624 
0752 
0954 
10904 
|0907 

0909 
0914 
0978 
1046 
1120 


7    37  »S 

'    3  {36  3«  I 

I    2  l36  41  : 

1    37  3*  ' 

7    38  16  I 

■    1    37  16  i 

I    7  J38  27  ; 

j    2    36  52 

a  I37  46  i 

I    2  |36  SI  ' 

I    3  |37  25 

!    2  |36  98 

0  136  51 
9    36  91 

I   4  '37  33 

1  36  02 
3    37  23 

I    3  i37  00   I 

3  ,37  01   I 


WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 
EDMONSON 

PIKE 


CLAY  CITY  2 
CLERMONT  1  ; 
CLINTON 
COLLEGE  MI  LI 
COLUMBIA 


OAVELLA 
DELPHIA  1  E 
DEMA 

DEWEY  DAM 
OIX  0AM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNHOR 

OUNNVILLE 

OYER 

EDOVVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELI2ABETHT0WN 
ELKHORN  CITY 

FALMOUTn 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORO  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM 
FRANKFORT  LOCK  ' 

FRANKLIN  WATER  MORKS 

FREEBORN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6E5T  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE 
GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  QAM  38 

GRAYSON 
GREENSBURG 
6REENSBURG  HlWAY  61 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

MICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCM 
HOOGENVILLE  NAT  PARK 
HOPKINSVILLE 
MYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 

LA  GRANGE 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCMFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 


82  26 
62  36 

83  33 


82  57 
88  20 
88  20 
84  18 


Obser- 
vation 
Time 


7P 


Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
lOELL  M.  DEARINO 
MRSiBARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
.•  BARRET 


84  15   1010 


1137  CUMBERLAND 
1206  TRIGG 
1256  TAYLOR 
1345  CARROLL 
,1439  MUHLENBERG 

1576  POWELL 
1611  BULLITT 
1631  ;HlCKMAN 
1704  ESTILL 
1722  ADAIR 

1855  iBOONE 
;1969  IWHITLEY 
199S  HARRISON 
2003  HARRISON 
2040  BOYLE 

2053  MARTIN 

2132  PERRY 

2139  KNOTT 

2180  FLOYD         ' 

2214  MERCER 

2358  OHIO 
2366  MUHLENBERG    , 
2374  CASEY         , 
2301  BRECKENRIDGE  , 
24*5  LYON 

2469  METCALFE 
2510  HARDIN 
2528  PIKE 
2775  PENDLETON 
2791  ROWAN         I 

2903  FLEMING       I 
2908  FLEMING       I 
2953  HAOISON 
■  2961  IcRITTENDEN 
3028  IFRANKLIN 

i3036  iSIMPSON       I 
t3046  'piKE 

3052  MENIFEE      ' 

3194  SCOTT 

3203  HENRY 

'3241  BARREN        j 
3246  BARREN 
3252  HARDIN 
3295  TRIGG 
3358  BOONE 

3391  CARTER 
3430  GREEN 
3*35  GREEN 
3*43  GREENUP 
3451  , MUHLENBERG 

3539  CHRISTIAN 
3652  OHIO 
3709  PERRY 
3714  .PERRY 
3741  |lEE 

3762  HENDERSON 
3798  CHRISTIAN 
J3B16  FULTON 
13821  GRAVES 
13837  JESSAMINE 

3899  KNOTT 
3929  LARUE 
3»«*  CHRISTIAN 
4093  LESLIE 
|4134  MARTIN 

:*169  BRECKINRIDGE 
4196  BREATHITT 
4255  LETCHER 
4369  JASSAHINE    I 

I44I4  LIVINGSTON   I 

4595   OLDHAM  < 

1*620  iCARRARD 

46A2  MARTIN        I 

4703  GRAYSON 

4  7*6  FAYETTE       I 


36  58 

36  59 

39  03 

37  12 

37  13 

36  47 

36  46 

J7  20 

38  41 

37  17 

37  54 

37  55 

36  41 

37  47 

39  04 

36  50 
38  23 
38  23 

37  39 

37  48 

37  02 

37  25 

37  45 

37  48 


82  50 
89  94 

86  26 
88  26 

86  26 
86  27 
84  25 
86  16 


89  22 

87  98 

89  21 

89  11 

87  07 

83  36 
85  40 
89  00 

84  07 
89  18 

8*  40 

8*  19 

84  IB 

94  17 

8*  46 

'    82  32   I 


5.    RATLIFF 
7A  ICORPS    OF    ENGINEERS 
6P    UNION    COLLEGE 
6P    STt    JOSEPH    PREP    SCH 
7A    C.    HOMER    NOLAN 


Refer 

To 
Tables 


2    3    9 

2    3    5 


>«    YOUNG 

:*  WHITEAKER 
JAMES  H«  MILLER 

RADIO  STATION  WCBL  2  3  9    7 

JAMES  A.  GROSSMAN  ilNAC  6/ib 

LAURA  B.GABBARdI    3 

:N0CH  WHEELER  [235 

CHARLES  A.  HODGES  2  3  9 

JAMES  R.  EDWARDS  3 

TVA-639  3 


(ID  £IV1L  AERO.  ADMt 
(ID  JWRN  ST.  TEACHERS  COlI 
7A  koRPS  OF  ENGINEERS 
7A  JELDRIDGE  SKAGGS 
BA  ,EDWIN  E.  JOHNSON 

7A  MARVIN  H4  LEE 
7A  [corps  of  engineers 
6P  lALVA  HC  KINLEY 
OA  tORPS  OF  ENGINEERS 
IID  ;STATE  HIWAY  OEPT 

7A  JOHN  W.  KIMBRELL 
5P  [BERNHEIM  FOUNOATION 
IID  .WOODSON  0.  FRANKLIN 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  ImRs. HAZEL  B.PICKETT 


860  ^10  ^10  U*S>  WEATHER  BUREAI 

SP  Iky  dept  of  cons» 

7A  (MARSHALL  HILL 

8A  <KY,  CARDINAL  DAIRY 


ImR3>    I 


DIR< 


I   2    3    5 


94    43 


3    37    33  86    43 

3   37   05  87   00 

3    37    13  84   98 

3    37   43  86    13 

2  37  03  88  05 

3  37  00  89  37 
3  37  41  89  52 

37  18  82  21 

38  40  84  20 

|38  09  I  83  33 

'38  29  I  83  43  I 

38  25  .  93  45 

37  5*  <  8*  16 

is?  2S  I  88  06 

:39  14  I  9*  52  I 


870 

4P 

460 

502 

793 

420 

869 

739 

6P 

600 

&60 

6f» 

668 

6P 

970 

614 

690 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

July  was  cool,  wet  and  cloudy,  continuing  the  cool  trend 
of  June  but  directly  reversing  last  month's  relative 
dryness.   Outstanding  weather  features  of  the  month  were 
the  tornadoes  and  severe  thunderstorms  that  caused 
several  casualties  and  heavy  damage,  as  described  below. 

Thunderstorms  were  unusually  numerous,  even  for  July, 
and  produced  practically  all  the  month's  rainfall.   There 
were  few  dry  areas  in  spite  of  the  inherently  spotty 
characteristic  of  thunder showers,  and  nearly  all  sta- 
tions having  long-term  means  registered  excessive  totals. 
Rainfall  increased  from  west  to  east  as  shown  by  divi- 
sion averages  and  departures.   Station  totals  were  also 
consistent  with  this  distribution  pattern,  ranging  from 
2.23  inches  at  Hickman  1  £  to  11.20  inches  at  Richmond. 
The  greatest  dally  amount  was  4.50  inches  at  Bonnieville 
on  the  13th,  followed  by  Springfield  with  4.02  inches 
on  the  24th. 

Mean  temperatures  were  deficient  with  divisional  depar- 
tures ranging  from  -0.6°  in  the  Western  to  -1.9°  in  the 
Blue  Grass  Division.   Station  departures  ranged  from 
-3.9°  at  Williamstown  5  WSW  to  +0.2°  at  Russellville, 
the  only  plus  departure  in  the  State.   In  line  with  the 
coolness,  days  with  maximum  temperature  90°  or  above 
were  fewer  than  usual.   Notwithstanding  this  fact,  the 
mercury  climbed  to  104°  at  Bardstown  SJ  Prep  School  on 
the  8th  to  compete  with  the  hottest  July  readings  of 
the  past  several  years.   The  low  of  48°  at  Clermont 
1  SSE  was  not  unusual . 

WEATHER  DETAILS 

Although  cooler  than  usual  on  most  days,  average  tem- 
peratures seldom  were  as  much  as  7°  below  normal.   The 
lowest  readings  occurred  on  the  10th  or  11th  following 
the  arrival  of  a  large  Canadian  air  mass  that  pushed 
into  Kentucky  behind  an  active  cold  front  on  the  9th. 
The  only  warm  spells  of  note  were  at  the  beginning  of 
the  month  and  again  around  the  27th  when  pressure 
patterns  circulated  warming  southerly  winds  over  the 
State.   The  month's  peak  temperatures  were  recorded  at 
practically  all  stations  during  the  first  week  or  on 
the  27th-28th. 

Precipitation  occurred  almost  entirely  as  showers  or 
thundershoWers  which  were  both  frequent  and  heavy  in  many 
central  and  northern  counties.   Rainfall  tapered  off  to 
approximate  adequacy  elsewhere  except  for  some  spots 
in  the  west  which  became  too  dry. 

WEATHER  EFFECTS 

Weather  conditions  were  favorable  for  crops  over  most 
of  Kentucky.   Moisture  supplies  were  adequate  to  plenti- 
ful except  in  a  few  persistently  dry  spots  in  the  west- 
ern half.   At  the  other  moisture  extreme  were  some 
central  and  northern  counties  where  heavy  showers  caused 
washing  and  flash  flooding.   Prospects  for  all  major 
crops  improved  during  July,  according  to  the  U.  S. 
Agricultural  Marketing  Service,  with  production  expected 
to  be  near  or  slightly  above  last  year's.   July  rains 
led  to  excellent  pastures  and  improved  the  hay  prospects 
but  caused  some  damage  to  second  cuttings  of  alfalfa 
and  clover  mixtures.   Fruit  prospects  were  rated  excel- 
lent this  year  compared  to  the  near  failure  in  1955. 
The  cool  showery  weather  was  good  for  plant  growth  of 
fresh  market  tomatoes,  resulting  in  heavy  production, 
but  did  not  help  color  and  quality  of  the  fruit.   These 
same  conditions  were  so  extremely  favorable  for  fresh 
market  cabbage  that  the  harvest  was  continued  into  July 
in  response  to  continued  favorable  prices,  though  har- 
vest ordinarily  ends  shortly  after  mid-June. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Practically  all  the  month's  severe  weather  occurred  in 
connection  with  numerous  thunderstorms,  some  of  which 
reached  violent  proportions  and  caused  2  fatalities. 


12  injuries,  and  damage  in  excess  of  $1,270,000.   The 
more  noteworthy  storms  are  listed  below  by  dates.   For 
more  complete  details  the  reader  is  referred  to  Clima- 
tological  Data,  National  Summary. 

1st:   Lightning  killed  one  person  in  Whitley  County. 

8th:   Lightning  set  a  fire  in  Pulaski  County  that  destroy- 
ed a  house  and  most  of  its  furnishings  with  loss  esti- 
mated at  $6,000.   Lightning  also  caused  the  total  loss 
of  a  large  barn  and  its  contents,  valued  at  $8,000,  in 
Clark  County. 

13th:   The  month's  first  reported  tornado  struck  Walton, 
Boone  County,  around  4  p.m.,  moving  from  west  to  east 
along  a  path  1/4  mile  wide  and  1  mile  long.   A  half 
dozen  houses  were  completely  destroyed,  a  number  of 
others  damaged,  and  utilities  suffered  heavily.   Twelve 
persons  were  injured,  and  property  damage  was  estimated 
to  total  $500,000.   Between  5  and  6' p.m.  another  tornado 
moved  across  the  northeast  portion  of  Fayette  County 
and  into  Bourbon  County,  damaging  houses,  barns,  fences, 
trees  and  utilities  to  the  total  extent  of  $150,000.   A 
third  tornado  caused  about  $4,000  damage  in  Bath  County, 
flattening  2  barns  and  outbuildings  and  uprooting  numer- 
ous trees.   Still  another  tornado  was  reported  about 
6  p.m.   This  one  struck  in  northern  Montgomery  County 
then  moved  into  Bath  County.   Miscellaneous  damage  to 
farm  buildings  and  trees  totaled  $6,000. 

15th:   Lightning  caused  one  fatality  in  Hopkins  County, 
and  killed  13  head  of  cattle,  valued  at  $2,000,  in  Powell 
County.   A  tornado  was  observed  in  Laurel  County  that 
caused  only  minor  damage  along  Its  3  mile  path. 

16th:   In  Laurel  County  a  house  valued  at  $14,000  burned 
after  being  struck  by  lightning. 

17th:   A  hailstorm  damaged  crops" to  the  extent  of  $15,000 
on  40  to  50  farms  in  Simpson  County,  mostly  affecting 
tobacco  with  individual  losses  ranging  from  minor  to 
total . 

19th:   Around  4:30  p.m.  a  tornado  cut  a  20  mile  long 
path  across  Bracken  and  Pendleton  Counties.   Hail  alone 
ruined  more  than  60  acres  of  tobacco  and  corn  of  the 
total  crop  damage  of  $100,000.   Tornadic  winds  destroyed 
barns,  damaged  homes  and  uprooted  trees  with  property 
losses  estimated  at  $175,000.   On  the  same  afternoon 
hall,  wind  and  lightning  caused  $3,000  damage  in  Lewis 
County,  mostly  to  crops. 

22nd:   Wind  caused  $3,000  damage  in  Whitley  County, 
mostly  to  fruit  trees  and  roofs;  $2,000  damage  in  Wash- 
ington County;  and  coupled  with  hail  and  lightning, 
$1,000  damage  in  Boyd  County. 

28th:   In  Shelby  County,  strong  winds  blew  off  roofs, 
tore  down  trees  and  fences  and  broke  off  mature  tobacco 
plants,  destroying  entire  fields  in  some  places.   Hail 
damaged  gardens.   Lightning  struck  and  burned  2  large 
barns  and  contents.   Electric  lines  were  knocked  out. 
In  all,  crop  losses  were  $250,000  and  other  property 
$10,000.   The  same  afternoon  wind,  hail  and  a  possible 
tornado  in  Madison  County  caused  $5,000  damage  to  crops 
and  the  same  amount  of  damage  to  other  property.   To- 
bacco was  damaged  by  hail  and  fields  of  corn  were  flat- 
tened by  the  wind  which  also  damaged  barns  and  trees . 
The  Lockmaster  at  Kentucky  River  Lock  10  near  Richmond 
reported  seeing  a  funnel  shaped  cloud  about  3:25  p.m. 
during  the  severe  thunderstorm. 

FLOODS 

No  flooding  was  reported  other  than  local  flash  type 
overflows  from  heavy  thundershowers . 

J.  E.  Stork,  Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


In  this  issue  of  the  Climatological  Data  for  Kentucky  there  is  inaugurated  a  new  presentation  of 
precipitation  and  temperature  data  for  the  State.   In  January,  1956,  the  decision  to  abandon  the 
State  means  of  temperature  and  precipitation  was  reached  after  careful  consideration  and  consul- 
tation with  the  Advisory  Committee  on  Climatology.   Political  subdivisions  generally  bear  no 
relation  to  natural  regions  of  topography,  vegetation  or  atmospheric  circulation,  and  averages  of 
climatic  data  over  such  areas  do  not  form  a  valid  time  series.   In  addition  the  number  and  location 
of  stations  change  from  year  to  year.   The  charts  presented  herein  give  a  general  picture  of  the 
distribution  of  precipitation  and  temperature  over  the  State. 
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HEIDELBERG  LOCK  14      R 

HENDERSON  t.    SW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  5CM 

MOPKINSVILLE 

MYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE 
LANCASTER 

LAURA 

LEITCMFIELO 

LEXINGTON    WB    AIRPORT  R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  I  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MAYFIEL 

MAYSVILLE  0AM  33 
MC  KEE 
MIDOLESBOftO 
MIDWAY 

MILLERSTOWN 
MONT  I CELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO    DAM    4« 

PADUCAH    CAA    AIRPORT 

PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

F I SEVILLE 

PINEVILLE 


•26  cOS  tOO 
li47  tZ?  .78 
•02   .15 


10 

•  03 

.16 

.17 

.31 

.03 

.10 

T 

T 

3e    2.00 

■  22 

.12 

.40 

.62   .10 
•66   .29   .70 


1.03 
.14 

1.10 


.23   .74  1.22 


.32 

.12   ,39 


.09   .07   .11 


.99 

1.17 

.68 

.30 

2.15 

.40 

•  92 

.42 

1.64 

•  48 

1.33 

.03 

.76 

.79 

.70 

1.20 

4.30 

.43 

1.45 

.69 

l.»7 

.88 

.12 

.19 

1.06 

1.37 

.48 

1.32 

.46  1.35 

1.04   .44 


•03   .06   .38 


.33   .06 

T     .05 
1.40 


•60  1.06  3.10 


•  06  1.33  1.70 


T     .29  T 

.10  .89 
•17   .16 

.16   .19  .47 

.36   .17  2.51 

.23   .37 


.04   .02   .07 


.51  .43  1.73 
.34  1.08 
.03  1.10 


1.30 
.26   .45 


.05   T 
.05   .11 


2.02 
2a08 
1.70 


.23   .30 

•07   .27 

.05   .28   .02 


•  55 


•  13 
.06   .39 

1.86 

.36 

.02  1.21 

1.32 

•  03 

•  72 


.24 


.22   .03 

.35   .01 

•05   ^02 


.06 


See  Reference  Notes  Follovlag  statlo 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  S-Continued 

KENTUCKY 
JULY  1956 

"a 

Day  of  month 

Station 

e2 

1  1  2  1  3 

4 ! 

5  1 

6 

7  1  8  1 

9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1  18 

19   20 

21 

22 

23  1  24 

25  1 

26   27 

28  29 

30 

31 

ravennI  lock  12 

til* 
5.7* 

.25 

.14 

.M 

.63 

.11      .67   •" 

.50 

•  49 

.29 

.42  1.47 

1.40 

1^20 

.07 
.46 

.23 

RICHMOND 

11.20 

.27 

1.08 

.07 

T 

.30 

1.21 

•09   .49 

•  46 

•  22 

.01 

.22 

.23  3.15 

•  85 

1.20 

•  99 

ROCHESTER  LOCK  3 

6.16 

.90 

.15 

.92 

.71   .17 

1^43 

.09 

•  31 

1.55   .30 

■  39 

.08 

RUMSEY  LOCK  2 

9.«« 

T 

.02 

.91 

.02   .30   T 

•  89 

.29 

•09   ^83 

•  29 

.16 

1.59 

■  07 

T 

.59 

RUSSELLVILLE 

*,t* 

.34 

.40 

1.80   •40 

•  72 

.17 

.25   .33 

•  23 

RUSSELLVILL6  SUB$TA 

<»*< 

.17 

.28 

.10 

1^70   ^49 

•  69 

.20 

•  03 

.25   .30 

.29 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

5*85 

.01 

1*14   ■OS   ^02 

•  17 

.02 

•  02 

.41 

.46  2.20 

.30 

.71   .02 

•  32 

•  02 

SALVISA  LOCK  A 

».IS 

.31 

.12 

.00 

■  96   .39 

•  59 

.23 

■  14 

.28 

.27  1.74 

•  48 

•  08 

•  01 

SALYERSVILLE  2  SE 

t.V, 

.09 

.80 

.08        .47 

•  28 

.01 

.78  1.01 

■  01 

1.09   .21 

SCOTTSVILLE 

3.73 

.01 

.48 

.40   .99   .19 

•  33 

.03 

•  73 

.15   .03 

.47 

SEBREE 

9.24 

.03 

.39 

.19 

T     .04   T 

1^96 

.00 

■  03   T 

■  oa 

.05 

2.18 

■  10 

.18 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2.S7 

.12 

.08 

•  68 

.40 

.80 

.59 

SHELBYVILLE  2  W 

4.96 

■  02 

.19 

■16   ■62 

•  16 

■  IB 

.20 

.02 

.42   .68 

.42 

1.89 

•  04 

SHEPHERDSVILLE 

4.74 

.03 

.02 

.90 

■  04  ,}i      ^04 

.57 

.11 

1.03  1.32 

■  13 

.02 

.92 

SOMERSET  1  N 

8.68 

.19 

.53 

.02 

.01   .02 

1^59   .70   .20 

•  19 

■  20 

1.04 

2^00   .31 

■  29 

.92  1.06 

.05 

SPRINGFIELD 

8.34 

.30 

.03 

.97   .96 

.32 

■  08 

•  37 

.30 

■78  4.02 

.28 

.33 

STEARNS 

4.07 

.89 

■  13 

.22 

.63 

.40   .38 

.88 

■64   ^42 

■  61 

.30 

.06 

.75 

SUMMER  SHADE 

9.18 

.23   .14 

T 

.82 

.03 

.45 

.16   .15   .30 

1.49 

T 

T 

.38 

■87   ^04 

.32 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

8.30 

.04 

■  04 

1.02 

.49   .40   .15 

1.94 

■04   •lO 

.22 

.43   .07 

.07 

.12 

.31 

TAYLORSVILLE 

3.38 

.09 

.19 

•  39 

.18 

.58   .86 

.21 

.92 

TOMPKINSVILLE  2 

RECORD 

MISSING 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

9.91 

.91 

.09 

.86   .46  2.83 

.03 

•  03 

.05   .30 

■  79 

TYRONE  LOCK  5 

9.81 

.15 

T 

.28 

.26   .60 

.56 

•  32 

•  18 

■  25 

.50   .62 

.40 

1.36 

.13 

UNIONTOWN  DAM  40 

9.26 

.03 

.03 

.18 

T     .10   .14 

.83 

■  60 

•20   ^12 

.02 

■  03 

2.90 

T 

■  19 

.24 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

11.12 

T 

•  91 

T 

.37 

.03 

2.20 

■  47   .30   .04 

.93 

■  20 

■  20 

.60  3.02 

.42 

1.80 

.03 

VANBUREN 

3.59 

T 

■  45   T     T 

.27 

■  04 

•  24 

■  15 

.46   .03 

.11 

.88 

.02 

VANCEBURG  DAM  32 

8.83 

.22 

1.08 

.27 

■04   .64 

.37 

T 

•  39 

.02 

■  11 

.30   .10 

1.38 

.09   .43 

1.05 

WAYNESBURG  6  E 

0.43 

.17 

•  12 

1.00  1.26 

.78 

■  16 

.71 

.06   .99 

.96 

■  11 

.90 

.03 

WEST  LIBERTY 

0.12 

1.70 

.80 

.18 

.02 

1.06   ^61   .13 

.17 

.05   .15 

•  10 

.94 

■  10 

.09  1.81 

■  26 

■  01 

1.04 

.25 

WILLIAMSBURG 

7.19 

.02   .02 

T 

.07 

.03 

.83  1.10 

■  06 

•76   •OO   ^16 

.40 

.23 

T 

T     .57 

■  04 

T 

■  90 

.02 

WILLIAMSTOWN  3  WSU 

4.29 

T 

1.19 

.24 

.13 

.03 

•35  .03      .05 

.02 

.03 

•  93 

T 

.99   .11 

■  26 

.77 

WILLOW  LOCK  13 

9.03 

.10 

.76   .70 

.40 

.54 

.23 

.33   .64 

■  38 

■  06 

.27 

.93 

WOLF  CREEK  DAM 

4.49 

.31 

.21 

.09 

.08 

•95  i^7e 

.50 

.31 

.04 

■01   ^29 

.23 

.06 

WOODBURY  LOCK  k 

8.13 

.10 

.24 

.79 

.05 

1^12   ^33 

3.07 

.82   .04 

.20 

■S3   ■ST 

.36 

■  10 

.06 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCrV 
JULY  1956 

Tables 

Day 

0<  Month 

• 

SloHon 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ANCHORASE 

MAX 
MIN 

92 

68 

92 

68 

93 
69 

89 
67 

88 
69 

80 
65 

88 
62 

87 
67 

83 
61 

80 
55 

85 
53 

81 
57 

77 
55 

86 
66 

87 
64 

79 
68 

86 
64 

83 

57 

85 
60 

85 
64 

85 

60 

82 

60 

32 
63 

76 
57 

84 
54 

89 
66 

96 
74 

94 
69 

79 
66 

80 
60 

89 
56 

S9>1 
53.7 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

92 
67 

93 
72 

94 
70 

91 
67 

91 
69 

88 
69 

89 
65 

85 
69 

84 
70 

82 

59 

83 

58 

88 

58 

79 
67 

83 
70 

88 
50 

83 
69 

85 
61 

80 
64 

88 
60 

82 
68 

89 
68 

38 
64 

32 
55 

75 
67 

87 
66 

90 
58 

93 
75 

84 
70 

73 
65 

78 
64 

84 
54 

65t5 
65.7 

BARBOURVILLE 

MAX 

MIN 

94 
68 

92 
63 

95 
66 

95 
66 

94 
67 

91 
66 

90 
63 

82 

70 

85 
58 

85 
56 

85 
55 

85 

63 

83 

54 

85 
64 

92 
55 

32 

66 

88 
66 

S3 
53 

90 
63 

90 
55 

92 

54 

95 
62 

90 
53 

83 
66 

87 
66 

91 
55 

95 
64 

95 
65 

92 

•4 

S6 
62 

92 
96 

69a3 
64tl 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

101 
70 

102 
69 

96 

70 

96 
67 

102 
69 

96 
66 

95 
62 

104 
70 

100 

65 

91 
65 

93 
53 

98 
58 

88 
55 

90 
66 

89 
66 

35 
70 

87 
64 

86 

68 

92 

60 

94 
57 

93 
53 

100 
52 

85 
65 

86 
66 

91 
66 

92 
67 

97 
73 

99 
72 

84 
55 

82 
62 

S4 
55 

93.2 
64.7 

BAXTER 

MAX 
MIN 

89 
60 

88 
65 

88 
66 

90 
66 

93 
66 

90 
57 

86 
67 

86 
68 

87 

67 

80 
54 

77 
65 

S3 
55 

82 
56 

80 
55 

85 
54 

32 
65 

80 
65 

83 
63 

84 
63 

88 
53 

81 
66 

35 
52 

86 
54 

89 

64 

80 
67 

83 
56 

86 
57 

92 
53 

93 

64 

85 
64 

84 
59 

35.2 
63.4 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

95 
69 

9S 
66 

93 

67 

93 
67 

86 
62 

85 
53 

92 
59 

93 
68 

90 
59 

83 
53 

87 
62 

89 
55 

85 
66 

90 
58 

90 
57 

85 
68 

87 
62 

83 
58 

85 
52 

86 
54 

88 
70 

88 
62 

87 
53 

79 
55 

79 
55 

66 

61 

95 
63 

93 
68 

86 

68 

84 
63 

83 
63 

87.8 
63.5 

BENHAM 

MAX 
MIN 

92 
61 

92 
63 

91 
62 

95 
67 

93 

65 

93 
51 

86 
52 

85 
67 

86 

68 

85 
54 

78 

50 

33 
53 

83 
54 

82 
59 

85 
50 

85 
65 

80 
65 

83 
67 

85 

58 

88 
66 

30 
51 

87 
59 

89 
59 

86 
62 

81 
65 

84 
61 

90 
64 

93 
54 

88 

60 

84 
63 

81 
56 

36.2 
61.4 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

93 
66 

95 
67 

95 
69 

98 
68 

97 
61 

87 
66 

94 
51 

91 
70 

85 
61 

85 
52 

89 
65 

89 
57 

35 
66 

94 
59 

94 
59 

90 

71 

92 
66 

39 
58 

37 
64 

90 
62 

90 
69 

90 
60 

89 

69 

83 
68 

90 
54 

95 
59 

97 
68 

96 
68 

90 
72 

91 
66 

92 
60 

91.1 
64.3 

BEREA  COLLEOE 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 
69 

95 
69 

94 
68 

93 
71 

87 
68 

93 
53 

88 
72 

87 
70 

88 
56 

86 
64 

87 
65 

31 
62 

85 
53 

87 
54 

77 
69 

84 
63 

88 
60 

86 
62 

97 
65 

92 
65 

88 
64 

83 

64 

76 
67 

88 
68 

69 
66 

93 

74 

94 
63 

S3 
53 

61 
59 

82 
55 

87.7 
65.4 

BLAINE 

MAX 
MIN 

90 
64 

92 
66 

93 
66 

93 
67 

92 
67 

87 
66 

88 
62 

88 
55 

88 
68 

82 

53 

82 
62 

84 
53 

79 
55 

85 
55 

35 
67 

31 
57 

86 
63 

32 

60 

86 
50 

82 

65 

87 
66 

88 
51 

83 

63 

76 
66 

67 
66 

90 
65 

93 

70 

90 
70 

82 
62 

78 
59 

87 
52 

66.1 
62.9 

BONNIEVILLE 

MAX 

MIN 

95 
68 

95 
66 

96 
67 

97 
68 

93 
66 

93 
66 

95 
59 

91 
66 

89 
69 

84 
52 

ee 

54 

87 
55 

S3 
67 

89 
70 

88 
71 

34 
70 

89 
67 

85 
59 

81 
51 

89 

67 

88 
60 

87 
54 

80 
65 

77 
67 

87 
68 

91 
66 

94 
71 

99 
70 

86 
69 

86 

60 

88 

54 

83.7 
64.3 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

95 

71 

96 
68 

96 

72 

97 
69 

89 
66 

89 
68 

94 
67 

93 

71 

39 
53 

34 
56 

88 

58 

39 
60 

82 
70 

89 
72 

91 
70 

35 
70 

87 
66 

84 
62 

90 
63 

89 
58 

89 

64 

90 

68 

86 
67 

77 
69 

89 
68 

93 

70 

98 

71 

97 
70 

87 
69 

85 
64 

89 
60 

89.9 
56.8 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
65 

92 
67 

91 
66 

90 
65 

86 
66 

94 
62 

91 
70 

86 
67 

82 

54 

88 
52 

84 
58 

81 
64 

S9 
68 

83 
69 

33 
57 

88 
65 

85 

60 

85 
61 

87 
67 

66 

62 

87 
64 

85 
54 

78 
65 

e« 

67 

90 
69 

94 
72 

94 
66 

84 
65 

84 
69 

88 
56 

87.9 
64.2 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

92 
68 

93 
72 

92 

71 

91 
69 

89 

70 

84 
67 

89 
62 

88 
66 

83 
62 

82 
56 

85 
55 

83 
58 

31 
66 

85 
69 

85 
52 

81 
68 

84 
54 

83 
60 

79 

50 

85 
56 

86 
63 

84 
61 

84 
61 

77 
57 

65 
55 

91 
67 

98 

74 

94 
69 

77 
66 

80 
63 

89 
96 

85.5 
64.5 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

MIN 

96 

70 

95 

67 

95 

65 

94 
65 

93 
66 

84 
61 

92 

59 

92 

67 

90 
59 

83 

50 

87 
48 

87 

51 

81 
63 

39 
64 

90 
50 

79 
61 

88 
51 

86 
63 

90 
55 

88 
51 

90 
57 

92 

67 

SO 

69 

78 
60 

69 
52 

93 
61 

98 
67 

97 
69 

88 
67 

38 
55 

88 

50 

89.0 
50.3 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 

73 

91 
70 

85 
69 

87 
69 

83 
65 

87 

59 

85 

70 

81 
58 

79 

57 

83 

55 

82 
63 

78 
65 

83 
65 

84 
66 

76 
65 

31 
64 

82 
50 

79 
53 

83 
65 

82 

64 

79 
62 

83 
66 

78 
55 

83 
54 

88 
69 

95 
76 

92 
68 

77 
66 

81 
52 

81 
58 

83.9 
65.0 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

89 
68 

92 

71 

94 
67 

94 
68 

91 
68 

90 
66 

86 

58 

90 
67 

88 
64 

83 

54 

81 
52 

83 
56 

87 
65 

80 
6S 

85 
69 

86 

70 

78 
59 

86 

56 

38 
63 

84 
50 

35 
62 

85 
61 

85 
65 

81 
58 

80 
64 

87 
65 

90 
73 

99 

72 

93 
54 

80 
59 

81 
51 

86.4 
64.0 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

89 
66 

92 

70 

93 

69 

95 
68 

92 

69 

91 
68 

88 

64 

92 
65 

88 
55 

35 

55 

82 

54 

86 
56 

34 
54 

79 
65 

87 
65 

85 
68 

76 
62 

87 
50 

84 
61 

87 
64 

85 

63 

87 
54 

87 
55 

74 
62 

75 
65 

87 
67 

88 
70 

99 
79 

94 
63 

86 

60 

81 
55 

86.5 
64.2 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

91 
60 

92 
67 

92 
67 

94 
67 

92 
68 

91 
57 

86 

64 

89 
68 

83 

70 

84 
55 

80 
57 

84 
56 

85 
58 

89 
58 

86 
59 

84 
60 

79 
66 

84 
63 

82 
52 

88 
63 

80 
54 

37 
53 

90 
55 

83 
65 

76 
67 

89 
68 

90 
69 

93 
67 

91 
64 

81 
60 

78 
56 

86.2 
63.6 

01 X  DAM 

MAX 

MIN 

91 
71 

92 

70 

90 

71 

90 
68 

88 
71 

86 
69 

90 
56 

86 
71 

85 
69 

83 
57 

80 
57 

83 

51 

82 
66 

84 
59 

84 
66 

79 

70 

83 
64 

85 
62 

85 
52 

83 

69 

84 
64 

85 
66 

84 
57 

76 
66 

84 
67 

85 
58 

92 
74 

91 

73 

81 
66 

80 
60 

84 
56 

65.0 
66.3 

ELI2ABETMT0WN 

MAX 
MIN 

94 
68 

94 
68 

94 

68 

94 
67 

89 
68 

89 
67 

93 
60 

93 

69 

90 
62 

84 
53 

87 
52 

89 
55 

83 
67 

39 
55 

88 
67 

82 
63 

89 
55 

86 
57 

88 
59 

87 
57 

88 
51 

67 
63 

86 
66 

79 
56 

85 
67 

92 
66 

96 
70 

94 
71 

92 
68 

80 
62 

87 
57 

68.9 
63.8 

FALMOUTH 

MAX 

MIN 

93 
65 

96 

71 

94 
68 

90 
68 

89 
69 

83 
67 

90 

61 

90 
66 

84 
62 

39 

54 

86 
64 

85 
57 

80 
54 

84 
67 

87 
59 

81 
66 

35 
62 

34 
60 

84 

59 

88 
53 

87 
53 

68 
62 

86 
65 

79 
68 

88 
65 

93 
66 

98 
73 

96 
66 

78 
67 

31 
50 

84 
99 

67.1 
63.6 

FARMERS 

MAX 
MIN 

93 
67 

93 
69 

92 
67 

91 
66 

92 
67 

85 
58 

89 
51 

90 
67 

85 
57 

83 
54 

85 
53 

85 

55 

81 
55 

84 
68 

85 

63 

80 
65 

85 
65 

34 
60 

87 
60 

88 
65 

87 
56 

87 
62 

83 
66 

60 
67 

87 
67 

91 
54 

99 
72 

95 
72 

79 
64 

80 
62 

35 
94 

35.7 
64.0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

97 
77 

98 
73 

93 

70 

97 
72 

91 
69 

85 
68 

96 
65 

94 
65 

85 
57 

86 

69 

91 
68 

88 
63 

87 
71 

93 
71 

95 
72 

89 
69 

93 

70 

36 

63 

89 
66 

88 
63 

90 

54 

38 
55 

85 

57 

83 
68 

91 
58 

97 
73 

96 
77 

99 
76 

88 
71 

86 
69 

93 
69 

91.0 
68.2 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

89 
61 

93 
72 

95 

70 

93 
69 

93 
70 

90 
67 

35 
63 

92 
64 

88 

66 

84 
57 

84 
57 

86 

67 

83 
57 

79 
69 

83 
53 

36 

64 

80 
66 

88 
59 

85 
50 

87 
62 

86 
66 

38 

54 

86 

54 

80 
66 

79 
67 

87 
57 

90 
67 

96 

73 

94 
67 

81 
61 

61 
96 

86.9 
64.1 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

93 
62 

92 
68 

95 

70 

93 
55 

86 
64 

90 
63 

92 
64 

89 

71 

36 
54 

82 
52 

84 
52 

84 
56 

77 
56 

85 
70 

66 
70 

84 
58 

83 
56 

87 
60 

88 
60 

85 
69 

87 
61 

87 
66 

85 
64 

77 
59 

87 
68 

91 
57 

94 
74 

93 

59 

90 
66 

83 
54 

86 
69 

S7.2 
64.7 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

95 
69 

97 

67 

97 
69 

96 
68 

93 
66 

88 
56 

95 
61 

95 
59 

90 
62 

85 
52 

90 

53 

91 
53 

85 
66 

93 
71 

94 
69 

90 
71 

91 
67 

37 

60 

91 

64 

90 
66 

83 

61 

89 
65 

88 
68 

64 
56 

39 
65 

95 

58 

96 

70 

94 

59 

93 
70 

89 
57 

89 
51 

91.2 
55.2 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

93 
64 

94 
70 

95 
68 

91 
66 

92 
67 

87 
57 

SO 
51 

87 
66 

84 
58 

80 
55 

84 
54 

35 
55 

79 
56 

85 
57 

88 
59 

82 
66 

85 
62 

81 
59 

88 
50 

85 
64 

87 
65 

85 
63 

83 
64 

79 
68 

87 
57 

90 
65 

94 
73 

87 
69 

79 
65 

79 
59 

83 
93 

86.3 
63.6 

6REENSBURG 

MAX 
MIN 

92 
68 

95 
65 

93 
66 

95 
66 

92 
65 

92 

68 

89 
63 

94 
69 

90 
65 

88 
53 

85 
63 

83 
55 

S« 
55 

84 
67 

91 
69 

89 
69 

33 
67 

89 

51 

85 

60 

89 
67 

67 
53 

88 

65 

39 
55 

76 
58 

77 
55 

67 
65 

91 
68 

97 
66 

95 
67 

86 
61 

84 
57 

88.6 
64.4 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 
61 

92 
68 

95 
68 

91 
64 

84 
65 

92 

60 

90 
68 

84 
60 

83 
53 

87 
53 

79 
55 

83 
57 

89 
70 

91 
69 

88 
69 

38 
54 

34 
59 

89 
63 

35 

63 

89 
60 

39 

54 

30 
54 

81 
57 

88 
58 

94 
67 

95 
71 

94 
69 

91 
69 

85 
65 

90 
99 

88.3 
64.3 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

93 
67 

93 
63 

90 
65 

93 

65 

93 
68 

89 
55 

92 
53 

90 
66 

85 

68 

83 

53 

85 
51 

86 
53 

32 
65 

88 
67. 

66 
51 

79 
68 

86 

53 

64 
61 

89 

61 

87 
66 

87 
53 

88 
53 

67 

64 

75 
65 

35 
56 

89 
64 

9S 

67 

93 
69 

66 
63 

80 
50 

69 
99 

87.4 
53.2 

HENDERSON  «  SW 

MAX 
MIN 

96 

73 

95 
75 

90 
75 

94 
69 

87 
67 

83 
65 

92 
63 

91 
73 

84 
63 

84 
56 

87 

55 

87 
62 

84 
70 

«0 
70 

90 
70 

87 
71 

88 
67 

84 
59 

87 
65 

37 
63 

86 
64 

87 
54 

77 
65 

81 
55 

86 
66 

94 
71 

96 
75 

99 
75 

S3 
69 

85 
55 

89 
62 

66. 1 
56.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

90 
71 

95 
72 

97 
72 

94 
70 

98 
67 

89 
55 

94 
66 

97 
62 

92 
58 

90 
95 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

92 
64 

91 
63 

88 
64 

95 
65 

92 
65 

91 
54 

89 
55 

89 
68 

90 
65 

84 

55 

79 
53 

83 
53 

34 
63 

80 
56 

87 
69 

36 
66 

77 
65 

35 
61 

84 
50 

89 

61 

81 
63 

66 

61 

69 
63 

84 
65 

79 
65 

84 

56 

89 
65 

92 
62 

90 
62 

84 
58 

81 
57 

86.3 
62.3 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

93 
67 

97 
67 

98 

70 

96 
69 

99 
66 

89 
67 

89 
66 

94 
70 

95 

63 

92 

54 

90 
64 

90 
57 

90 
55 

82 
57 

92 
70 

94 
70 

90 
57 

93 
51 

85 
64 

91 
54 

91 
63 

91 

64 

92 
57 

86 

67 

81 
65 

91 
69 

97 
69 

99 
69 

98 
69 

92 
57 

90 
61 

91.9 
65.4 

INEZ 

MAX 
HIN 

93 
62 

94 
65 

94 
64 

93 
68 

92 
65 

90 
64 

90 
55 

87 
52 

86 
67 

81 
54 

84 
53 

86 

53 

79 
53 

39 
65 

87 
55 

82 

66 

85 
54 

84 
52 

90 

59 

90 
53 

90 
62 

90 
61 

85 
52 

79 
53 

87 
65 

92 
54 

95 
62 

90 
60 

86 

61 

89 
60 

89 
94 

87.9 
62.0 

IRVIN6T0N 

MAX 
MIN 

93 
72 

93 

71 

92 
72 

93 
70 

90 
68 

83 
56 

90 
52 

91 
72 

85 
65 

86 
58 

88 
54 

84 
50 

80 
68 

89 
68 

91 
70 

31 
68 

90 
55 

83 
59 

86 
52 

37 
65 

67 
62 

35 

64 

76 
56 

77 
56 

66 

68 

91 
70 

95 
75 

99 
75 

86 
68 

63 
63 

86 
59 

87.3 
56.1 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

99 
70 

99 

68 

95 
70 

95 
68 

91 
66 

89 
58 

95 
65 

92 

71 

38 
53 

87 
68 

90 
58 

88 
58 

84 
66 

92 
59 

91 
70 

84 
69 

39 
65 

86 
50 

89 
63 

88 

57 

89 

64 

89 
66 

76 
64 

77 
55 

69 
68 

94 
69 

99 

70 

95 
71 

87 
67 

66 
61 

91 
60 

89. 8 
69.7 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 

70 

92 

70 

92 
69 

90 
58 

83 
67 

89 
66 

88 

59 

34 
61 

80 
56 

84 
59 

83 
63 

78 
64 

85 
67 

84 
56 

76 
54 

34 
53 

82 
61 

86 

64 

85 
68 

85 

55 

85 
65 

76 
65 

77 
67 

85 
67 

88 
58 

99 

74 

92 
64 

80 
63 

79 
61 

83 
95 

85.1 
69.2 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY  19S6 


Slatian 

Day 

Of  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
66 

87 
65 

89 

65 

91 
68 

90 
66 

87 

55 

87 
56 

81 
70 

83 
61 

80 
56 

63 
53 

84 
55 

80 
65 

87 
66 

65 
56 

78 
69 

63 
65 

84 

50 

66 
50 

84 
65 

86 
53 

87 

64 

82 

56 

78 
64 

83 
65 

85 
65 

92 
58 

91 
66 

84 

63 

79 

61 

87 
57 

85.0 
63 1? 

LOUISVILLE           ■ 

MAX 
MIN 

98 
73 

96 

75 

96 

76 

94 

73 

96 

73 

87 
59 

94 
64 

93 

74 

96 
59 

86 
53 

91 
52 

69 
51 

81 
59 

90 
71 

91 
71 

86 

74 

90 
59 

86 

54 

39 

58 

89 

59 

86 
67 

87 
65 

84 
69 

79 
56 

92 
59 

94 
71 

100 
79 

98 
79 

82 

71 

64 
67 

90 
63 

9a<i 

59.5 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

95 
70 

95 
73 

94 
72 

92 

71 

69 
72 

83 

66 

92 

55 

90 
72 

66 
65 

81 
60 

86 
66 

83 
51 

79 
67 

87 
59 

88 
58 

76 
69 

86 
67 

83 
62 

87 
65 

86 

56 

87 
64 

65 
65 

80 
67 

76 
56 

86 
68 

91 
69 

96 

76 

95 

70 

79 
69 

82 
66 

85 
60 

86  •9 
67i2 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

94 
73 

94 
68 

92 

71 

96 
70 

87 
57 

87 
64 

93 
53 

89 
69 

84 
62 

86 
52 

87 
56 

88 
58 

86 
68 

92 
70 

94 
73 

89 
75 

92 

58 

66 
50 

91 
55 

90 

65 

89 
51 

86 
55 

79 
64 

83 
68 

89 
67 

95 
70 

96 

72 

95 
72 

86 
72 

68 
57 

94 
64 

89a5 
66.5 

MADISONVILLE  I    SE 

MAX 
MIN 

94 
72 

95 

70 

93 
73 

94 
72 

93 
66 

85 
65 

92 
62 

92 
71 

88 
65 

90 

59 

91 
56 

90 
60 

93 
59 

91 

71 

92 

70 

91 

57 

95 
56 

65 
60 

69 
55 

88 
65 

88 
55 

86 
65 

66 
66 

79 
69 

88 
68 

93 
69 

96 

75 

94 

75 

92 
71 

87 
67 

93 
50 

90<9 
57.0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

94 
64 

95 
68 

94 
68 

96 

67 

90 
54 

90 
66 

92 
61 

91 
71 

87 
55 

84 

53 

87 
62 

87 
56 

83 
51 

85 
59 

97 
68 

63 
58 

87 
64 

83 
68 

87 
60 

65 
57 

97 
51 

97 
66 

93 
50 

66 
65 

86 

68 

92 
55 

95 

70 

94 
70 

87 
68 

85 
62 

89 
55 

89.6 
63.6 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

93 
65 

90 
64 

94 
65 

94 
67 

93 
67 

89 
55 

92 
56 

86 
68 

86 
68 

82 
56 

86 
53 

66 
53 

83 
63 

89 
67 

68 
53 

81 
55 

85 
65 

87 
60 

90 
61 

69 
52 

90 
50 

86 
63 

84 
63 

87 
66 

87 
65 

90 
63 

95 
65 

94 
67 

93 
53 

62 
68 

90 
56 

86.9 
63.0 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

93 
73 

97 
71 

95 
74 

96 

73 

92 
59 

88 
57 

96 
66 

93 

73 

66 
54 

87 
56 

39 
59 

91 
62 

84 
70 

92 
70 

94 
73 

90 

77 

94 
69 

86 
66 

91 
66 

91 
64 

90 
63 

90 
67 

82 
68 

85 
57 

69 
67 

94 
72 

95 
72 

95 

72 

90 
72 

89 
67 

93 
66 

91.1 
68.3 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

88 

55 

93 
68 

93 
67 

91 
65 

88 
56 

88 

67 

83 
61 

88 
53 

86 
63 

81 
54 

79 
53 

83 
56 

85 
60 

76 
66 

82 
58 

85 

59 

81 
52 

32 
59 

84 
58 

84 
62 

84 
53 

85 
62 

83 
52 

79 
64 

76 
54 

-  64 
54 

91 
66 

97 
68 

85 
65 

75 
60 

77 
54 

84.5 
61.7 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

90 
66 

87 
63 

91 
65 

93 
66 

91 
66 

64 
64 

85 
65 

65 
70 

82 

70 

81 
53 

81 
52 

84 
53 

80 
65 

88 
68 

85 
65 

81 
67 

87 
64 

86 

61 

89 
61 

87 
54 

87 
64 

88 
60 

85 
62 

86 
53 

86 
66 

89 
54 

94 
67 

94 
63 

90 
62 

86 
68 

88 
96 

66.8 
63.4 

MONT I CELLO 

MAX 
MIN 

93 
69 

86 

65 

92 

65 

92 
66 

90 
67 

86 
55 

88 
57 

85 
72 

84 
59 

81 
53 

84 
52 

U 

82 

65 

65 
59 

82 
68 

82 
69 

86 
56 

84 
61 

87 
60 

86 

68 

86 

64 

67 

65 

85 
65 

82 
68 

86 
66 

87 
67 

93 
71 

92 

68 

84 
64 

64 
64 

68 
98 

86.3 
64.9 

MOUNT  STERLIN6 

MAX 
MIN 

92 

68 

93 
68 

94 
67 

92 
66 

91 
68 

65 
57 

90 
62 

86 
68 

85 
54 

65 

64 

85 

64 

86 
59 

85 
60 

85 
53 

87 
51 

80 
67 

86 
60 

83 
60 

88 
61 

85 
65 

87 

63 

87 
61 

85 
66 

83 

64 

66 
55 

90 
65 

94 
71 

90 

71 

81 
61 

60 

58 

84 
95 

86.7 
63.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
65 

93 
65 

92 
65 

91 
67 

88 
55 

92 
62 

87 

69 

86 
69 

80 
62 

84 
50 

86 
55 

60 
63 

86 
67 

86 
62 

78 
68 

83 

60 

84 
58 

69 
58 

86 
56 

86 
61 

63 

54 

64 
60 

73 
65 

85 
65 

68 
63 

94 
71 

93 
66 

84 
61 

82 
67 

87 
99 

86.4 
62.6 

MURRAY 

MAX 
MIN 

95 
72 

96 

71 

94 
75 

97 
70 

91 
69 

86 
67 

93 
66 

92 
73 

68 
65 

87 
57 

87 
67 

90 
61 

84 
71 

91 
70 

93 
73 

86 
75 

93 
70 

86 
62 

92 
66 

88 
63 

38 
52 

88 
54 

60 
59 

83 
67 

84 
56 

94 
67 

95 

70 

96 

73 

91 
73 

87 
66 

94 
69 

90.1 
68.0 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

95 
71 

97 
70 

92 

71 

97 

71 

88 
56 

85 
66 

95 
54 

93 
71 

87 
62 

87 
57 

92 
53 

86 
58 

64 
68 

96 
57 

91 
71 

86 
71 

91 
66 

90 

56 

89 
53 

90 
63 

91 
67 

87 
63 

83 
65 

81 
67 

88 
67 

94 

70 

96 

71 

95 

73 

85 
69 

88 
67 

90 
60 

69.9 
66.0 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 

M'N 

94 
75 

94 
73 

92 
76 

95 
71 

86 
59 

86 
56 

93 

74 

90 

70 

86 
62 

86 

68 

at 

63 

87 
65 

67 
75 

91 
72 

92 
74 

86 

75 

90 
69 

89 
62 

69 
69 

89 
56 

89 
55 

86 

58 

79 

58 

83 
69 

88 

70 

94 
74 

95 
74 

93 
76 

85 
71 

87 
68 

92 
55 

69.0 
69.4 

PADUCAM 

MAX 
MIN 

95 
73 

97 

70 

94 
75 

98 
71 

95 
67 

89 
66 

93 
64 

92 
66 

92 

65 

68 

65 

90 
56 

90 
61 

89 
70 

94 
70 

96 
73 

91 

71 

93 

70 

69 
52 

93 
56 

90 
54 

90 
54 

89 
66 

85 
56 

81 
68 

90 
66 

96 
71 

98 

71 

96 

72 

93 
73 

89 
67 

94 
64 

91.9 
67.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

94 

70 

92 
68 

95 

70 

93 

71 

93 

70 

90 
70 

90 

59 

63 
73 

87 

70 

82 

60 

84 
59 

86 
69 

79 
67 

89 

70 

86 
63 

60 
69 

87 
69 

85 
56 

88 
66 

62 
67 

88 
56 

93 
69 

85 

68 

78 
67 

35 
59 

92 
69 

96 

70 

90 
66 

63 
66 

83 
64 

90 
52 

87.3 
67.1 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

96 

67 

97 
66 

94 
70 

96 
63 

91 
56 

90 

55 

96 
63 

93 

64 

88 

51 

89 
53 

90 
54 

90 
67 

89 
68 

95 
71 

93 
70 

89 
71 

93 

73 

69 
60 

91 

54 

89 
61 

90 
50 

92 
52 

92 
64 

84 
66 

90 
56 

96 

70 

99 
69 

98 
69 

91 

73 

89 
58 

95 
51 

92.0 
69.1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

89 

70 

92 
70 

93 
69 

93 
67 

91 
71 

91 
69 

a« 

66 

91 
71 

85 
67 

84 
66 

81 
55 

64 
69 

84 
65 

79 
58 

68 
64 

84 
57 

76 
62 

85 
50 

83 
61 

66 
59 

86 
63 

87 
64 

87 
66 

78 
65 

76 
66 

89 
65 

88 

74 

94 

73 

92 
63 

32 
59 

80 
96 

89.8 
69.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

98 
72 

97 
70 

96 
72 

98 
69 

99 
70 

90 
66 

96 
64 

94 
72 

91 
64 

86 
53 

89 
55 

89 
66 

81 
67 

90 
70 

93 
71 

88 

70 

90 
55 

85 
60 

90 
61 

89 
52 

91 
62 

91 
68 

88 
65 

88 

70 

90 
57 

96 
68 

98 

71 

96 
70 

90 
70 

88 
67 

93 

60 

91.9 
66.0 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

91 
67 

94 
69 

94 
70 

93 
68 

94 
67 

90 
66 

86 

63 

92 
68 

91 
63 

85 
56 

82 
53 

66 
56 

84 
58 

82 
66 

69 
66 

68 
59 

86 
56 

85 
61 

84 
62 

85 

67 

87 
62 

89 
62 

86 
65 

83 
54 

80 
64 

86 
68 

90 
69 

96 

73 

94 
73 

82 
63 

86 
60 

87.7 
64.7 

SCOTTSVILLE 

MAX 

MIN 

95 

71 

93 
68 

95 
72 

96 

69 

90 
56 

90 
67 

92 
66 

91 

73 

89 
56 

65 

55 

88 
56 

86 
51 

79 
66 

87 
71 

91 
71 

89 
69 

86 

57 

84 

61 

90 
52 

66 
67 

69 
53 

90 

69 

86 

67 

30 
59 

89 
69 

96 
59 

97 

74 

96 

71 

94 
70 

88 
68 

90 
60 

89.7 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

92 

70 

93 
70 

92 

70 

90 
69 

89 

70 

81 
66 

90 
62 

69 
59 

66 
54 

81 
57 

66 
57 

83 

59 

60 
65 

85 
67 

85 
65 

S3 
70 

64 
55 

83 
59 

67 
62 

83 
57 

86 

64 

33 
62 

81 
64 

79 
57 

84 
67 

89 

68 

94 
74 

93 
66 

79 
66 

80 
61 

83 
97 

65.9 

69.1 

SOMERSET  I  N 

MAX 
MIN 

92 

69 

88 
64 

93 
66 

93 
67 

93 
66 

90 
66 

90 
64 

65 

70 

86 

69 

82 
51 

65 
49 

87 
54 

86 

54 

87 
66 

86 
67 

80 
69 

67 
63 

84 
61 

87 
59 

67 
59 

86 

62 

86 
54 

84 
65 

76 
65 

85 
65 

86 
54 

94 
69 

93 
65 

63 

83 
39 

87 
57 

86.9 
63.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

96 

71 

95 

67 

96 
69 

96 
68 

92 
65 

91 
66 

93 
66 

90 
71 

68 
57 

84 
54 

89 
53 

67 
66 

82 
55 

97 
62 

89 
69 

86 
58 

67 
68 

65 
62 

90 
60 

88 
67 

90 
63 

90 
67 

87 
55 

78 
66 

68 

57 

93 
58 

96 

71 

95 
68 

86 
55 

84 
63 

90 

60 

89.5 
64.8 

VANCEBUR&  0AM  32 

MAX 
MIN 

92 
65 

94 

73 

95 
67 

88 
67 

91 

68 

86 
69 

86 
63 

67 
57 

85 
63 

78 

57 

84 
65 

64 
57 

79 
65 

82 
69 

86 
58 

67 
56 

64 
67 

84 
59 

84 
51 

86 
64 

66 
66 

87 
62 

84 
64 

76 
65 

84 
55 

92 
65 

94 
74 

89 
66 

75 
66 

78 
58 

81 

54 

89.4 
54.1 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

92 

59 

91 
67 

92 

65 

93 
56 

92 
65 

91 
66 

66 
52 

90 
65 

84 
69 

64 
53 

81 
53 

84 
54 

86 
66 

61 
53 

89 
58 

85 
69 

80 
66 

86 
59 

82 
59 

69 
65 

85 
64 

85 
66 

83 
53 

86 
66 

78 
55 

88 
64 

90 
68 

94 

70 

92 
62 

82 
68 

79 
93 

86.9 
52.9 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

92 

70 

88 
64 

94 
65 

93 
69 

92 
58 

68 
56 

67 
56 

84 
71 

87 
70 

84 
55 

84 
53 

88 
56 

81 
55 

66 

69 

87 
57 

82 
69 

86 
67 

86 
53 

89 
53 

95 
68 

86 
55 

91 
54 

87 
55 

89 
68 

87 

67 

91 

67 

94 

73 

94 
59 

86 
64 

79 
64 

86 
99 

87.6 
69.9 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 

MIN 

88 
63 

90 
70 

91 
68 

90 
62 

89 
55 

66 
55 

82 

61 

89 
63 

84 
53 

80 
57 

78 
56 

82 

59 

62 
61 

79 
66 

82 
54 

86 

57 

76 
63 

81 
56 

83 
60 

86 
64 

84 

64 

84 
63 

81 
65 

62 
56 

76 
65 

84 
67 

88 
69 

93 
72 

90 
66 

78 
60 

60 
96 

83.9 
63.9 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

92 
64 

96 
64 

92 
66 

93 
66 

93 
65 

93 
55 

91 
64 

91 
55 

92 

57 

69 
57 

85 
55 

88 
57 

87 
59 

64 
67 

89 
65 

89 
56 

88 
67 

89 
50 

66 

59 

90 
62 

90 
63 

90 
63 

90 
65 

87 
66 

61 
56 

67 
55 

89 
55 

96 
67 

96 
64 

85 
63 

89 
57 

89.9 
63.3 

Sm  B«f8r«nco  NotM  FoUowlng  SlalioD     1°**®" 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KEMTDCKT 
JULY   1956 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEWEY   DAM 

EVAP 
WIND 

.07 

.39 

.25 

.27 

.25 

.37 

.13 

.27 

.10 

.27 

.14 

.21 

.20 

.07 

.24 

.08 

.05 

.23 

.12 

.19 

.10 

.16 

.24 

.12 

.14 

.07 

.16 

.23 

; 

- 

.37 

B5.87 

DIX  DAM 

EVAP 

.24 

.28 

.35 

.15 

.24 

.24 

.27 

.23 

.31 

.35 

.24 

.26 

.22 

.06 

.25 

.14 

.06 

.22 

.21 

.18 

.17 

.30 

.29 

_ 

.09 

.17 

.18 

,35 

. 

04 

19 

B6.44 

WIND 

53 

56 

23 

45 

33 

50 

58 

56 

51 

92 

40 

50 

92 

87 

38 

54 

31 

48 

18 

24 

68 

23 

61 

29 

28 

41 

55 

62 

60 

42 

36 

1504 

MADISONYILLE    1    SE 

EVAP 
WIND 

.30 

.41 

.33 

.30 

.38 

.25 

.31 

.23 

.42 

.49 

.32 

.30 

.33 

.14 

.53 

- 

.24 

.36 

.30 

.20 

.21 

.28 

.30 

- 

.17 

.22 

.36 

.34 

42 

.35 
51 

.25 
41 

.30 
39 

B9.22 

lOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.18 

.34 

.17 

.21 

.21 

.18 

.27 

.26 

.20 

.32 

.25 

.36 

- 

_ 

.42 

.21 

.08 

.40 

.19 

.10 

.16 

.34 

.25 

.18 

.09 

.20 

.09 

.17 

,26 

23 

30 

B7.08 

WIND 

18 

34 

21 

17 

32 

8 

22 

28 

20 

20 

17 

27 

46 

25 

60 

43 

24 

21 

12 

10 

20 

17 

28 

39 

11 

38 

13 

30 

29 

14 

38 

772 

BEFEBENCE   NOTES 
the   State  Cllmatologlat 


Weather   Bureau  Airport    Statloi 


Lee  Tern In 


Standlford  Field,  LoulsTllle  13, 


DlvlaloDB,  as  used  In  Table  2,  and  oo  tbe  naps  became  effective  with  data  for  June  1,  1956. 

The  four  digit  Identification  nuHbers  In  the  Index  Dumber  coIumo  of  the  station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be 
Plgures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  Biles  and  directlOD  froa  the  post  office. 
Obaerratlon  times  given  in  the*Statlon  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  tbe  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

■oathlj  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  X2  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the*Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this 
nits  used  in  tbis  bulletin  are:   temperature  in  'T.,    precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind 


plication  of  numbers  wlthli 


Degree  da^s  are  based  i 


evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Tabl< 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  tbe  Station  Indc 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snov  on  grc 
Table  7  means  tbe  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  grc 
taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

itlons  (those  shown  In  tbe  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations 


for  observatlo 


)  are  based  < 


6:30  a.m.  C.S.T.  and  7:30  a.m.  E.S.T.  WTB  EQDIV  In 
or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
esult  In  apparent  inconsistencies  In  tbe  record. 


1921-1950, 


-  Ho  record  in  Tables  3.  6,  7  and  the  station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  en 

>  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  la  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

»  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  hovever , 
roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   Tbei 
Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Incli  water  equivalent  to  < 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carrl< 

B  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  tu 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


,ce  indicates  that  tbe  thermometi 


exposed  in  a  shelter  located  < 


special  purposes  and  are  published  later  in 

a  full  month. 


this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  vaL 
to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


Information  concerning  tbe  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Substation  History'  for  this  state.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  Stations  may  be 
found  in  the  latest  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

tbe  Superintendent 


STATION  INDEX 


ADDISON  DAH  4S 

A00LPHU5  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCH0RA6E 

ASHCAMP 
ASHLAND  DAM  20 
BARSOURVILLE 
BAROSTOWN  S  J  PREP  5CH 
BAXTER 

BEAVER  DAM 
BENHAM 
BENTON 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  HORKS 
BLAINE 
BONNieviLLE 
B0MLIN6  6REEN 
B0MLIN6  6REEN  SUBSTA 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOMLING  GREEN  COLLEGE 
BRENT  DAH  >« 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
eUROINE  2    NE 

BURKESVILLE 
CAOIZ  LOCK  E 
CAHPBELL5VILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 

CLAY  CITY  2  N 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

•COVINGTON  W8  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CVNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 


0091 
0043 
0063 
0OB9 
0139 


0624 
0752 
08»4 
O0OA 
0B07 

0909 
0914 
0978 
1044 
1120 

1137 
1206 
1256 
1345 
1439 

1976 
1611 
1631 
1704 
1722 


OAVELLA 
OELPHIA  1  E 
OEMA 

OEHEY  OAM 
01 X  OAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORO  t 

OUNMOR 

OUNNVILLE 

OYER 

EOOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELIZABETHTOHN 
ELKHOHN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEHINGSBUR6 
FLCMINGSBURO  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  90 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  HORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  MKAY 
GLENDALE 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAH  38 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENS8URG  HINAV  61  BR 
GREENUP  DAH  3D 
GREENVILLE  2  W 

HALEYS  HILL 

HARTFORD  6  NH 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SH 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDHAN  SETTLEMENT  SCH 

H0D6ENVILLE  NAT  PARK 

MOPKINSVILLE 

HVDEN 

INEZ 

IRVINGTQN 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAH 

LA  GRANGE 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  HB  AIRPORT 


2053 
2132 
2130 
2160 
2214 

2398 
2566 

2374 


2469 
2510 
2528 
2775 
2781 

2903 
2908 
2953 
2961 
3028 

3036 
3046 
3052 
3194 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

IKE 
BOYD 
KNOX 
NELSON 
HARLAN 

OHIO 
HARLAN 
HARSHALL 
MARSHALL 
HAD I  SON 

MADISON 

LAWRENCE 

HART 

WARREN 

WARREN 

RREN 

RREN 
CAMPBELL 
EDMONSON 


CUMBERLAND 

TRIGG 

TAYLOR 

CARAOLL 

MUHLENBERG 

POWELL 
BULLITT 
ICKMAN 
ESTILL 
ADAIR 

BOONE 

ITLEY 
HARRISON 
ISDN 
BOYLE 

TIN 
PERRY 
KNOTT 
FLOYD 
MERCER 


County 


HETCALFE 

HARDIN 

PIKE 

PENDLETON 

ROWAN 

FLEHING 

FLEHING 

MADISON 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 

SIMPSON 
PIKE 
HEN  1 FEE 
SCOTT 
HENRY 

BARREN 
BARREN 
HARDIN 
TRIGG 
BOONE 

CARTER 

GREEN 

GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 
OHIO 
PERRY 
PERRY 

LEE 

HENDERSON 
CHRISTIAN 
FULTON 
GRAVES 
ESSAMINE 


BRECKINRIDGE 
BREATHITT 
LETCHER 
JASSAHINE 
IVINGSTON 

OLOHAH 
GARRARD 
MARTIN 
GRAYSON 
FAYETTE 


37  29 
36  98 
36  91 

36  91 

37  34 


37  4B 
37  02 
37  25 
37  49 
37  48 

37  33 

37  05 
37  13 
37  43 
37  03 

37  00 


25 

37  00 
37  00 

37  36 

36  54 

38  99 

38  19 


37  20 
37  32 

36  91 

37  10 
37  52 

37  53 
37  33 
37  10 
37  57 
37  01 


86  34 
86  16 
S5  06 
82  43 
85    33 

82    26 

82  36 

83  53 

85  28 

S3    20 

86  52 
82  97 
68    20 

88  20 

84  18 

84  19 
82    90 

89  54 
86  26 
88    26 


82  39 

85    22 

87  58 
85  21 
89  11 
87    07 

83  56 


84    19 
84    17 


82  48 
82  47 
84    43 


87    00 

84  58 
86  13 
86    09 

89    37 

85  92 

82  21 
84    20 

83  33 

83    43 


89  99 
69  95 
65   55 


62  57 
65  30 
89    30 


83  46 

87  37 
67  34 
89    10 

88  30 

84  43 

82    90 


83  23 
82    56 

84  38 
88    16 

69    23 
84    39 

82    26 
66    16 


Obser- 
vation 
Time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
DELL  M.  DEARIN6 
IRS.BARBARA  M<  COOL 

NANNIE  AUXIER 
.  BARRET 

S.  RATLIFF 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
HOMER  NOLAN 

G*  YOUNG 

C.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WCBL 
JAMES  A.  GROSSMAN 

>4fiS>  LAURA  B*GABBARO 

ENOCH  WHEELER 
CHARLES  A.  HODGES 
JAMES  R.  EDWARDS 
TVA-639 

CIVIL  AERO*  ADM* 

ST*  TEACHERS  COL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELOftlDGE  SKAGGS 
EDWlN  E.  JOHNSON 

MARVIN  M.  LEE 

S  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  HIWAY  OEPT 

JOHN  N>  KIMBRELL 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  0.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
•HAZEL  B.PICKETT 

..  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS* 
IMRSHALL  HILL 

CARDINAL  DAIRY 
*  COLD  IRON 


MRS. 


DAVIS 
WALKER tJR 
HATTIE  6.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

•  WILLIAMS 

•  HUFF 

•  GIVENS 
IE  L.  TARTER 

BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  WIEL 
ROBERT  W.  ALLISON 
LAWSON 
C.  STAMPER 

MRS.  JEAN  FLEMING 

ISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  0.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 

BRAM6LETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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KENTUCKY  -  AUGUST  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

August  continued  a  little  cooler  than 
seasonal  with  almost  exactly  the  same 
distribution  of  divisional  temperature 
deficiencies  as  last  month.   Rainfall, 
however,  directly  reversed  last  month's 
excessive  wetness  with  deficiencies 
over  the  entire  State,  particularly 
in  the  Eastern  Division  which  was  so 
wet  in  July.   Cloudiness  and  sunshine 
followed  the  usual  seasonal  pattern 
with  no  significant  deviations  from 
usual  expectations,  according  to 
available  reports. 

The  monthly  range  of  temperatures  was 
extremely  large,  extending  from  105° 
at  Hopkinsville  on  the  19th  to  42°  at 
Benton  2  only  three  days  later.   Rain- 
fall was  spotty  with  monthly  extremes 
of  8.60  inches  at  Munfordville  and 
0.84  inch  at  Blaine.   The  one-day 
fall  of  4.13  inches  at  Elkhorn  City, 
measured  on  the  20th,  was  the  greatest 
daily  amount . 

WEATHER  DETAILS 

Several  frontal  zones  crossed  Kentucky 
during  August  but  in  most  instances 
the  following  air  masses  were  not  cool 
enough  to  have  much  effect.   Notable 
exceptions  occurred  during  the  19th 
to  27th  when  several  air  masses  fresh 
from  Canada  dominated  the  State's 
weather,  producing  the  lowest  tempera- 
tures of  the  month  at  practically  all 
stations  on  the  22nd.   The  warmest 
temperatures  in  August  were  recorded 
around  the  5th  and  at  a  lesser  number 
of  stations  around  the  18th.   Daily 
average  temperatures  deviated  from 
normal  to  a  much  greater  extent  toward 
the  downside  during  the  cool  snap 
than  toward  the  warm  side  at  other 
times . 


WEATHER  EFFECTS 

Crop  prospects  as  of  August  31  were 
generally  a  little  better  than  a  month 
earlier  in  all  parts  of  the  State  except 
in  the  extreme  southwest  where  some 
deterioration  resulted  from  moisture 
deficiency  and  short  periods  of  high 
temperatures,  according  to  the  U.  S. 
Agricultural  Statistician.   Generally 
below  normal  temperatures  held  back 
the  maturity  of  crops  but  the  delay 
was  not  sufficient  to  endanger  the 
final  output. 

Pastures  were  excellent  for  the  time 
of  year  and  accounted  chiefly  for  the 
level  of  milk  production  at  4%  above 
a  year  ago.   The  production  outlook 
for  all  major  crops  held  the  same  or 
improved  during  August.   Tobacco,  hay, 
corn  and  soybean  prospects  were  better 
at  the  end  of  August  than  a  month 
earlier,  except  in  the  dry  southwest- 
ern areas . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Although  thunderstorms  occurred  with 
seasonal  frequency  those  of  a  destruc- 
tive character  were  extremely  few  and 
are  listed  below  by  dates. 

4th:   Wind  and  hail  combined  to  cause 
moderate  damage  to  crops ,  especially 
tobacco,  in  Robertson  County. 

13th-14th:   North  Central  Kentucky 
bore  the  brunt  of  severe  thunderstorms 
during  a  3  or  4  hour  period  overlap- 
ping the  two  dates.   Crop  and  property 
damage  was  considerable  through  the 
area,  the  greatest  being  to  tobacco 
and  corn  by  hail  and  wind.   Wind  and 
lightning  combined  to  inflict  damage 
on  homes,  business  and  farm  buildings, 
and  trees. 


Most  of  the  month's  precipitation 
occurred  as  showers  in  connection 
with  frontal  passages  and  thunder- 
storms, the  latter  being  of  about 
average  frequency.   Even  so,  rainfall 
occurrences  were  spread  far  apart 
with  dry  periods  of  about  one  week 
in  each  half  of  the  month.   Most  of 
the  rainy  days  were  bunched  in  the 
middle  and  at  the  end  of  August .   The 
heavier  showers  were  widely  scattered 
and  occurred  on  only  a  few  dates . 


14th:   Hopkins  County  tobacco  and  corn 
were  heavily  damaged  by  wind  and  hail 
about  3  a.m. ,  with  hail  mostly  respon- 
sible. 

FLOODS 

No  floods  were  reported. 

J.  E.  Stork,  Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 
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83.9 

63,2 

73.6 

.1 

94 

5 

50 

25 

8 

4 

0 

0 

0 

2.91 

-   .43 

.85 

2 

.0 

0 

4 

4 

CYNTHIANA  2                 AM 

85.6 

60.6 

73.2 

95 

6 

46 

22 

13 

5 

0 

0 

0 

3.92 

1.60 

14 

.0 

0 

5 

3 

OANVILLE                    AM 

86.5 

61.6 

74.1 

94 

5+ 

48 

22+ 

12 

10 

0 

0 

0 

3.22 

-   .68 

1.34 

20 

.0 

0 

3 

3 

01 X  0AM 

85.6 

64.4 

75.0 

93 

18 

50 

22 

6 

5 

0 

0 

0 

2.33 

1.03 

21 

.0 

0 

6 

1 

FALMOUTH 

86.5 

61.9 

74.2 

97 

5 

50 

21+ 

2 

9 

0 

0 

0 

3.22 

.08 

1.13 

14 

.0 

0 

6 

2 

FARMERS 

87.3 

61.1 

74.2 

.1 

95 

5 

47 

26 

5 

11 

0 

0 

0 

3.15 

-  1.03 

.98 

20 

.0 

0 

6 

3 

FRANKFORT  LOCK  4            AM 

84.1 

60,8 

72.5 

-  3.7 

95 

6 

50 

23+ 

15 

7 

0 

0 

0 

3.10 

-   .50 

1.02 

20 

.0 

0 

5 

3 

LEXINGTON  WB  AIRPORT      R 

84.6 

64.1 

74.4 

,0 

94 

5 

51 

21+ 

8 

6 

0 

0 

0 

3.59 

.22 

1.66 

20 

.0 

0 

9 

3 

MAYSVILLE  DAM. 33            AM 

83.5 

59.8 

71.7 

-  3.0 

93 

6 

49 

22+ 

15 

1 

0 

0 

0 

3.39 

-   .85 

1.65 

2 

.0 

0 

4 

3 

MOUNT  STERLING 

85.7 

60.5 

73.1 

95 

5 

46 

22 

9 

7 

0 

0 

0 

2.65 

-  1.08 

1.00 

20 

.0 

0 

5 

2 

RICHMOND                    AM 

85.3 

62.5 

73.9 

94 

6 

47 

22 

11 

8 

0 

0 

0 

1.92 

.96 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

SHELBYVILLE  2  W 

84.8 

63.1 

74.0 

-  1.7 

94 

5 

48 

22 

5 

4 

0 

0 

0 

3.05 

-   .62 

1.25 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

WILLIAMSTOWN  5  WSW         AM 

83.5 

61.5 

72,5 

-  3.6 

93 

6 

50 

21 

13 

2 

0 

0 

0 

3.98 

.68 

1.78 

2 

.0 

0 

DIVISION 

73.8 

-  1,8 

3.09 

-   .61 

.0 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

86.2 

63,8 

75.0 

-   ,8 

96 

5 

52 

25 

2 

12 

0 

0 

0 

2.03 

-  1.46 

.65 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

BARBOURVILLE 

89.1 

62,5 

75.8 

96 

5+ 

49 

22 

0 

18 

0 

0 

0 

4.51 

1.84 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

BAXTER                      AM 

85.7 

61,9 

73.8 

93 

6 

49 

22+ 

5 

9 

0 

0 

0 

5.38 

3.93 

20 

.0 

0 

8 

2 

1 

BENHAM                      AM 

86.0 

59,0 

72.5 

93 

19 

45 

22 

10 

8 

0 

0 

0 

3.14 

1.81 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

BLAINE 

86.8 

60,2 

73.5 

93 

5+ 

46 

22 

3 

10 

0 

0 

0 

•  64 

.40 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

DEWEY  DAM                   AM 

86. IM 

62, 2M 

74. 2M 

96 

19 

51 

22+ 

4 

9 

0 

0 

0 

1.76 

.68 

21 

.0 

0 

2 

2 

0 

0 

GRAYSON 

86. 4M 

61. IM 

73. 8M 

96 

5 

47 

23 

3 

12 

0 

0 

0 

2.42 

.75 

14 

.0 

0 

4 

3 

1 
1 
1 

HEIDELBERG  LOCK  1*        R 

87.8 

60.8 

74.3 

95 

5 

46 

22 

2 

12 

0 

0 

0 

1.77 

-  2.31 

1.04 

21 

.0 

0 

9 

1 

0 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH     AM 

85.8 

59.7 

72,8 

95 

19 

47 

22 

6 

7 

0 

0 

0 

2,60 

.92 

20 

.0 

c 

7 

INEZ 

86.9 

60.0 

73.5 

95 

5 

45 

22 

'i 

9 

0 

0 

0 

2,32 

1.00 

20 

.0 

0 

5 

1 

LONDON  CAA  AP 

84.9 

61.4 

73.2 

93 

18 

46 

22 

8 

5 

0 

0 

0 

1.36 

.55 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

MANCHESTER  4  SE 

87.9 

60.9 

74.4 

96 

5+ 

46 

22 

2 

12 

0 

0 

0 

1.88 

.65 

21 

.0 

0 

6 

1 
5 

0 

MIOOLESBORO 

86.9 

62.1 

74.5 

94 

5+ 

48 

22 

2 

10 

0 

0 

0 

6.77 

2.19 

20 

.0 

0 

7 

2 
0 

MONTICELLO 

87.0 

62.9 

75.0 

95 

18 

45 

22 

4 

10 

0 

0 

0 

2.38 

.92 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOUNT  VERNON 

86.1 

50.6 

73.4 

94 

5 

43 

22 

8 

9 

0 

0 

0 

2.06 

1.22 

20 

.0 

0 

5 

1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-   85   - 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
AUGUST   1956 


Temperat 

ure 

Precipitation 

1  i 
<  1 

2   1 
<   2 

< 

1  i  s 

a  C  ^ 

1 
X 

1 

1 

3 

1 

S 

Q 

No  of  Days 

1 

s  1  S 

& 
1 

6 

1 

Snov 

/,  Sleel 

No   ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

1 

I   § 

• 

& 

2 

2 

s5 

S^ 

o  1 

s  1 
hi 

5 
§1 

PIKEVILLE 

SOMERSET    1    N 

VANCEBUR6    DAM    32 

WEST    LIBERTY                                       AM 

WILLIAMSBURG 

85.4 
84.5 
86.3 
86.6 

61.2 
61.4 
60.8 
64.2 

M 
73.3 
73.0 
73.6 
75.5 

-       .7 

93 
91 
94 
96 

5 

5 

6 

18 

44 
50 
47 
48 

22 
22 
22 
22 

7 
5 
7 
2 

7 
5 
9 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.93 
3.47 
2.15 
3.22 

-  .39 

-  .58 

.83 

.95 

.85 

1.00 

20 

2 

21 

28 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
5 
6 

1 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

74.0 

-    1.2 

2.74 

-    1.26 

.0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  writh  precipitation 

III 

1 

.  is 
III 

Station 

1 

cm-O  a 

< 

ll 

g       1 

M 

Q       J 

£ 

_  a 

o- 

II 

O  H 

■  -  o 

a 
o  e- 

t-t 

Q. 

O  H 
■  ■  O 

to 

1 

g 
1 

3 

A 

A 

1 

ll 

1 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 
LOUISVILLE    WB  AIRPORT 

s 

SE 

15 
12 

8.3 
7.6 

52 

NW 

13 

86 
85 

88 
87 

58 
57 

71 
63 

4 
3 

2 
3 

2 

4 

2 

1 

1 

2 

0 
0 

11 

13 

76 

4.9 
5.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   86   - 


DAE.Y  PRECIPITATION 


■3 
s2 

Da7  of  month 

Station 

1 

^1 

3 

4  I  5    6 

7  1  8  I  9 

10   U   12 

13  1  14 

15 

16   17 

18 

19   20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

AOOISON  0AM  *ft 

2a43 

.40 

1.30 

.98   T     .19 

WOLPHUS  1  N 

3<» 

T 

.39 

•  10 

.79  1.32   .21 

.12 

T 

.70 

ALBANY 

1.72 

.21 

.48 

.10  1.17   .49 

.11 

ALLEN 

1|19 

.19 

•29   .38   .17 

AHCHOaACE 

>.1> 

1.38 

.03 

T 

T 

1.29 

.90 

.14 

.44   .17 

T 

.06 

.42 

ASHCAMP 

4i*6 

T     .18 

.13 

1.48   .30 

.20 

.37 

ASHLANO  DAM  2e 

2.03 

.02 

.46 

.13   .29   .69 

•  09 

.07 

.20 

SAReO«infIU.E 

4.91 

T 

.21 

.70 

.36 

.16 

.08  1.84   .29 

.62 

.09 

BASOSTOBN  S  J  PREP  SCM 

_ 

.19 

_    • 

. 

—    — 

— 

—    _    . 

—    »    — 

—   *   — 

- 

— 

- 

— 

BAXTER 

9.3a 

.48 

.19 

.22 

.10  3.93   .70 

.10 

.10 

BEAVER  DAM 

3.10 

1.30 

1.80 

BENHAM 

3.14 

T 

.04 

.09 

.02 

.27 

1.81   .29   .93 

T 

.19 

BEIITOM  2 

2.30 

.10 

.03 

.10 

.28   .02 

1.89 

BEREA  COLLEGE 

2.40 

.32 

.02  1.30   .08 

.10 

.98 

BEREA  WATER  WOSKS 

2.32 

.02 

.11 

.94 

T     .48  1.30 

.07 

BLAINE 

.•4 

.62 

.40 

.03   .28   .11 

BOmlEVILLE 

3.33 

.40 

.34 

.47 

1.80 

•  12 

BOWLINA  GREEN 

4.62 

.04 

1.07 

.09 

.20 

.03  1.27  1.29 

.62 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

4.60 

.09 

1.01 

.10 

.31 

1.41  1.28 

.38 

.06 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

4.34 

.87 

.61 

T 

.14 

.47 

.04 

1.39  1.21 

.38 

.09 

BRENT  DAM  36 

1.72 

.20 

.08   .30 

.28   .11   .06 

•  14 

.12 

.43 

BROWNSVILLE  LOCK  ft 

6.70 

.31 

.97 

.13 

.23 

.38 

1.92  1.30 

1.86 

BURDINE  2  NE 

9.90 

1.90 

3.20   .40 

T 

BURKESVILLE 

9.77 

.28 

1.21 

T 

.20 

T 

.10 

2.62   .44 

T 

T 

.89 

T 

.09 

CADIZ  LOCK  E 

2.94 

1.91   .63 

CA>»B£LLSVILLE 

«.7« 

.01 

.42 

.24 

T    2.69   .09 

.19 

.19 

CARROLLTON  LOCK  1 

3.99 

.98 

1.40 

.09 

.79   .30   .10 

T 

.07 

.18 

CLAY  CITY  1  WNW 

2.10 

•  44 

.73 

.21   .72 

CLERMONT  E 

2.60 

.49 

1.09 

.30 

.23   .46 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

2.39 

.03 

.39 

1.10   .74 

.17 

COLUMBIA 

9.67 

.30 

.14 

3.49      1       .06 

.66 

1.06 

COVINGTON  WB  AIRPORT    R 

2.81 

.89 

.06   .09 

.90   .09             «08 

.75 

.53 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.96 

.09 

.11 

.38 

•  99 

1.84   .201 

.40 

.OS 

CYNTHIANA 

3.72 

.71 

1.93 

•12   .91   .761            .06 

.03 

CYMTHIANA  2 

3.92 

.66 

T 

1.60 

.40   .79   .40 

.07 

T 

.04 

DANVILLE 

3.22 

.08 

T 

.91 

.06 

T 

1.94  1.23 

DELPMIA  1  E 

4.22 

.30 

.29 

.42  2.60   .99 

.10 

DENA 

1.39 

.29 

•  99 

.19 

.36 

DEWEY  DAM 

1.76 

.73 

.09 

T 

.09   .88 

T 

.05 

DIX  DAM 

2.33 

.10 

.10 

.43 

.30   .37  1.03 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

1.84 

.90 

.06 

T     .48   .80 

DUNMOR 

3.10 

.19 

.22 

.32 

1.81   .60 

DUNNVILLE 

2.86 

.96 

.19 

.70  1.00 

.47 

EDOYVILLE  LOCK  F 

2.13 

.08 

.12 

.09  1.18 

.90 

EDMONTON 

2.62 

.09 

.74 

1.12   .44 

.29 

ELUA8ETMT0WN 

2.29 

•  11 

.42 

.30 

T    1.39   .02 

.09 

ELKMORN  CITY 

4.97 

T 

T     T 

.12 

4.13   .31 

.01 

.40 

FALMOUTH 

3.22 

.68 

T    1.19 

.41   .22   .33 

.04 

.33 

.06 

FARMERS 

3.19 

.12 

.29 

T 

.86 

T     .98   .90 

.35 

FLEMING5BURG 

4.14 

1.14 

.60 

.22  1.20   .78 

.11 

FORD  LOCK  10 

2.33 

.19 

T 

.96 

.83   .79 

T 

T 

T 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

1.12 

.03 

.17 

.08   .42 

.4: 

FRANKFORT  LOCK  t, 

3.10 

.46 

.02 

.81 

.08 

.17  1.02   .94 

T 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3.98 

T 

.49 

1.08  1.14   .99 

.32 

FRENCH8UR6 

2.19 

.46 

.69 

.02   .11   .92 

T 

.03 

T 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3.72 

.73 

T     .98 

.02 

.42   .78   .99 

.1< 

.06 

GEST  LOCK  3 

2.91 

1.12 

.92 

T 

.10   .33   .44 

GLASGOW 

2.78 

.69 

.10 

.46 

.99   .60 

•  42 

GLASGOW  WKAY 

2.77 

.47 

.07 

.92 

1.43   .08 

.20 

T 

GLENDALE 

2.2. 

.29 

.20 

.14   .89   .78 

.04 

GOLDEN  POND  6  N 

2.63 

.01 

1.02 

.10 

1.90 

GRANT  DAM  ja 

2.03 

.36 

.36 

T 

.90   .21 

.09 

T 

.99 

GRAYSON 

2.42 

.97 

T 

.79 

.44   .61 

.09 

T 

GREENS8URG 

4.90 

.02 

.39 

.02 

.26 

2.16  1.97 

.03 

T 

.49 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

4.70 

.21 

.12 

.22 

2.00  1.60 

.05 

.02 

.48 

GREENUP  DAM  30 

4.79 

■  81 

.07 

.09 

•  43 

T 

.90  1.24   .78 

.19 

.3< 

T 

GREENVILLE  2  W 

4.32 

.79 

•  06 

3.10 

.41 

HARTFORD  6  NW 

2.39 

T 

.04 

1.34 

.04   .24   .69 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 

1.69 

•  14 

.12 

.17 

.02 

.13   .19   .39 

T 

.06 

.1 

.44 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

1.77 

T 

.10 

.17 

.21  1.04 

T 

.2£ 

HENDERSON  4  SW 

2.01 

•  09 

T 

T 

.36 

T     T 

.26   .21 

.48 

.6( 

.09 

HICKMAN  1  E 

1.69 

T 

.09 

.46  1.00 

.10 

MICKSVILLE 

2.24 

.22 

.39 

.99  1.03 

.0, 

.07 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

2.31 

.11 

.49 

.10 

.99  1.02 

.04 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

2.60 

.18 

.41 

.18   .92   .43 

.06 

.3' 

.27 

KOPKINSVILLE 

3.82 

.03 

1.09 

.68 

.02  1.42   .98 

.04 

T 

HVDEN 

1.07 

.17 

T 

T     •     .90 

T 

T 

INEZ 

2.32 

.39 

.46 

1.00   .11 

.40 

IRVINGTON 

1.78 

.09 

.84 

T     .09 

.02 

.22   .93 

.0 

JACKSON 

1.00 

.18 

.09 

.08   .94 

.06 

.0 

( 

JEREMIAH 

3.82 

.63 

.32 

.19 

.18 

1.24   .74 

.9 

KEENE  1  NNE 

2.44 

.18 

.46 

.60   .70 

.1 

.12 

KENTUCKY  DAM 

1.74 

.08 

.39 

.12  1.07 

.!• 

LA  GRANGE 

3.90 

1.61 

1.03 

T 

T 

.89   .21   .19 

.0. 

LANCASTER 

2.89 

.04 

.30 

1.40  1.06 

LAURA 

2.69 

.46 

.34 

.19 

T     .95 

.10 

.6< 

.09 

LEITCHFIELD 

3.14 

.09 

.01 

.49 

.29 

.08 

.28   .90  1.08 

LEXINGTON  W8  AIRPORT    R 

3.99 

.39 

.89 

.14 

.93  1.46 

.01 

.0 

LIBERTY 

2.33 

.09 

.99 

.11 

.09 

.35  1.13 

.09 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

2.01 

.09 

T 

.34 

T     .90  1.12 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.76 

1.32 

.83 

.21   .40 

LONDON  CAA  AP 

1.36 

.06 

•  07 

.99 

T 

.14   ,90   .01 

T 

•  03 

T 

T 

LOUISA  2 

1.24 

.17 

.04 

•  29 

.14   .97 

T 

.03 

.04 

LOUISVILLE 

3.94 

.70 

1.14 

.10 

.99 

.49   .29 

•  2C 

.11 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

4.03 

1.09 

.03 

.10  1.00 

.06 

•  39 

.64   .12 

•  01 

.41 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

2.99 

.40 

.91 

.24 

.39   .22   .29 

T 

.18 

LOVELACEVILLE 

1.31 

.89 

.28 

.16 

MADISONVILLE  1  SE 

2.19 

T 

.04 

.43 

.37  1.27 

.04 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

6.09 

1.40 

.11 

.02 

.49 

.20 

3.31   .10 

.90 

MANCMESTER  »  SE 

1.88 

.16 

.43 

.36   .69 

.13 

.1: 

HAYFIEL 

1.79 

.28 

1.46 

MAYSVILLE  DAM  33 

3.39 

1.69 

.60 

.06   .99   .34 

.02 

.oe 

.05 

MC  KEE 

2.30 

.21 

.19 

1.26   .61 

.11 

NIOOLESBORD 

6.77 

1.99 

.09 

.02 

.19 

.79 

.64  2.19   .70 

T 

.21 

.0' 

MIDWAY 

3.68 

.66 

T 

.83 

.19 

.06  1.29   .62 

.04 

.03 

HILLERSTOWN 

3.42 

.32 

.42 

.11 

1.47  1.07 

.03 

MOKTICELLO 

2.38 

.02 

•  19 

.63 

.02 

.02   .92   .47 

.10 

.04 

.01 

MOUNT  STERLING 

2.69 

.16 

T 

T     .77 

.17  1.00 

T 

.07 

.48 

MOUNT  VERNON 

2.06 

•  17 

.12 

T 

1.22   .18 

.17 

T 

T 

MUNFOROVILLE 

8.60 

.96 

T 

.36 

.02 

T 

.92 

3.34  2.09 

1.29 

MURRAY 

4.29 

1.42 

.08 

T 

T 

.83  1.94 

OLNEY 

3.19 

T 

1.29 

.10 

.39 

.99   .44 

.02 

ONEONTA  DAiA   35 

2.99 

1.07 

.46 

.20   .13   .12 

.10 

.03 

.11 

.37 

OHENSBORO  2  W 

2.19 

T 

1.00 

.48   .28   .16 

.23 

OHENSBORO  DAM  46 

2.26 

T 

1.29 

T 

.44   .05   .28 

.01 

T 

.03 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

3.13 

.92 

.32 

.94 

T 

.79 

T 

T     .46 

T 

.10 

T 

PADUCAH 

4.94 

2.40 

1.12 

.77 

.99 

.10 

PAINTSVILLE 

9.93 

2.79 

1.90 

.69 

T 

.19   .82 

.0< 

HKEVILLE 

_ 

.07 

«     _ 

_    _ 

_ 

—    —    . 

•    —    . 

.12 
.12 

.28 

T 

PINEVILLE 

9.93 

.11 

.19 

.24 

.89 

.29 

.30  3.29   .91 

.02 

T 

See   RefereDce   Notes   Following  Statlo 
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Table  3-Continued 


3 

Day  of  month 

Station 

O 

1     1 

E-. 

1   2  1  3 

4   5   6 

7    8    9 

10  1  11   12 

13   14   15 

16   17  1 

18 

19   20   21 

22   23  1  24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

paiNCETON 

2<1B 

.09   .07   .06 

1.07 

.02 

.91 

R»»ENNA  LOCK  12 

2.32 

.11 

.26 

•  14 

•34  1^4S 

RICHMONO 

1>92 

.02 

.22 

.03 

•64   ^96 

T 

.09 

ROCHESTER  LOCK  3 

»iM 

T   1.10 

.29 

.99 

•20  2^41 

.10 

RUMSEV  LOCK  2 

2.te 

T     .07 

1.31 

•  32   •22   ^94 

T 

.02  '. 

SUSSELLVILLe 

7.43 

.04   .70 

.62 

1.19  3.25   .69 

•  62 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7.« 

.07   .66 

.79 

1.45  3.20   .70 

•  74 

.06 

ST  JOHN  BETHLEMEH  »C*D 

1.90 

.20 

.20 

.22   .34   .79 

•  06 

SALVIS*  LOCK  » 

3.07 

.21 

.46 

.24 

.70   .99 

T 

.34 

.19  . 

SALVESSVILLE  2  SE 

2.<« 

1.49 

.19 

•06   •06 

5C0TTSVILLE 

3.4S 

.96   .09 

.01 

.06 

.19 

1.02 

•86   ^09 

•  59 

.07 

SEBREE 

1.30 

.31 

T 

.49 

•06  .23      .29 

.09 

T    . 

SMAKNEE  STEAM  PLANT 

2.29 

.42 

1.00 

•36   .24 

.04 

.19 

SHEL8WILLE  2  W 

3.09 

1.29 

.67 

.12 

•  25   •ig   .37 

SHEPHERDSVILLE 

3.M 

.67 

.96 

.69 

.20 

•03   •to 

.06 

.35 

SOMERSET  1  N 

1.03 

.01 

.09 

.33 

.01 

•  26  ,33      •29 

•  13 

.02 

SPRINGFIELD 

3.27 

.03 

.79 

.22 

•40   ^70  1.17 

STEARNS 

4.04 

.39   .09 

.20   .29 

.33   .33 

1^85 

.42 

.09  . 

SUMMER  SHADE 

1.72 

T     T 

T 

.36 

T 

T     .63   .03 

•  25 

.25 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.57 

.07 

.11 

T     T 

.79 

.03   .49   .32 

.53 

.27  . 

TATLORSVILLE 

2.8> 

.98 

1.09 

.50 

.10   .53 

•  03 

TOMPKINSVILLE  2 

RECORD  MISSING 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.37 

.01   .99 

1.99   .86 

TVRONE  LOCK  i 

4.06 

.96 

.69 

•04  1.76   .89 

T 

UNIONTOWN  DAM  40 

1.43 

.02 

.03 

.09 

.77   .14   .03 

.33 

.02  . 

VALLEY  VIEW  LOCK  e 

2.02 

il3 

T 

.44 

.09 

.08   .47   .89 

VANBUREN 

3.ie 

.25 

.94 

.40 

1.10   .47 

T    . 

VANCEBURG  DAM  32 

3.47 

.95 

.40 

.30   .70   .89 

.12 

.09 

.06  . 

WAYNESBURG  6    E 

2.23 

.29 

.29 

.99   160 

T 

T    . 

WEST  LIBERTY 

2.19 

.37   .01 

T 

.2* 

■  29 

.02 

•09   ^29   •89 

•  01 

WILLIAMSBURG 

3.22 

.07   T     .36 

.03 

.43   .16 

T 

•95   .22 

1.00 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

3.96 

1.76 

.68 

•  48   •OS   .36 

•  11 

.16 

.16  . 

WILLOW  LOCK  13 

2.66 

.42 

.31 

.61  1.31 

.03 

WOLF  CREEK  DAM 

2.93 

.36 

.21 

.05   .65 

.29 

.05 

.02  . 

WOODBURY  LOCK  4 

3.31 

.49 

•16   .23 

.13 

.50  1.73 

.07 

T 

See  Refereo* 


Notes  Following  Station  Index 


Tables 

DAILY 

T] 

EN 

[PI 

:ri 

\T 

UR 

ES 

KENTUCKY 
AUGUST  1956 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

89 
63 

81 
69 

85 
65 

91 
67 

95 
70 

as 

69 

82 
60 

88 
60 

84 
64 

84 
62 

88 
66 

90 
65 

90 
70 

85 
65 

87 
62 

87 

57 

84 
67 

82 
69 

79 
68 

69 
56 

76 
51 

77 
47 

31 
54 

80 
59 

80 

51 

S3 
50 

88 
62 

83 
59 

86 
64 

87 
71 

87 
71 

84>3 
62  •4 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 

67 

82 

63 

90 
67 

96 
72 

89 

70 

83 
67 

8« 

64 

89 
64 

89 
67 

90 
67 

91 
68 

92 
69 

88 
67 

38 
67 

33 
61 

91 
64 

91 
69 

82 

69 

76 
59 

72 

54 

77 
53 

33 
54 

78 
64 

77 
62 

79 
53 

91 
53 

86 
65 

86 
63 

90 
67 

92 

69 

86>2 
63  aS 

BAR60URVILLE 

MAX 
MIN 

92 
64 

89 
68 

90 
66 

92 
67 

96 
68 

94 
69 

80 
64 

91 
63 

96 
63 

95 
66 

92 
67 

93 
67 

93 
65 

88 
64 

92 
66 

92 
63 

90 
62 

96 

64 

84 
65 

86 
65 

75 
56 

81 
49 

84 
53 

86 
50 

34 
54 

86 
56 

90 
60 

82 
63 

88 
63 

88 
64 

90 
64 

39>1 
62.5 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

94 
64 

91 
69 

91 
67 

94 
67 

96 
71 

96 

69 

92 

60 

91 
69 

93 
65 

91 

61 

92 
65 

04 
66 

BAXTER 

MAX 
MIN 

89 
60 

87 
67 

87 
67 

90 
65 

86 
57 

93 

69 

90 
64 

31 
62 

87 
61 

91 
62 

89 
65 

92 
62 

90 
66 

90 
66 

85 
64 

83 

61 

39 
60 

87 
61 

92 
66 

77 
67 

77 
57 

73 
49 

79 

49 

81 
54 

83 

55 

84 

57 

82 
60 

90 
60 

75 
55 

86 
65 

87 
66 

35t7 
61>9 

BEAVER  0AM 

MAX 
MIN 

91 
68 

89 
70 

89 
65 

93 
67 

96 
69 

96 

70 

85 
60 

36 

53 

36 
62 

34 
62 

89 
64 

91 
64 

93 
57 

92 
63 

85 
59 

37 
57 

93 
56 

94 
66 

85 
70 

78 
56 

79 
50 

78 
43 

85 

60 

33 
56 

79 
50 

86 
61 

87 
53 

84 
60 

87 
63 

as 

68 

87 
69 

37.2 
61  •3 

BENHAM 

MAX 
MIN 

89 
62 

87 
65 

85 
62 

91 

64 

92 
58 

92 

68 

87 
63 

87 
57 

89 
57 

92 

59 

86 
61 

90 
64 

89 
65 

90 
63 

83 
66 

86 
56 

89 

60 

90 
69 

93 

58 

30 
67 

76 
55 

69 

45 

79 
47 

81 

50 

83 
67 

32 

54 

33 

50 

38 
56 

79 
69 

86 
62 

87 
62 

86.0 
59.0 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

91 
65 

62 

94 
67 

96 

72 

99 
70 

96 

67 

91 
61 

94 
61 

91 
60 

88 
62 

92 
70 

96 
65 

93 
69 

97 
71 

92 
56 

92 

65 

96 
65 

67 

99 

72 

82 
61 

77 

55 

SI 
42 

87 
52 

86 
56 

85 
52 

93 
67 

88 

57 

89 

68 

68 
64 

88 
69 

87 
57 

90a8 
62  •5 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
HIN 

92 
68 

88 
65 

89 
66 

91 
67 

96 
74 

87 

73 

87 
67 

89 
60 

91 
62 

38 
56 

91 
67 

91 

70 

94 
71 

39 
65 

37 
65 

89 
59 

83 
65 

94 
71 

87 
70 

72 
62 

79 
47 

82 
62 

85 

51 

38 
62 

84 
6S 

89 
68 

37 
69 

90 
69 

37a8 
66.3 

BLAINE 

MAX 
MIN 

90 
62 

86 
63 

85 
65 

90 
64 

93 
66 

87 
59 

83 
51 

87 
59 

38 
69 

38 
53 

89 
63 

90 
66 

91 
62 

85 
66 

90 
62 

90 
57 

91 

51 

93 

54 

36 
66 

36 

69 

74 
65 

73 
46 

S2 

48 

81 
56 

82 

50 

85 

60 

33 

63 

84 
62 

88 
59 

89 
63 

93 
63 

36.3 

60.2 

BONNIEVILLE 

MAX 
MIN 

93 
63 

90 
67 

90 
65 

93 
65 

96 

74 

39 

70 

85 
69 

89 
57 

91 
60 

93 
62 

91 
65 

93 
64 

94 
68 

88 
66 

89 
60 

90 
67 

37 
60 

94 
69 

33 

74 

75 
60 

75 
48 

73 
46 

80 
47 

81 
55 

82 

47 

36 
52 

39 
59 

84 
60 

67 

54 

36 
71 

67 
55 

37.5 
61.9 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
67 

92 
71 

89 
69 

93 
72 

100 
74 

92 
72 

36 
66 

90 
62 

99 
65 

37 
65 

94 
68 

96 
63 

96 
71 

92 
68 

89 
53 

90 
60 

39 
68 

96 
70 

38 
68 

70 
66 

73 
54 

78 

49 

84 

53 

33 
59 

SO 
56 

S8 
55 

90 
64 

84 
66 

S3 
67 

38 
73 

66 
72 

33.6 
64.9 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
HIN 

91 
63 

89 

70 

91 
66 

92 
68 

94 
72 

89 
72 

86 
62 

89 
61 

92 
64 

91 

64 

92 

67 

93 
66 

95 

70 

37 
65 

88 
63 

88 
60 

86 
67 

96 
67 

89 

70 

75 
58 

73 

50 

78 
48 

32 

60 

31 

57 

31 
52 

86 
62 

89 

60 

81 
62 

87 
65 

86 
69 

67 
69 

37.2 
62.9 

CARROLLTON  LOCK  I 

MAX 
MIN 

89 
65 

S6 

70 

85 
64 

90 
67 

95 
74 

93 
70 

84 
60 

86 
61 

36 
65 

85 
63 

88 
64 

90 
66 

91 
72 

89 
66 

87 
64 

87 
63 

36 
58 

84 
70 

81 
68 

73 
60 

74 
52 

76 
50 

82 

55 

81 
60 

77 
52 

82 
60 

87 
62 

82 

61 

86 
65 

86 
70 

86 
69 

34.9 
63.3 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

92 
66 

90 
70 

89 
67 

95 
63 

97 
72 

96 
70 

88 
62 

91 
60 

90 
63 

90 
61 

93 
66 

94 
60 

95 
66 

93 
66 

84 
61 

90 
66 

92 
57 

94 
68 

90 
68 

82 

55 

75 
48 

80 
44 

84 
51 

34 
57 

81 
46 

87 
47 

92 
60 

SB 
60 

90 
64 

91 
71 

91 
72 

39.3 
61.8 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
69 

84 
69 

34 
63 

90 
68 

94 
74 

83 
66 

83 
61 

36 

52 

84 
67 

86 

64 

86 
54 

90 
63 

90 
69 

37 
66 

88 
65 

87 
60 

88 
71 

79 
71 

77 
63 

65 
57 

74 

51 

75 

61 

32 
55 

77 
56 

31 

50 

85 
53 

39 
64 

84 
62 

86 
66 

34 
67 

86 
67 

33.9 
63.2 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

85 
60 

92 

68 

84 
63 

87 
64 

92 
72 

95 

71 

36 
69 

85 
67 

39 
59 

39 
60 

36 
61 

90 
64 

92 

68 

92 
65 

37 
52 

88 
55 

89 
66 

86 
67 

86 

68 

82 
67 

66 

43 

76 
46 

73 

51 

32 
68 

80 
47 

78 
66 

83 
68 

83 
60 

84 
61 

33 
66 

63 
69 

85.6 
60.8 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

89 
57 

92 

64 

87 
66 

88 
67 

92 
69 

94 
72 

90 
61 

86 
60 

89 
62 

90 
65 

39 
66 

92 
68 

92 

70 

92 
63 

85 
54 

37 
59 

90 
61 

83 
64 

94 
70 

87 
61 

66 

60 

74 
48 

30 

48 

81 
55 

81 
51 

81 
62 

85 
54 

89 
63 

83 
66 

88 
66 

86 
69 

86.5 
61.6 

OEHEY  DAM 

MAX 

MIN 

88 
57 

92 
67 

85 
67 

84 
66 

94 
68 

88 
64 

81 

64 

87 
63 

90 
66 

88 
69 

88 
67 

90 
65 

92 
66 

37 
65 

38 
61 

90 
61 

92 
65 

95 
67 

34 
69 

71 
57 

72 

51 

78 

51 

82 
55 

82 

53 

81 
55 

35 

58 

88 
53 

83 
63 

90 
64 

83 
66 

36.1 
62.2 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

88 
69 

84 
69 

86 
66 

88 

67 

91 
68 

90 
73 

84 
61 

87 
65 

88 
64 

83 
66 

89 
68 

89 

70 

90 
72 

38 
69 

36 
66 

88 
69 

86 
68 

93 
69 

92 
68 

86 
58 

71 
51 

76 

50 

80 
56 

30 

60 

79 

53 

S3 
52 

88 
54 

82 
66 

36 
67 

36 

70 

39 
72 

85.6 
64.4 

ELIZA8ETHT0WN 

MAX 
MIN 

91 
64 

90 
69 

89 
65 

92 
57 

94 
59 

93 
69 

86 
60 

88 
60 

87 
63 

86 
61 

90 
66 

91 
65 

91 
69 

91 
52 

86 
62 

88 
57 

87 
62 

93 
67 

38 
62 

82 
59 

74 
59 

77 
45 

82 

60 

81 

55 

79 
49 

86 

57 

88 
59 

86 

59 

88 
63 

38 

71 

86 
72 

87.0 
61.3 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

92 
54 

89 

70 

86 
62 

91 
62 

97 
71 

94 
71 

84 
61 

37 
62 

88 
61 

38 
63 

90 
64 

92 
66 

93 

70 

91 
65 

87 
64 

88 
58 

86 
66 

32 
68 

31 
68 

77 
59 

75 

50 

78 
51 

83 

51 

79 
56 

80 
50 

84 
50 

90 

58 

86 
60 

89 
62 

87 
67 

38 
68 

86.5 
61.9 

FARMERS 

MAX 
MIN 

91 
61 

89 
69 

87 
66 

91 
65 

95 
70 

94 
72 

36 
62 

37 
61 

89 
61 

88 
52 

90 
67 

91 
66 

92 
66 

91 
65 

87 
65 

83 
57 

90 
64 

91 
64 

86 

67 

82 

60 

73 
50 

77 
48 

83 
49 

81 
57 

79 
48 

83 

47 

89 
55 

38 
61 

39 
60 

39 
64 

91 
66 

37.3 
61.1 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

95 

70 

91 

71 

93 

70 

97 
73 

100 

71 

93 
73 

89 
67 

96 
67 

39 
72 

82 

70 

89 
68 

94 
69 

98 
74 

91 
70 

89 
55 

91 
63 

98 
73 

102 

74 

96 

74 

78 
60 

77 
56 

81 
50 

90 
62 

83 
65 

S3 
58 

94 
62 

94 
63 

90 

68 

92 

70 

90 
69 

83 
73 

90.7 
67.4 

FRANKFORT  LOCK  « 

MAX 
MIN 

86 
57 

92 
62 

83 
65 

87 
65 

92 

66 

95 
71 

8» 
62 

86 
62 

90 
62 

88 
64 

88 
63 

90 
66 

92 
68 

90 
66 

86 
64 

85 
59 

87 
59 

87 
68 

84 
67 

30 
60 

60 
56 

71 
51 

75 
50 

79 
52 

79 
52 

76 

50 

81 
52 

85 
57 

SO 
60 

85 
50 

80 
70 

34.1 
60. S 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

MIN 

91 
66 

90 
69 

89 
68 

91 
67 

95 
73 

90 

70 

35 
62 

88 
60 

94 
62 

86 
62 

91 
67 

91 
65 

93 

67 

88 
67 

91 
62 

39 
60 

83 
65 

92 
65 

68 
72 

SO 
59 

74 
51 

78 
47 

83 

49 

65 
56 

30 
54 

35 
52 

87 

59 

83 
64 

86 

53 

87 
71 

87 
71 

37.3 
62.9 

GOLDEN  POND  a  N 

MAX 
MIN 

96 

67 

92 

67 

93 

69 

95 
70 

97 
71 

94 

70 

90 
64 

94 
60 

90 
66 

87 
60 

88 
66 

94 
66 

98 
70 

97 
70 

90 
70 

94 
62 

96 
68 

103 
66 

100 
73 

85 
60 

76 
54 

30 

46 

86 

53 

87 
56 

86 
52 

91 
58 

90 
50 

90 
64 

90 
66 

90 
70 

89 
70 

91.3 
64.1 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

90 
63 

85 
63 

91 
65 

96 

70 

66 

75 

89 
61 

88 
58 

89 
61 

88 
64 

90 
66 

90 
65 

91 
66 

38 
67 

88 
64 

38 
59 

90 
64 

90 
66 

81 
69 

75 
58 

73 
57 

78 

48 

83 

47 

79 
53 

78 
49 

32 

49 

90 
60 

86 
62 

37 
60 

90 
63 

93 
66 

36.4 
61.1 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

88 
63 

93 

70 

90 
67 

90 
68 

96 

70 

97 
70 

92 
63 

65 
50 

90 
62 

94 
63 

38 
67 

94 
66 

94 
67 

95 

65 

36 
56 

38 

60 

90 
55 

88 
65 

96 

70 

90 
54 

65 

57 

70 
50 

80 
50 

34 

55 

82 
51 

82 
62 

87 
60 

91 

64 

84 
63 

33 
68 

67 
69 

37.8 
62.9 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

93 
65 

91 
66 

92 
66 

94 

70 

95 
72 

94 

70 

86 
64 

90 
50 

89 
63 

64 
63 

90 
67 

92 
66 

94 
70 

93 
66 

85 
60 

89 

57 

95 
67 

98 
72 

91 
76 

79 
66 

75 
56 

78 
46 

84 
54 

81 

59 

81 
62 

89 
55 

89 

61 

86 
63 

85 
65 

87 
70 

65 
72 

88.2 
63.5 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

93 
59 

90 
70 

87 
65 

90 
56 

95 
58 

92 

69 

85 
62 

87 
58 

39 
59 

88 
63 

90 
66 

90 
66 

94 
63 

91 
65 

87 
63 

89 
69 

89 
62 

94 
64 

92 
68 

82 
52 

78 
54 

30 
46 

83 
46 

33 
55 

82 

50 

84 
51 

88 

64 

86 
63 

SB 
60 

88 
63 

90 
63 

87.8 
60.8 

HENDERSON  4  SW 

MAX 

MIN 

92 
68 

91 
70 

91 
68 

96 
72 

98 
73 

91 

71 

89 
63 

89 
62 

36 
67 

SO 
66 

86 
66 

93 
67 

94 
76 

90 
69 

37 
53 

37 
59 

95 
70 

97 
71 

87 
70 

70 
67 

72 

51 

79 
43 

88 

59 

33 

60 

33 
52 

90 

58 

92 

64 

87 
65 

87 
66 

S8 
69 

87 
72 

87.9 
65.0 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

95 
67 

95 
69 

97 
70 

97 
69 

100 

70 

100 
69 

98 
64 

96 
64 

96 
65 

95 
64 

86 
65 

94 
63 

99 

70 

100 
76 

93 
61 

96 
57 

95 
67 

100 
71 

103 
76 

94 
59 

70 
52 

80 
46 

83 
52 

90 
57 

90 
56 

90 
62 

93 
50 

90 
61 

91 
65 

93 
69 

89 

54 

93.2 
64.0 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

88 
55 

91 
63 

86 
59 

87 
58 

89 
65 

92 

61 

39 
57 

81 
60 

37 
59 

90 
63 

88 
66 

89 
66 

90 
63 

92 
64 

65 
62 

36 

59 

89 
60 

90 
65 

95 
63 

79 
67 

76 
55 

73 

47 

78 
49 

82 

54 

32 

51 

83 
56 

85 
56 

87 
60 

79 
62 

88 
63 

S5 
64 

35.8 
69.7 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

96 
67 

98 
70 

94 
68 

90 
70 

94 
71 

98 

71 

94 
66 

37 
52 

91 
64 

91 
63 

34 
67 

96 
68 

96 
71 

99 
70 

97 
62 

90 
61 

93 
55 

98 
68 

105 
73 

92 

60 

63 
53 

77 
49 

81 

53 

86 
59 

35 
57 

84 
59 

92 
61 

90 

64 

87 
66 

86 
69 

39 
71 

90.4 
64.4 

INEZ 

MAX 

MIN 

91 
62 

86 
62 

85 
67 

91 
65 

95 

70 

88 
65 

86 

50 

37 

61 

39 
62 

88 
69 

86 
60 

S3 
61 

87 
62 

88 
62 

S9 
60 

91 
60 

93 

57 

93 
63 

64 
64 

73 
63 

77 
53 

79 

45 

S3 

48 

81 

54 

33 
61 

85 
60 

87 
59 

89 

66 

90 
56 

91 
60 

92 
61 

86.9 
60.0 

IRVINGTON 

MAX 

MIN 

93 
66 

89 
71 

89 
68 

92 
69 

96 

74 

93 
70 

35 
61 

90 
61 

86 

64 

66 
63 

90 
68 

96 
68 

92 

74 

37 
66 

38 
62 

88 
59 

87 
69 

93 
72 

85 

71 

71 
59 

76 
51 

78 
46 

83 
57 

34 
60 

81 
53 

38 

61 

90 

64 

84 
61 

67 
69 

90 

71 

90 
72 

87.3 
64.2 

LEITCHFIELD 

MAX 

MIN 

94 
66 

92 

70 

91 
61 

95 
69 

99 
72 

91 
72 

87 
63 

90 
63 

90 
65 

86 
66 

92 
68 

94 
67 

94 
69 

39 
68 

39 
53 

88 
61 

89 
67 

94 
69 

89 
70 

75 

60 

77 
53 

81 
49 

35 
64 

86 
60 

84 
54 

39 
55 

90 
61 

88 
61 

89 

67 

39 

70 

87 

71 

33.8 
64.0 

LexiNGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
64 

83 
69 

85 
66 

90 
69 

94 
73 

36 
66 

83 
62 

37 
62 

83 
66 

87 
66 

89 
57 

91 
69 

92 
73 

86 
65 

86 
65 

37 
63 

82 
66 

90 
70 

64 
67 

67 

54 

72 

51 

76 
51 

81 
57 

79 
60 

77 
55 

82 

54 

86 

65 

81 
64 

87 
66 

87 
70 

83 

70 

34.6 
64.1 

See  Reference  Note*  Following  Station     ^^dax 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


KENTUCKY 
AUGUST    1956 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

1 
4 

5 

6 

7 

' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
62 

85 
69 

86 
66 

89 
66 

92 

69 

88 

70 

82 
63 

86 

58 

92 

50 

87 
64 

89 
69 

90 
67 

91 
65 

81 
64 

86 
63 

87 
63 

82 
62 

93 

65 

83 
68 

73 
57 

70 

51 

76 

46 

82 

48 

82 
57 

81 
56 

83 
54 

88 
56 

78 
63 

86 
61 

87 
56 

87 
65 

84.9 
61 14 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

9* 
69 

89 
72 

90 
71 

95 
72 

100 
77 

95 

76 

88 
67 

93 
58 

90 

70 

87 
66 

92 

72 

96 
73 

95 
76 

91 
66 

85 
70 

85 
65 

89 

71 

86 

73 

83 
71 

76 
60 

77 
57 

80 
54 

87 
57 

84 
65 

83 
59 

88 
58 

92 
68 

92 

66 

90 
70 

92 

74 

91 
76 

88.9 
68  .0 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
67 

83 
71 

87 
69 

91 
70 

96 

75 

88 

70 

85 
66 

88 
53 

88 
67 

87 
66 

89 
69 

93 
69 

93 
68 

87 
66 

86 
65 

66 
59 

88 

71 

88 
70 

80 
67 

67 
59 

73 
54 

77 
50 

83 
55 

79 
50 

79 
54 

83 
52 

88 
65 

82 
54 

88 
67 

88 
73 

87 
70 

85  i4 
64>9 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

9* 
68 

94 
69 

92 
59 

98 

70 

99 

71 

95 

70 

91 
64 

94 
64 

91 
67 

83 
65 

89 
66 

93 
67 

96 
70 

93 
74 

90 
65 

92 

50 

97 
69 

100 
72 

90 
74 

78 
60 

77 
54 

80 
46 

86 
54 

87 
57 

87 
56 

93 
60 

91 
60 

90 
63 

90 
66 

88 
67 

89 
69 

90.6 
64.7 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

93 
67 

90 
68 

92 
56 

95 
70 

97 
76 

94 
72 

88 
63 

89 
61 

87 
67 

86 
65 

S« 
65 

92 
67 

94 
73 

94 
68 

86 
63 

89 
58 

94 
68 

100 
73 

95 
74 

84 
59 

77 
54 

80 

48 

89 

56 

85 

60 

81 
55 

91 
55 

89 
62 

92 
65 

86 
67 

89 
69 

86 
72 

89.5 
64.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

92 

63 

90 
67 

90 
55 

94 
66 

95 

71 

91 

70 

87 
60 

90 
59 

93 
61 

S5 
62 

90 
66 

91 

66 

89 
57 

92 
64 

88 
61 

90 
65 

88 

61 

94 

70 

88 
72 

82 

59 

75 

50 

77 

45 

83 
50 

83 
56 

82 
50 

86 

50 

90 
60 

84 
62 

86 
67 

87 
71 

86 
72 

87.7 
62.2 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

93 
61 

S9 

58 

88 
55 

91 
65 

95 
67 

91 
67 

85 
62 

88 
59 

93 
60 

90 
65 

91 
67 

92 
66 

93 
52 

85 
63 

89 
65 

S8 
60 

89 
64 

95 

54 

11 

85 
63 

74 
55 

79 

45 

83 
49 

85 
55 

84 

50 

86 
55 

91 
56 

80 
60 

68 
60 

88 
62 

91 
62 

87.9 
60.9 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

9^ 
69 

91 
71 

93 
70 

98 
73 

99 

73 

96 

70 

93 

67 

95 
65 

94 
70 

88 
66 

93 
69 

95 
69 

99 
75 

96 
73 

92 
64 

94 
62 

99 

73 

102 
72 

98 
76 

82 
59 

77 

55 

81 
49 

86 

58 

88 

60 

86 
58 

91 
64 

87 
62 

89 
65 

88 
69 

91 
70 

86 
68 

91.6 
66.6 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

SO 
56 

89 
66 

84 

61 

S3 
51 

89 
59 

93 

70 

84 
61 

82 

60 

85 
61 

89 
62 

87 
63 

87 
63 

87 
66 

88 
64 

82 
64 

64 
59 

89 

5S 

as 

55 

87 

68 

78 

57 

62 

50 

11 

77 
49 

83 
51 

78 
52 

SO 

51 

S2 
52 

89 
59 

86 

60 

82 
62 

81 
65 

83.5 
99.8 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

87 
65 

90 
69 

89 
69 

89 
65 

94 
68 

91 
68 

87 
63 

88 
59 

92 
61 

90 
63 

91 
66 

91 
63 

93 
64 

86 
66 

88 
63 

89 
62 

89 
56 

94 
53 

79 

65 

78 

65 

77 
58 

78 
48 

81 
51 

84 
54 

85 

55 

84 

59 

90 
59 

78 
62 

85 
61 

87 
63 

89 
68 

86.9 
62.1 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

90 
64 

90 
68 

87 
65 

91 
66 

94 
72 

90 
71 

83 
61 

87 

58 

94 
60 

89 
63 

93 
66 

92 
66 

93 
58 

88 
70 

88 
66 

88 
62 

86 
55 

95 

68 

88 

69 

77 
63 

74 
55 

77 
45 

82 
50 

84 
57 

82 

54 

82 

54 

88 

57 

82 
64 

86 
62 

88 
69 

89 

70 

87.0 
62.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

90 
60 

85 
65 

86 

64 

90 
65 

95 

71 

»1 

70 

81 
60 

86 
59 

89 
61 

86 
62 

89 
64 

89 
66 

90 
67 

85 
62 

85 
62 

87 
58 

87 
64 

91 
67 

85 
65 

78 
56 

74 
49 

72 

46 

82 

50 

82 
58 

SO 
50 

84 
51 

88 
52 

89 

61 

88 
61 

87 
66 

90 
62 

85.7 
60.5 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

91 
58 

87 
70 

87 
63 

90 
64 

94 
72 

90 

71 

83 

61 

86 
56 

90 
59 

87 
61 

90 
68 

89 
65 

91 
66 

S3 
63 

87 
60 

88 

56 

85 

61 

92 
65 

88 

70 

SO 

60 

72 
52 

78 
43 

82 

46 

80 
55 

81 
50 

84 

50 

88 

56 

84 
62 

86 
63 

87 

65 

90 
67 

86.1 
60.6 

MURRAY 

MAX 
MIN 

95 

70 

89 

71 

95 

71 

96 
72 

97 

74 

97 

74 

92 
66 

94 
64 

95 

64 

85 
66 

95 

67 

96 
69 

98 
71 

95 
74 

93 
63 

93 
60 

95 
72 

101 
74 

94 
71 

79 
60 

77 
55 

80 
50 

87 
56 

86 
62 

86 
56 

93 
63 

87 
63 

89 
65 

88 
70 

87 

70 

85 

70 

91.0 
66.2 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

MIN 

9* 

65 

93 
69 

95 
68 

95 

70 

98 
72 

93 

71 

92 
63 

93 
60 

87 
64 

S3 
53 

91 
67 

94 
65 

93 
69 

91 
67 

90 
63 

88 
58 

91 

70 

94 

70 

86 

71 

70 
60 

SO 
53 

80 

47 

85 
55 

85 
61 

85 
53 

89 

54 

91 
61 

86 
63 

87 
66 

89 
69 

87 
71 

88.9 
63.0 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 

71 

91 
71 

S8 
70 

95 
73 

96 
75 

92 
72 

90 
67 

93 
65 

88 

70 

SO 
69 

88 
68 

92 
70 

96 
75 

92 
68 

91 
65 

91 
62 

95 

74 

99 
76 

88 
66 

69 
59 

76 
55 

79 
50 

86 
61 

84 
60 

85 
57 

93 
64 

90 
63 

B7 
64 

88 
70 

86 
57 

89 
71 

88.6 
66.7 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 
69 

90 
70 

97 
72 

98 
72 

95 
72 

90 
67 

92 

65 

90 
67 

85 
67 

91 
66 

94 
68 

97 
71 

94 
75 

91 
63 

90 
52 

93 
72 

99 

73 

96 
76 

79 
58 

78 
54 

82 
49 

89 
57 

87 
60 

85 

91 

62 

91 
61 

90 
61 

90 
68 

86 
67 

89 
72 

90.6 
65.9 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

96 
66 

95 
69 

93 
68 

94 

70 

99 

70 

95 
65 

89 
64 

93 
61 

89 
65 

83 
65 

94 
65 

93 
67 

97 
68 

95 
60 

92 
59 

89 
58 

98 
65 

102 
65 

92 
68 

78 

60 

79 
54 

82 
47 

87 
53 

87 
59 

86 

90 
58 

91 
60 

88 
63 

88 
66 

89 
69 

86 

70 

90.6 
62.9 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

85 
61 

90 
69 

86 
65 

86 
65 

90 
73 

94 

73 

86 

63 

83 
59 

87 
61 

90 
55 

87 
68 

90 
69 

91 
69 

91 
65 

84 
64 

88 
58 

88 
64 

S3 
69 

93 
73 

84 
62 

63 

51 

77 
47 

78 
53 

81 
55 

80 

50 

81 

51 

84 
51 

88 
63 

82 
64 

88 
57 

87 
71 

85.1 

62.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

95 
66 

92 
67 

93 
66 

94 

70 

98 
70 

92 

70 

88 
63 

93 
60 

96 
62 

90 
54 

95 
66 

97 
65 

97 
67 

94 
72 

90 
60 

94 
53 

94 
67 

102 
69 

92 
58 

87 
50 

76 
52 

80 
47 

86 

53 

85 
55 

83 
53 

90 
59 

00 
64 

86 
66 

88 
6S 

89 

71 

88 
71 

90.8 
63.7 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

MAX 
MIN 

86 
65 

90 
70 

87 
59 

86 
68 

92 
71 

94 
73 

87 
61 

82 
60 

87 
64 

85 
63 

85 
66 

89 
65 

91 

70 

90 
66 

87 
66 

85 
60 

86 
67 

86 
68 

92 
70 

87 
58 

66 
54 

72 
52 

78 
53 

ai 

54 

82 
55 

80 
53 

85 
60 

87 
61 

87 

64 

87 
70 

87 
71 

85.4 
63.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
HIN 

92 

70 

89 
72 

90 
68 

91 

70 

96 
74 

91 
72 

85 
63 

91 
62 

95 
65 

S7 
65 

95 

65 

95 
68 

94 
72 

92 

70 

89 
62 

91 
60 

89 
58 

96 

70 

87 
73 

86 
61 

74 
59 

80 
48 

85 

54 

83 
59 

84 
56 

•7 
55 

87 
64 

89 
62 

85 
61 

88 
72 

89 
72 

88.6 
64.9 

SHELSYVILLE  2  V 

MAX 
MIN 

89 
64 

85 
69 

86 
64 

90 
68 

94 
72 

87 

70 

83 
61 

87 
62 

84 
65 

84 
63 

87 
66 

90 
67 

90 
70 

86 
64 

85 
55 

87 
59 

85 
58 

86 
69 

85 
68 

75 
59 

73 
53 

76 
46 

81 
53 

80 
60 

80 
52 

S3 
52 

87 
62 

82 
60 

86 
64 

87 
70 

88 

70 

84.8 
63.1 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

91 
61 

88 
70 

87 
66 

90 
64 

93 

70 

89 
70 

82 
62 

85 
58 

91 
59 

91 
57 

89 
67 

90 
66 

89 
56 

84 
64 

81 
63 

68 
59 

85 
64 

92 

67 

84 
57 

78 
60 

71 

53 

77 
44 

81 
48 

80 
51 

SO 

84 
50 

sa 

55 

77 
62 

86 

60 

87 
64 

88 
66 

85.4 

61.2 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

92 
67 

90 
70 

90 
67 

93 
67 

97 
72 

91 
70 

85 
60 

91 
60 

97 
63 

90 
63 

93 
66 

94 
66 

94 
68 

89 
67 

90 
63 

92 

60 

89 
55 

95 

57 

91 
72 

73 
60 

73 
53 

79 
47 

85 
51 

82 
56 

82 
59 

89 
53 

89 
61 

83 
64 

S8 
67 

87 
70 

89 
71 

88.3 

63.4 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

MIN 

86 
63 

82 
66 

85 
61 

90 
66 

91 

70 

90 

71 

S3 
61 

8« 
61 

87 
62 

86 
64 

88 
64 

90 
65 

89 
66 

87 
63 

86 
64 

87 
58 

89 
54 

86 
56 

81 
68 

74 
55 

72 

51 

77 

50 

78 

51 

80 
60 

77 
51 

SO 
51 

88 
57 

84 
63 

85 

61 

a6 

69 

90 
65 

84.1 

61.4 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

88 
59 

91 
58 

85 
55 

85 
64 

91 
68 

94 
71 

86 
61 

82 
59 

88 
59 

90 
62 

86 
67 

90 
66 

91 
64 

92 
65 

86 
62 

87 
56 

89 
51 

91 

64 

93 

59 

84 
61 

74 
54 

74 
47 

78 
48 

83 
56 

81 

48 

82 

59 

85 

54 

S8 
62 

84 
59 

89 
64 

89 
64 

86.3 

60.8 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

85 
65 

35 
70 

84 
58 

87 
68 

92 

69 

89 
73 

85 
65 

85 
65 

93 
63 

90 
66 

89 
68 

93 
68 

94 
67 

84 
65 

88 
65 

89 
65 

86 
64 

96 
56 

8« 
59 

83 
67 

73 
57 

76 

48 

87 
52 

86 
59 

89 
56 

83 
59 

88 

58 

78 
64 

89 
65 

91 
68 

91 
68 

86.8 
64.2 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

S3 
56 

88 
66 

85 
61 

86 
64 

89 
69 

93 
68 

B3 

60 

82 

60 

87 
64 

as 

64 

S3 
64 

87 
65 

99 
71 

89 
64 

86 
64 

86 
60 

87 
60 

89 
69 

80 
67 

76 
57 

61 
50 

73 
51 

78 
53 

81 
55 

77 
51 

80 
53 

83 
63 

87 
61 

83 
61 

86 
66 

89 
70 

83.5 
61.9 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

90 
60 

92 
65 

91 
65 

90 
66 

91 
67 

97 

6a 

92 
61 

as 

59 

90 
59 

97 
61 

90 
65 

95 
65 

9S 
64 

95 
64 

90 
66 

89 
59 

92 
60 

83 
62 

97 
63 

89 
66 

74 
54 

74 
46 

79 
48 

S3 
50 

84 
53 

83 
53 

83 
53 

91 
58 

83 
60 

88 
61 

89 
63 

88.4 
60.1 

See  Sebrenc*  Notes  Following  Station     Index 
-  90  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
AUGUST  1956 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-» 

nWET  DAM 
DIX  DAM 

■ADISONVILLE  1  SE 
fOLJ  CREEK  DAH 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.19 

.20 
23 

.23 

26 

.10 
29 

.23 

.17 
24 

.22 
20 

.17 
5 

.07 

.15 
23 

.18 
30 

28 

.19 

.13 
24 

.19 
17 

20 

.30 
27 

.30 
54 

.54 
9 

.37 

.22 
73 

.40 

47 

.29 
32 

.20 

.26 

58 

.30 
47 

.22 
37 

.15 

.18 
25 

.30 
30 

.16 
41 

.22 

.23 
27 

.25 
40 

.27 
IB 

.16 
6 

.23 
39 

.15 
34 

.20 
26 

.18 
4 

.17 
27 

.06 
19 

.13 
20 

.15 

4 

.32 
26 

.24 
33 

.26 
30 

.15 
4 

.13 
33 

.27 
35 

.29 
31 

.13 
7 

.29 
60 

.43 
49 

.23 
29 

1 

.10 

7 

.15 
18 

.23 
42 

.15 
22 

.20 
6 

25 

.28 
35 

.25 
22 

.24 

4 

.21 
28 

.25 

37 

.23 
16 

.18 

6 

.13 
63 

.25 
63 

.09 
16 

.23 
13 

.29 

45 

.30 
64 

.21 
22 

.07 
8 

.13 

27 

.23 
73 

.24 
36 

.06 
17 

.12 

44 

.14 

40 

.00 
34 

.19 
23 

.15 
29 

.26 
40 

.19 
45 

.21 
8 

.16 
20 

.20 
40 

.18 
14 

.06 
26 

.24 
61 

.34 

81 

.23 
28 

.31 
11 

.24 

30 

.30 
45 

.22 
23 

.18 
8 

.21 
34 

.25 
30 

.20 
19 

.16 
10 

.18 
24 

.22 
35 

.14 
8 

.18 
9 

.18 
23 

.21 

49 

.18 
21 

.09 
10 

.11 
28 

.20 
43 

.10 
12 

.05 
9 

.17 
42 

.19 
74 

.12 
24 

.26 
21 

.19 

55 

.30 

77 

.14 
26 

5.16 

B6.03 
1085 

7.67 
1349 

5.73 
743 

REFERENCE  NOTES 
the  State  Clliutologls 


1  Airport  Statloi 


al,  Standltord  Field.  Louisville  13, 


n  a  state  basis.   There  will  be  i 
tlOQ  froB  the  post  office. 


>  duplicat 


DlTlsloas,  as  used  in  Table  2,  and  on  the  mapB  becane  effective  «ith  data  for  June  1,  1956. 
The  four  digit  identification  ntiabers  In  the  Index  nunber  coluan  of  the  station  index  are  assigned 
Figures  and  letters  following  the  station  nane,  such  as  12  SSV,  Indicate  distance  in  nlles  and  dirt 
Observation  tlaes  given  In  the 'Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Decefflber  issues  of  this  bulletin. 

Hontblr  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  alssiag  or  received  too  late  to  be  included  in  thii 
nits  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  *F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 


Evaporation  is  neasured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaieter  ui 

ABOunts  in  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  al 


less  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 


See  the  Station  Index  for  observat 


Snow  on  ground  in  Table  7  ia  at  obse 
Table  7  weans  the  water  equivalent  o 
taken  frow  different  points  for  aucc' 

Long-terw  weans  for  all  stat 


vat 


ime  for  all  e 
the  ffTound. 
ve  observations;  c 


[cept  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stati< 
It  is  neaeured  at  selected  stations  when  the  depth  of  i 
)nsequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  loci 


now  on  ground  values  are  a 
on  the  ground  is  two  inche: 
riability  in  the  snowpack  : 


ult 


apparen 


:30  a.m.  E.S.T.   WTR  EQUIV 
lent  samples  are  necessarll; 
slstenclea  in  tbe  record. 


cept  full-tine  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-195S. 

er  Bureau  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  statli 


)  are  based  on  tbe  period  1921-I9S0,  adjusted 
record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  therBoneters  are  exposed  la  i 


-  No  record  in  Tables  3.  6,  7  and  the  Station  Index 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  in  following  neasuresent,  tine  distribution  unknown. 

(V  Tbermoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod 
roof  of  a  building. 

//  Cage  is  equipped  with  a  wlodsbield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  aontb. 

C  In  the  'Refer  to  Tables-  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicate 
Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  repn 

R  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Bourly  Preclplti 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


shelter  located  • 


recorder  stations.   These  i 


processed  fo 


special  purposes  and 


published  la 


Information  concerning  the  hi: 
publication  may  be  obtained  f 
found  in  tbe  latest 


y  of  chajiges  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  i 
the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  0.  C. 
f  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Superintendent 


STATION  INDEX 


ADOISON  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 
ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

BEAVER  UAH 
BENHAM 
BENTON 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE 

60NNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 


County 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 
BOYD 
KNOX 
NELSON 


burkesville 
cadiz  lock  e 
campbellsville 

carrollton  lock  1 
central  city 

clay  city  1  mnw 
clermont  1  sse 

CLINTON 


COLUMBIA 

■COVINGTON  we 
CUMBERLAND  Ft 
CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

OAVELLA 
OELPHIA  1  E 
DEMA 
DEWEY  OAH 


10490  OHIO 
I  0599  HARLAN 
1 06 11  MARSHALL 
;0615  MARSHALL 
|0619ImAOISON 

|0624  MAOISON 
0752 IlawrenCE 
065'*  HART 
O90'>  IWARREN 
0907 |WARREN 

0909|HARREN 
091'>  WARREN 
'976 'CAMPBELL 
046  EDMONSON 


137|CUMSERLAND 
206 ITRIGG 
256  ;  TAYLOR 
345  I  CARROLL 
439 iMUHLENBERG 

S76  ;  POWELL 
611  IBULLITT 
631 jHICKHAN 
704!eSTILL 


B53  I  BOONE 
969  WHITLEY 
998IHARRIS0N 
2003  HARRISON 


2053  MARTIN 
2132  PERRY 
i2139  KNOTT 
]2ieO,FLOYO 
2214, MERCER 


36  52 

37  48 
36  51 


4  37  33 
1  |38  02 
3  37  23 
3  137  00 
3  |3T  01 

3  lit  56 

3  ,36  59 

7  '39  03 

3  37  12 


7  39  04 
3  36  50 
5  136  23 


1  37  48 ; 

4]  37  02  I 
1  |37  25  I 
1  37  45 


DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR  2358  OHIO 


EODYVILI 


LOCK 


EDMONTON 
ELIZABEThTOWN 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSSURG 


36 

GRAYSON 
GREENS8URG 
GREENSBURG  HIWAY  61 
GREENUP  0AM  30 
GREENVILLE  2  W 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SH 

HERNDON 

HICKMAN  I  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 


IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 

LA  GRANGE 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 


MUHLENBERG  r 
CASEY  I 
BRECKENRIOGE I 
LYON  ! 


FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCH6U»«G 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
6LENDALE 
GOLDEN  POND 
GRANT  DAI 


2366 

2374 
2391  , 
2445  I 

2469  M 
■2510  H 
(2528 ;p 

2775  ;p 
'2791  Ri 


'2903  FLEMING 
,2908  FLEMING 
2953  MADISON 
;2961 iCRITTENOEN 
,3028  'franklin 

13036  ISIMPSON 
'3046  JPIKE 

3052  MENIFEE 

3194  SCOTT 

3203  !hENRY 


86  34 
86  16 
85  08 


83  53 
65  28 
63  20 


64  15 
B2  50 
85  54 
36  26 


65  22 

87  58 
65  21 
85  11 


83  56 
85  40 
89  00 

84  07 


83  07 
B2  48 
82  47 


37  48   84  43  I 


37  05   87  00  I 


2  l37  03  68  05  1 

3  137  00  65  37  | 
3  !37  41  85  52  I 
1  137  18  '  62  21  , 

5 136  40  :  84  20  : 

5  '38  09  83  33 


3391  CARTER 
I  3430  GREEN 
3435  GREEN 
3443  GREENUP 

13451  MUHLENBERG 

3339  CHRISTIAN 
3652  OHIO 
3709  PERRY 
3714  PERRY 
3741  ;LEE 

3762  HENDERSON 
3798  CHRISTIAN 
3316  FULTON 
3821  GRAVES 
3837  JESSAMINE 


3994  CHRISTIAN  ' 

4093  LESLIE  I 

4134  MARTIN  j 

4165  |BR£CKINRIDGeI 

4196  IbREATHITT  | 
4255  LETCHER 

4369  JASSAMINE  ' 

4414  LIVINGSTON  { 

4595  loLOHAH  j 
4620  GARRARD 
4642  MARTIN 
J4703  GRAYSON 


3  36  43 
1  37  34 
5  37  57 

4  36  12 
4  '36  25  [ 

3  I37  00  I 


7  38  19  I 
3  37  16  I 

3  I37  15 


66  34 
62  08 
83  39 


37  12  !  97  12 

|37  03  '.  97  20 

37  32  I  96  54 

I37  15  83  12 

|37  IS  I  83  11 

37  33  t  83  46 


82  59  ' 

85  44  : 
87  30  I 

83  22  I 

62  32 

86  17  ' 

63  23  I 
82  56  I 

84  38  '• 


85  23  , 
84  35 

62  26  ! 


Obser- 
vation 

Time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
lOELL  M.  DEARING 
HRStBARBARA  M<  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 


Ct  C.  WHITEAKER 

JAMES  H.  MILLER 

RADIO  STATION  WCBL 

JAMES  A.  GROSSMAN 

MRS.  LAURA  B.GASBARC 
A*  ENOCH  WHEELER 
CHARLES  At  HODGES 
JAMES  R*  EDWARDS 
TVA-639 

CIVIL  AERO<  AUMi 
WRN  ST.  TEACHLRS  COL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELORIDGE  SKAGGS 
EDWIN 


955 


MARVIN  M. 

LEE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALVA  MC  K 

CORPS  OF 

NGINEERS 

STATE  HIW 

Y  DEPT 

JOEL  W.  M< 

>UNT2 

BERNHEIM 

OUNDATION 

CORPS  OF 

NGINEERS 

MRS. HAZEL 

B. PICKETT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KY  OEPT  OF  CONS. 

Reier 

To 
Tables 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


7All 


DJRON 


MID  :MRS.  EVA  M.  DAVIS 

;    8A  'BALLARD    F.    WALKERtJ 

5P  IhATTIE    B.    BARNEY 

7A jCORPS    OF    ENGINEERS 

BTO  I   4P      7A  iC*   W*    WILLIAMS 


450 


..  HUFF 
>•  GIVENS 
HE  L.  TARTER 

LENA  8LAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

:  7A  |john  E.  MORAN 
6P  RADIO  STATION  WIEL 
eA  ROBERT  W,  ALLISON 


'  MRS.  C.  C.  STAMPER   '235 


6A  ,CORPS  OF  ENGINEERS 

6A  Corps  of  engineers 
'  6A  corps  of  engineers 


HERMAN  D.  NEAL 

JOHN  £•  TANNER 

ENCneuRG  school 
{WILLIAM  F.BRAMBLETT 
ICORPS  OF  ENGINEERS 


7A  lEMILY  M.  BEAM 
6P  RADIO  STATION  WKAY 
7A  ;OEWEV  S.  MILL        I 
4P  .FISH  *  WLOLF  REFUGE  1 
7A  koRPS  OF  ENGINEERS 


I   589'  7P  ,  7A  SHIRLEY  1.  STATE! 

10,  7A  I  7A  .HOWARD  PICKETT 
10  I      8A  [ROBERT  E.BLAKEMAI 


663 

'  I  I 

382  '    aP  {    6P  JFRANK    STREET 
HID  IC.    W.    KEATTS 
7A  ;MRSi    NELL    S.    CALVIN 
7A  ITVA-679 
i    6A  iCORPS    OF    ENGINEERS 


1080 


362 


I 
BA  ,  6A  .ELIZABETH  WATTS 

HID  NATIONAL  PARK  SOC 
7A  ,  TA  NEhELL  F.  SMITH 

I  6P  MRS.FOReST  CAMPBELL 
6P   6P  UNITED  FUEL  GAS  CO 

7P i  TP pFLOYD  G.  ROBBINS 

I  7A  TAYLOR  P.  PENCE 

I  5P  'HOBART  ISON 

I  7A  iHUGH  W.  BUFFIN 

I  5A  lTVA-37a-A 


1032 


4746  FAYETTE 


1|     j  eA  CITY  OF  LA  GRANGi 
!      I  8A  IKENTUCKY  UTIL  CO 
677.     I  8A  I  JAMES  A,  FIEL'JS 
632  '  6P  '  BA  'geORoE  D.  LITStV 
97g|HID  MIO'U.St  WEATHER  BURLAU 


Obser] 

i 

- 

vation 

Refer 

Station 

County 

C» 

0 

•§ 

■2 

Time     ^, 
—  .  -■ — 7'          Observer 

To 

S 

S 

1 

1 

Hi  £ 

Tables 

^ 

M 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

3 

37  21 

84  55 

772 

7A 

PALLIA  F.  HANKLA 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

4857 

HENRY 

84  58 

4B5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

37  51 

MID  JHUBERT  BURGHER 

- 

LONDON  3  W 

4893 

LAUREL 

37  08 

84  06 

1277 

MID  CITY  OF  LONDON 

C 

LONDON  CAA  AP 

4893 

LAUREL 

37  05 

84  05 

iiei 

MIO  MID  CIVIL  AERO.  ADM. 

LOUISA 

4  943 

LAWRENCE 

38  07 

92  37 

584 

4946  ,  LAWRENCE 

38  07 

82  36 

4949, JEFFERSON 

38  14 

462 

6P  '  6P  ILOUISVILLE  G  ♦  E  CO 

2  3  6      C 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

4951  JEFFERSON 

7 

38  13 

85  40 

[HID  CORPS  OF  ENGINEERS 

■LOUISVILLE  WB  AP 

4954. JEFFERSON 

7J38  11 

85  44 

474 

mio|mid|u.s.  weather  bureau 

2  3  5    7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4956 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

403 

..1  ** 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOVELACEVILLE 


'  38   86  50    370   6P ! 


LUCAS 

5002  BARREN 

3  36 

S3 

86 

02 

736 

MAOISONVILLE  1  SE 

,5067  HOPKINS 

3  37 

19 

87 

29 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097] EDMONSON 

3  37 

11 

66 

06 

800 

MANCHESTER  4  SE 

iSUl  iCLAY 

4|37 

43 

650 

MAVFIELD 

15230  IGRAVES 

6!36 

44 

86 

39 

MAYSVILLE  DAM  33 

'5243 JMASON 

7]38 

38 

93 

42 

516 

MC  KEE 

'5291  IjACKSON 

2|37 

84 

1000 

MC  KINNEVSBURG 

'5301 (PENDLETON 

5  36 

36 

84 

16 

662 

,53a9lBELL 

2  i36 

37 

83 

43 

1130 

MIDOLESBORO  SEWAGE  PL 

15394 'BELL 

2  36 

43 

1130 

MIDWAY 

5407  WOODFORD 

4!38 

09 

64 

41 

MILLERSBURG 

5430I6OUR60N 

6  j36 

18 

64 

09 

7« 

MILLERSTOWN 

15439  GRAYSON 

3  !37 

27 

86 

03 

588 

MONT  I  CELLO 

'6624  iWAYNE 

2  136 

50 

84 

60 

960 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

,6555|R0WAN 

6  36 

11 

83 

26 

770 

MOUNT  STERLING 

5640  1  MONTGOMERY 

5  l36 

930 

MOUNT  VERNON 

15648  IhOCKCASTLE 

2  137 

21 

84 

20 

1137 

MUNFOkOVlLLE 

|66B4  !hart 

3  137 

16 

65 

53 

636 

MURRAY 

;5694|CALL0WAY 

9<36 

36 

86 

20 

622 

OLIVE  HILL  1  NW 

|6012  .carter 

7  38 

18 

83 

11 

750 

,6020|HOPKINS 

7  37 

47 

533 

ONEONTA  DAM  35 

'6033  'CAMPBELL 

7  36 

68 

84 

IB 

512 

OWENS6OR0  2  W 

!6091  iDAVIESS 

7|37 

46 

87 

09 

420 

OWENSeORO  DAM  46 

6096  DAVIESS 

7I37 

47 

87 

06 

404 

PADUCAM  CAA  AIRPORT 

MIO  MC  CRACKEN 

7  137 

86 

396 

PAOUCAH 

6116  MC  CRACKEN 

7  37 

06 

37 

340 

PADUCAH  ARMORY 

6117  MC  CRACKEN 

Tl37 

05 

ae 

35 

PAINTSVILLE 

6136  JOHNSON 

1  37 

49 

82 

46 

620 

PlKEVILLE 

6353  PIKE 

1  '37 

29 

62 

31 

686 

PINEVILLE 

6364  BELL 

2  36 

83 

42 

999 

PRINCETON 

6676  CALDWELL 

2  '37 

06 

87 

529 

RAVENNA  LOCK  12 

6679  ESTILL 

4137 

40 

93 

57 

634 

RICHMOND 

16806  MAOISON 

4:37 

44 

84 

18 

lOBS 

ROCHESTER  LOCK  3 

16882  OHIO 

3  37 

13 

86 

54 

401 

RUMSEY  LOCK  2 

'7039  .MC  LEAN 

3  37 

32 

87 

16 

HUSSELLVlLLE 

7049  LOGAN 

3  136 

61 

86 

53 

590 

RUSSELLVlLLE  SUBSTA 

7064  LOGAN 

3  136 

50 

576 

SADltVILLE 

7074  SCOTT 

4  38 

23 

84 

33 

781 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAU 

7091  HARDIN 

6  '37 

42 

85 

59 

ST  MARY 

7096  MARION 

6  37 

35 

95 

21 

730 

SAL VISA  LOCK  6 

7121  WOODFORD 

4  ;37 

56 

84 

490 

SALYERSVlLLE 

7129  MAGOFFIN 

83 

04 

659 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134  MAGOFFIN 

5  37 

44 

83 

03 

920 

SCOTTSVILLE 

7215  ALLEN 

3  36 

46 

06 

12 

770 

SEBREE 

7234  WEBSTER 

87 

32 

346 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311  MC  CRACKEN 

7  37 

09 

365 

SHEL8YVILLE  2  W 

7324  SHELBY 

8  36 

13 

85 

16 

825 

SHEPHERDSVILLE 

7334  BULLITT 

8  36 

00 

65 

44 

446 

SMITHFIELD  4  S 

7473!SM£LBY 

8  38 

20 

85 

16 

862 

SOMERSET 

,7508  PULASKI 

2  .37 

06 

94 

37 

1050 

SOMERSET  1  N 

7510  PULASKI 

2  137 

07 

SPRINGFIELD 

7604  WASHINGTON 

8,37 

41 

86 

14 

738 

STEARNS 

7677  MC  CREARY 

2  136 

43 

84 

29 

1420 

SUMMER  SHADE 

7800  METCALFE 

3  136 

53 

85 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805  METCALFE 

3  '36 

53 

85 

40 

- 

TATHAM  SPRINGS 

7924  WASHINGTON 

09 

TAYLORSVILLE 

7946  SPENCER 

8  36 

02 

85 

483 

TOMPKINSVILLE 

6060  MONROE 

3  36 

« 

65 

41 

900 

TOMPKINSVILLE  2 

6065  MONROE 

3  36 

42 

85 

41 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

6144  TRIGG 

390 

TYRONE  LOCK  5 

8179  ANDERSON 

4  ,38 

02 

84 

51 

524 

UNIONTOWN  DAM  49 

6197  :UNI0N 

7  37 

46 

67 

356 

VALLfcY  VIEW  LOCK  9 

8246  JESSAMINE 

4  37 

51 

94 

26 

571 

VANBUREN 

8250  , ANDERSON 

a  37 

58 

85 

10 

560 

VANCEBURG  DAM  32 

8259  LEWIS 

7  38 

39 

83 

21 

525 

WAYNESBURG  6  E 

8486  LINCOLN 

2  37 

22 

34 

1215 

WEST  LIBERTY 

6661  MORGAN 

5  37 

55 

83 

15 

B52 

WILLIAMSBURG 

8706  WHITLEY 

2  36 

44 

84 

10 

927 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

871*  GRANT 

4  38 

36 

84 

38 

914 

WILLOW  LOCK  13 

6724  LEE 

4  37 

WOLF  CREEK  DAM 

6B07  RUSSELL 

2  36 

52 

85 

0^ 

585 

WOOQBURY  LOCK  4 

8B24  BUTLER 

3  37 

11 

86 

39 

504 

6P  (BLAINE  MALONE 
MIO  MILLARD  E.  FOSTER 
7A  IhOMER  WELBOKNi  JR. 

5P  {national  park  SVC 
7A  (NORA  S.  WHITE 
7A  MAYFIELD  ELEC  *  WTR 
7A  jCORPS  OF  ENGINEERS 

7A  |MRS. WINNIE  W.  MORAN 

MIoIrICHARD  T.  SYONOfi  I 
7A  LON  L.  KERRELL       j 

MIO  CITY  OF  MIDOLESBORO  I 
SA  ICITY  OF  MIDWAY 

MiO  !DAV1D  C.  bailey      I 

7A  lovA  M.  LAWLER        ! 
7A  IaLVIN  LH  BERTRAM 
MIO  |H.  C.  HAGGAN 
5P  iFRED  CARTMILL 
5P  ICITY  OF  MT.  VcRNON   | 


7A 


HUBERT  E.  HODGES  i 
MURRAY  STATE  COLLEGE 
ERIE  SCHOOL  | 

MELVIE  PARLEE  NEIS2  ! 
CORPS  OF  ENGINEERS   I 

VIR( 


«<ID  MID  Civil 


WEATHER    BUREAU  12    3    5 


ItERS 

6A  ITHOMAS    C.    HERNDON         ,    2 
7A    CORPS    DF    ENGINEERS 
7A    CORPS    OF    ENGINEERS 
7A  |WM*    Bt    PORTER  I    2 

7A  tTVA-683 

i  I 

MID  LAWRENCE  RUG&RS 
7A  SISTER  MARY  B.  BUTZ  '  2 

MIO  ST  MANY  COLLEGE      , 
6A  'CORPS  OF  ENGINEERS   | 

MID  'STANLtY  GAfiONLR 

7A  FORREST  C.  WILLIS    | 
3P  NOBLE  ALLEN  |  £    . 

7A  ijlLbERT  1.  ASH8Y     , 
7A  TVA-709  I 

7A  ;MRS.  WILLIE  S.  RATT*i  2 


7A  OVID  K.  KAGRUUER  I 

|MI0  !f.  W.  SIMPSON  I 

MID  .CORPS  OF  ENGlNttHS  ' 

6P  [  6P  RADIO  STA  WSFC  |  , 

.  BA  WM*  H.  GOATLEY  I 

7A  MRS*  ALICE  N.  BALL   ; 
6P   6P  CHAS.  H.  MC  MURTREY  j  ; 
7A  TVA-6B4 
MID  R.  C.  OEOMAN 
7A  MRS.  KATHRYN  B>  CARN 


I  JAMES  ■ 


HILPOTT 


7A  |CORPb  OF  ENGlNttKS 
7A  MRS.  BRADLEY  LOVE 
■  7A  'CORPS  OF  ENGINEERS   |  2 
7A  FRANK  HOECK  1 

8A  MRS.  ELIZABETH  BROWnJ  2 

6P  GEORGE  HAYS  I  2 

7A  HENRY  NORTMCUTT      '  2 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS   ' 

8A  CORPS  OF  ENGINEERS    2 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 


1-BIG  SANDYi   2-CUMBERLANDi 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  month's  weather  featured  unusual 
coolness  along  with  extreme  dryness  in 
the  west  and  slightly  excessive  rain- 
fall in  the  east.   Precipitation  varied 
considerably  within  comparatively  short 
distances  as  may  be  seen  in  Table  2  and 
the  map  preceding  the  station  index. 
Sunshine  was  abundant,  particularly  at 
Louisville  and  over  the  western  third 
of  the  State. 

Two  earthquake  shocks  were  felt  at 
Middlesboro  at  8:30  a.m.  and  8:50  a.m. 
on  the  7th,  causing  general  alarm  but 
no  damage . 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  predominantly  cool, 
interrupted  only  by  a  noteworthy  warm 
spell  of  two  to  four  days  duration  at 
midmonth  when  most  stations  recorded 
their  highest  readings,  and  mild  days 
the  4th,  5th  and  22nd.   Most  stations 
experienced  their  coolest  days  the  20th 
or  21st  but  a  few  recorded  monthly  min- 
ima on  the  28th,  including  some  repe- 
titions of  earlier  low  readings. 

The  bulk  of  the  month's  rainfall  oc- 
curred in  connection  with  an  active 
frontal  zone  that  moved  southeastward 
to  the  Tennessee  line  during  the  14th. 
Portions  of  the  front  then  reversed 
direction  as  secondary  low  pressure 
centers  formed  in  the  southern  Plains 
and  moved  northeastward,  drawing  moist 
air  northward  through  the  16th.   Rains 
at  other  times  were  infrequent,  scat- 
tered and  most  light. 

WEATHER  EFFECTS 

The  general  outlook  for  a  bumper  crop 
season  in  the  State  continued  through 


September  with  record  high  yields  in 
prospect  for  a  number  of  different 
crops,  according  to  the  U.  S.  Agri- 
cultural Marketing  Service.   Numerous 
rainless  days,  particularly  in  the  ex- 
ceptionally dry  western  half,  favored 
harvesting  operations  and  curing  of 
burley  tobacco  and  hay  but  adversely 
affected  some  late  planted  crops. 
Practically  all  tobacco  had  been  cut 
and  put  in  barns  by  the  end  of  Sep- 
tember with  all  types  reported  as 
having  a  very  favorable  season. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

All  the  reported  storms  of  a  violent 
nature  were  due  to  thunderstorm  ac- 
tivity of  one  kind  or  another  with  the 
bulk  of  the  damage  caused  by  hail  and 
lightning.   Hail  accounted  for  local 
crop  damage  in  Lincoln,  Pendleton, 
Trimble  and  Galatin  Counties,  mostly 
to  unharvested  tobacco.   Lightning 
caused  heavy  losses  to  property  and 
moderate  damage  to  crops  during  the 
15th-16th  in  Anderson,  Bath,  Jessamine, 
Scott  and  Woodford  Counties,  including 
the  burning  of  a  barn  and  its  contents 
of  valuable  grass  and  wheat  seed.   On 
the  16th,  lightning  caused  moderate 
damage  in  Shelby,  Jefferson  and  Hardin 
Counties,  striking  a  school,  several 
homes  and  barns,  and  killing  numerous 
hogs.   For  complete  details  please  refer 
to  Climatological  Data,  National  Summary, 

FLOODS 

None  occurred. 


J.  E.  Stork,  Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 
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TABLE  2 


KENTUCKY 
SEPTEMBER    1956 


Temperature 


Station 


WESTERN 


BEAVER    DAM 
BENTON    2 

FORDS    FERRY    DAM    50 
GOLDEN    POND    8    N 
GREENVILLE    2    W 

HENDERSON    *    SW 

HICKMAN    IE*  AM 

HOPKINSVILLE  AM 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 
RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMP8ELLSVILLE 

CLERMONT  1  SSE 

ELIZABETHTOWN 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG  AM 

IRVINGTON 

LEITCMFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP  R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD     AM 

SCOTTSVILLE 

SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM  AM 


BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT      R 
CYNTHIANA  2  AM 

DANVILLE  AM 

DIX  DAM 

FALMOUTH 

FARMERS 

FRANKFORT  LOCK  4  AM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT      R 

MAYSVILLE  DAM  33  AM 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND  AM 

SHELBYVILLE  2  W 
WILLIAMSTOWN  i    WSW         AM 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

BAR80URVILLE 

BAXTER  AM 

BENHAM  AM 

BLAINE 

OEWEY  DAM  AM 

GRAYSON 

HEIDELBERG  LOCK  14        R 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH     AM 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
MIDDLESBORO 
MONT  I CELLO 
MOUNT  VERNON 


ei.6M 

86aOM 

84.1 

86>9 

82.7 

83.0 
86.8 
84.7 
84.2 
83.7 

8S.3 
84.4 
84.3 
82.1 
86.4 

85. IM 
83.1 


81.6 
82.9 
80.7 

82.5 

81.5 
81.4 
81.9 
81.7 

82.9 
82.2 
78.1 
82.8 
79.9 


77.1 
76.0 
78.9 
79.9 

79.7 
78.7 
78. 9M 
77.7 
77.6 

77,1 
77.8 
78.7 
78.5 
76.9 


77.4 
82. 4M 
77.9 
77.2 
79.3 

77. 9M 

77.2 

79.6 

77.6 

78.3 

78.2 
80.3 
79.7 
80.7 
79.1 


2  e 
I  I 


57.7 
51.2 
53.9 

54.2 
51.1 
53.3 
53.9 
53.1 

56.2 

55.0 
53.1 
54.8 
54.7 

50. 2M 
53.3 


49.8 
54.1 
53.9 

50.4 
51.6 

54.4 
51.4 
54.0 

53.9 
58.4 
54.3 
52.9 
53.2 

55.7 
54.2 
49.5 


52.9 
52.9 
50.2 
52.5 

54,7 
51.5 
51. 4M 
51.2 
54.1 

49.1 
52.0 
53.4 
53.5 

51.5 


54.8 
52.  eM 
52.9 
51,0 
51,3 

51, BM 

51,4 

51,9 

51,2 

50,4 

52,3 
50,2 
52,3 
54,0 
91,5 


66, IM 
67. 7M 
70,9 
69.1 
68.3 

68.6 
69.0 
69.0 
69.1 
68.4 

70.8 
69.7 
68.7 
68.5 
70.6 

67. 7M 
68.2 


65.7 
68.5 
67.3 

66.5 
66.6 
67.9 
66.7 
67.9 

68.4 
70.3 
66.2 
67.9 
66.6 

69.2 
67.7 
65.5 


65.0 
64.5 
64.6 
66.2 

67.2 
65.1 
65. 2M 
64.5 
65.9 

63.1 
64.9 
66.1 
66.0 
64.2 

65.2 


66.1 
67. 6M 
65.4 
64.1 
65.3 

64. 9M 

64.3 

65.8 

64.4 

64.4 

65.3 
65.3 
66.0 
67.4 
65.3 


D   it  i- 


2.2 
2.3 


1.7 
1.3 


3 
2,3 


3.0 
2.2 

1,9 

4.0 

2.8 


2.8 
5.3 
3.0 


3.2 
5.6 


93 

14 

90 

1  + 

91 

14 

91 

15 

91 

14 

90 

6 

91 

13 

91 

14+ 

88 

1  + 

89 

15 

90 

5+ 

93 

1 

90 

13 

91 

14 

91 

1 

90 

14 

90 

14+ 

92 

16 

90 

16 

90 

14+ 

90 

14 

21 
21 
37|  21 


39 

21 

35 

21 

39 

21 

36 

21 

34 

21 

37 

21 

35 

21 

35 

21 

36 

21 

33 

21 

35 

21 

33 

21 

36 

21 

36 

21 

35 

21 

85 

90 

102 


78 

122 
92 
82 
74 

102 


81 
42 
77 
108 
92 

95 
99 
76 
108 
93 

86 
88 
67 
63 
94 


No  of  Days 


Precipitation 


.52 
.46 
.87 
.67 
.81 

1.44 
.94 
.28 

2.40 
.07 

1.63 

.76 

1.98 

2.27 

.93 

.80 
.12 


.15 
.04 
.99 

1.90 
1.33 
.67 
1.38 
2.29 

.25 

2.85 

3.70 

.07 

1.86 

1.09 

.41 

1.91 


3.06 
2.29 
4.57 
2.39 

4.25 
6.83 
3.76 
2.23 
1.77 

3.70 

1.91 

3.55 

3.1 

6.52 

3.57 


4.27 
1.72 

4.09 
6.14 
3.49 

4.20 
5.35 
3.82 
3.98 
3.22 

1.85 
1.70 
2.25 
1.61 
1.62 


2.31 

2.29 

1.76 

2.85 
,73 


2,54 

1,23 


2,28 
3.48 


1,74 
,55 

2,83 

1.00 
.91 


4,09 
.72 

-  .49 

-  1.06 

.58 

-  1.06 

.28 
3.50 


.21 
.26 

.40 
.27 
.48 

.43 
.48 
.15 
1.20 
.04 

.75 

.60 

1.04 

1.23 

.40 

.80 
•  12 


.12 
.03 
.50 

.72 
.97 
.37 
.70 
.68 

.12 
1.21 
1.47 

.05 
1.40 

.63 
.16 
.86 


1.76 
1.36 
2.20 
1.32 

1.65 

2.48 

1.25 

.76 

.85 

1.85 
.56 

1.18 
.91 

3.55 


1.46 

16 

.84 

23 

2.00 

4 

1.50 

4 

1.55 

19 

1.21 

19 

2.05 

16 

1.18 

2 

2.30 

7 

1.10 

15 

.82 

1 

.41 

2 

.91 

7 

1.25 

6 

.76 

15 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


No  of  Days 


2 

—  o 


0    0 
0    0 


3      2 

2       2 

6 

9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1956 


Temperature 

Precipitation 

H   § 

>     0 

<  2 

2    E 
<  2 

s 

< 

III 
III 
Q  tt  H 

1 
in 

a 

3 

1 

No  ol  Days 

S 

0 

III 
1  I  S 

& 

s 
8 
o 

1 

Snow.  Sleet 

No   oi  Days 

Station 

Max 

Mm 

2 

II 

2  § 

5 
2 

o 

2 

u 

s3 

=1 

0 

o2 

-0 

PIKEVILLE 

SOMERSET    1    N 

VANCEBURG    DAM    32 

WEST    LIBERTY                                       AM 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

Tg.iiM 

79.2 
76.1 
79.0 
81.2 

56.  2M 

52.0 

52.2 

55.1 

67. 8M 

65.6 

64.2 

64.5 

68.2 

65.6 

-  1.9 

-  3.8 

91 
90 
88 
9? 
9* 

1+ 

16 

13 

1 

16 

42 
34 
37 
33 
3^ 

21 
21 
21 
21 
21 

55 

75 

102 

111 

56 

3 
1 
0 
5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.26 

1.19 
4.16 
2.86 
1.59 

3.22 

2.41 

1.54 

-       .95 

.48 

2.69 
.46 

1.97 
.99 
.67 

16 

6 

16 

16 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
3 
2 

2 

2 
0 
1 
0 
0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

1 

5   .» 

1   1 

§       1 

0 

OH 

OH             OH 

OH 

g 

s 

§ 

0> 

1 

0 

■£ 

0.B  a 

< 

goo 

a    J 

ai 

1H 

H 

J, 

3 

^ 

i 

N    9 

111 

LEXINGTON  HB  AIRPORT 

s 

14 

10.0 

- 

- 

82 

86 

50 

68 

1 

5 

2 

1 

0 

0 

9 

- 

4.6 

LOniSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

11 

7.8 

33 

NW 

14 

80 

87 

50 

59 

2 

3 

3 

2 

1 

0 

11 

84 

4.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


-3 

Day  of  month 

Station 

1    2  ]  3 

4 

5 

6 

7    8    9 

10  1  11  1  12 

13 

14   15 

16 

17   18 

19 

20   21 

22  1  23 

24 

25   26  1  27 

28   29   30 

31 

ADDISON  DAM  45 

lt6S        .50 

•  15 

•  40 

•  60 

ADOLPHUS  1  N 

2.78 

2.50 

•  05 

.23 

ALBANY 

1.18   .33 

.36 

.06 

.43 

ALLEN 

2.<>8 

.28   .10 

.38 

.72 

•  63 

•  37 

ANCHORAGE 

2.71 

.13 

•  23 

.24 

T          .09 

.01   .53 

•  81 

•  67 

T 

7 

ASHCAMP 

2.87 

•  79 

.40 

.22 

.52 

•  29 

T 

T 

•  10 

•  4> 

.10 

ASHLAND  DAM  29 

».27 

.78   .37 

T 

.03 

T 

.84 

1.46 

•  04 

•  75 

BARBOURVILLE 

1.72 

.12   .26 

.08 

.22 

.20 

T 

•  84 

T 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

RECORD  HISSING 

BAXTER 

4.oe 

.35 

2^00 

.50 

.82 

•  27 

•  10 

.05 

BEAVER  DAM 

•  32 

•  17 

.21 

.14 

BENHAH 

8.14 

1^60 

.44 

•  30 

.59  1.12   .01 

.01 

.12 

.92 

T 

•  72 

.03        .34 

.04 

BENTON  2 

.'•6 

•17        •OS 

•  26 

BEREA  COLLEGE 

RECORD  MISSING 

BEREA  WATER  WORKS 

1.88 

•05   ^17 

•  08 

.02 

T 

.08 

.61 

•  46 

.08 

•  11 

BLAINE 

3. '•9 

•32   .34 

.05 

•  60 

1.55 

•  40 

.05 

.02 

.16 

BONNieVILLE 

•  15 

•  03 

•  12 

BOWLING  GREEN 

•  12 

•  03 

T 

.04 

.05 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

•  81 

•  66 

.07 

.08 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

•  04 

•  01 

T 

T 

•  03 

BRENT  DAM  36 

2.5* 

•S9   .04 

7         T 

.05 

.73 

1.03 

.03 

.04 

•  03 

T 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

.10 

T 

T 

.10 

BUROINE  2  NE 

3.23 

.40 

.29 

.54 

.45 

.70 

.31 

.44 

.10 

eURKESVILLE 

2.1* 

.36   .09   T 

T 

T 

1.14 

.28   T 

T 

•  28 

7 

CADIZ  LOCK  E 

.68 

.40 

.26 

CAMPBELLSVILLE 

•  99 

.08 

T 

7     .27 

•  03 

.11 

•  50 

CARROLLTON  LOCK  1 

3^06 

.77   T 

.03 

1.76 

•  43 

.07 

T 

CLAY  CITY  1  WNW 

3^10 

.92 

.60 

•  92 

.36 

•  30 

CLERMONT  E 

1.90 

.07 

.02 

.05   .63 

•  72 

•  39 

•  02 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

3.83 

.14  1.00 

.07 

.58 

•  98 

•  70 

.16 

COLUMBIA 

.75 

.11   .14 

.25 

T 

•  15 

.10 

COVINGTON  WB  AIRPORT    R 

2.29 

.05 

T     T 

•72  1.36 

•  06 

•  05 

•  05 

T 

T 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

.'•i 

.13 

.23 

.02 

•  07 

CVNTMIANA 

♦  •57 

.30   .24 

.44 

.02 

1.71 

1^42 

.44 

T 

CYNTHIANA  2 

4.57 

.29   .34 

.62 

.04 

2.20 

•  72 

.36 

DANVILLE 

2.39 

.15 

.14 

.03 

1.32 

.40 

.26 

7 

DELPHI A  1  E 

'.•5<. 

.22 

1.20 

1.93 

.30 

.40 

•  18 

.15 

.16 

DEMA 

3.23 

.40       .17 

.42 

.68 

.92 

•  18 

.18 

.20 

.08 

DEWEY  DAM 

^•20 

•  30 

1.20 

.35 

1.21 

•  70 

.11 

•  05 

.28 

OIX  DAM 

^•25 

•  03 

.20 

X.IO 

1^65 

.70 

•  25 

•  32 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

•  38 

T 

.25 

.08 

•  05 

DUNMOR 

.10 

.06 

•  04 

OUNNVILLE 

l.*2 

1.17 

.25 

eODYVlLLE  LOCK  F 

.58 

.04   .37 

.07 

7 

•  10 

T 

EDMONTON 

.80 

.30 

.15 

.15 

ELIZABETHTOWN 

1.33 

.03   .04 

T 

.97 

•  18 

.11 

T 

ELKHORN  CITY 

3.08 

.04   .68 

.21 

.63 

.70 

•  21 

T 

•  03 

.02 

.42 

.12 

FALMOUTH 

6.83 

1 . 36   .05 

.06 

T 

T 

1.88 

2.48 

.88 

•  09 

.03 

FARMERS 

3.78 

.96   .40 

T 

1.25 

•  52 

.18 

•  17 

•  26 

FLEMINGS BURG 

5.06 

.50 

T 

T 

1.86 

2^13 

.22 

T 

•  35 

FORD  LOCK  10 

3.10 

.10   .12 

T 

T 

.61 

1^34 

.80 

.05 

.08 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.87 

•  26 

•  03 

•  03 

.02 

T 

.13 

•  40 

FRANKFORT  LOCK  4 

2.23 

.17   .17 

T 

.33 

•  71 

.76 

.09 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.37 

.15 

.22 

T 

FRENCHBURG 

2.70 

.60   .30 

.01 

T 

.60 

.90 

•  15 

.05 

.09 

GAMALIEL 

1.52 

.94 

.12 

.01 

T 

•  45 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

2.87 

.33   .03 

.07 

1.51 

•  32 

•  38 

•  03 

GEST  LOCK  3 

3.88 

.97   .03 

.51 

T 

.97 

•  86 

•  54 

GLASGOW 

.89 

.16 

.10 

•  09 

•  10 

.44 

GLASGOW  WKAY 

.67 

.09 

.11 

T     .10 

•  37 

GLENDALE 

2.09 

.31 

.24 

.24 

1^04 

•  26 

GOLDEN  POND  8  N 

.87 

.27   .02 

.15 

•  23 

T 

7 

GRANT  DAM  38 

2.76 

.43   .17 

7 

•  96 

•  95 

•  10 

.05 

.10 

GRAYSON 

5.35 

.90   .50 

T 

T 

T 

1.25 

2.05 

.11 

.10 

.44 

GREENSBURG 

1.38 

.04 

.47 

.04 

T 

.13 

.70 

6REENS6URG  HIWAY  61  BR 

1.27 

.05 

.26 

.04 

.17 

.75 

GREENUP  DAM  30 

3.63 

.49   .15 

.02 

1.01 

1.79 

.04 

.05 

T 

.08 

GREENVILLE  Z    W 

.81 

.22 

.48 

.04 

.07 

HARTFORD  6  NW 

.41 

T 

T 

.36 

.05 

7 

HAZARD  WATER  WORKS 

3.19 

.18 

1.11 

.23 

.39 

T 

.24 

.32 

T     .22 

.08 

.39 

.03 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

3.82 

T    1.18 

.77 

T 

T 

.90 

.51 

.06 

.12 

.28 

HENDERSON  4  SW 

l.W 

.29 

.07 

T 

.20 

•  26 

.19 

T 

•  43 

HICKMAN  1  E 

•  9* 

.05   .09 

.48 

•  18 

.14 

HICKSVILLE 

.99 

.29 

.04 

•  66 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

5.<.5 

.14 

T 

.11 

.78 

1^79 

1.72 

.07 

.84 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3.98 

.15 

.16 

.30 

2.30 

.54 

.07 

.46 

HOPKINSVILLE 

.28 

.15 

.07 

.03 

.03 

T 

HYDEN 

3.57 

1.14        .33 

.30 

.47 

.35   T 

.22 

.43 

•  33 

INEZ 

3.22 

.33 

.35 

1.10 

.25 

.20 

.19 

•  09 

.71 

tRVINGTON 

2.29 

.23 

.68 

.60 

•  35 

.43 

7 

JACKSON 

2.35 

.47   .02 

.04 

.49 

T 

.57 

•  51 

.04   T 

.12 

.09 

JEREMIAH 

2.62 

.15 

.32 

.35 

.26 

•  42 

•  11 

.34 

.16 

.21 

.30 

KEENE  1  NNE 

2.72 

T 

T 

.68 

1.56 

.46 

•  02 

KENTUCKY  DAM 

.29 

.02   .07 

.20 

LA  GRANGE 

3.19 

1.20   .13   T 

T         T 

1*00 

•  65 

.21 

T 

LANCASTER 

2.98 

.88 

.16 

1.00 

.69 

.25 

LAURA 

"..75 

.10 

1.66 

1.32 

.72 

.05 

.38 

.43 

.09 

LEITCHFIELD 

•  25 

.05 

.12 

.03 

.05 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

1^77 

.03 

.02 

T 

.33   .85 

•  43 

.02 

•  07 

.02 

LIBERTY 

1^73 

.10 

.36 

•  72 

.05 

.50 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

3.85 

1.19 

T 

.79 

1^L6 

.43 

.28 

T 

LOCKPORT  LOCK  2 

3.53 

.76   .07 

1.33 

•  74 

•  63 

LONDON  CAA  AP 

1.85 

.82   T 

.18 

.75 

.06 

.02 

•  02 

T 

7 

LOUISA  2 

3.63 

.06 

.46 

•  OB 

1.02 

1^33 

•  08   T 

.23 

.35 

LOUISVILLE 

2.85 

T 

.23 

T 

T     .80 

•  61 

1^21 

T 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

3.70 

.14 

.24 

.86 

T          .07 

.37   .51 

1^47 

•  02 

•  02 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

2.<.5 

.23   .02 

.09 

.65 

•  82 

•  64 

LOVELACEVILLE 

2.40 

1.20 

•  25 

•  95 

MAOISONVILLE  1  SE 

•  07 

T     .03 

T 

.04 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

•  07 

.02 

.05 

MANCHESTER  4  SE 

1^70 

.41 

.16 

.28 

•  23 

.09 

.16 

.07   .12 

.18 

MAYFIELD 

1.63 

.70 

.10 

.06 

.75 

MAY5VILLE  DAM  33 

3.70 

.09   .23 

T 

T 

1.17 

•  •85 

.31 

.05 

T 

MC  KEE 

2.30 

.71 

.23 

•  70 

.06 

•  23 

•  34 

.02 

.03 

•  07 

MI0DLES80R0 

2.25 

.40 

.81 

•  91 

T 

.01 

T 

•  11 

T     .01 

MIDWAY 

1.88 

.03   .02 

.01 

.82 

•  48 

.47 

T 

•  05 

MILLERSTOWN 

•  27 

•  10 

.08 

MONTICELLO 

1^61 

.02   .15 

1.25 

•  07 

•  12 

MOUNT  STERLING 

1^91 

.04 

T 

T 

.38   .56 

•  34 

.07 

.18 

.34 

MOUNT  VERNON 

1.62 

.25 

.12 

.08 

.76 

•  19 

T 

T 

.22 

MUNFOROVILLE 

.34 

T     T 

.23 

T     T 

T 

7 

T 

.11 

T 

MURRAY 

.76 

.16 

.60 

7 

OLNEY 

.13 

.10 

.02 

.01 

T 

ONEONTA  DAM  35 

4.22 

.54   .68 

T         T 

T    1.30 

1.55 

.15 

T 

7 

T 

OWENSBORO  2  W 

1.98 

.02 

T 

1.04 

.57 

.30 

.05 

OWENSBORO  DAM  46 

1.78 

T     T 

.20 

•  81 

.72 

.05 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

2.27 

1.23 

T 

•  21 

.81 

.02 

PADUCAH 

•  93 

•  15 

.14 

.40 

.23 

•  01 

PAINTSVILLE 

3>29 

•  16 

•  11 

.63 

.90 

•  88 

•  54 

.03 

7 

PIKEVIU-E 

^•2e 

•05   ^05 

•  22 

1^59 

T    2.69 

•  23 

•  06 

.06 

.01 

.06 

.24 

See    RefereDce  Notes   Following   Station    Index 
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Table  3— Continued 


3 

Day  of  month 

_ 

Station 

g 

1    2  1  3 

4    5 

6 

7    8  1  9 

10   U   12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18 

19   20   21 

22  1  23 

24 

25   26   27 

28  1  29   30 

31 

PI  NEVILLE 

4iie 

.19 

1.08 

.45 

1.56   T 

T 

J 

J 

•  89 

T 

.01 

PRINCETON 

.80 

.80 

RAVENNA  LOCK  12 

2.9« 

.90 

.39 

.23 

.37 

•  75 

•  24 

.06 

RICHMOND 

3.55 

1.18 

.19 

.02 

.08 

T 

.02       .50 

1.03 

.17 

T 

•  36 

ROCHESTER  LOCK  3 

.03 

.03 

T 

RUNSEV  LOCK  2 

.11 

T 

T 

T 

T 

T         .07 

•  04 

RUSSELLVILLE 

.12 

.12 

RUSSELLVILLE  SU8STA 

.10 

.10 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

1.8C 

.01 

.OA 

1.40 

•  41 

SALVISA  LOCK  6 

2.65 

.03 

.12 

.07        .30 

1.06 

1*05 

•  02 

T 

SALYERSVILLE  2  SE 

3.M 

.39 

.94 

.72   .46 

.69 

•  02 

•  04 

SCOTTSVILLE 

1.00 

.07 

.39 

•  63 

SEBREE 

.54 

T 

.03 

T 

T         .26 

T 

*ie 

T 

•  06 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2.22 

.80 

•28   •02 

•30   ^32 

.50 

SHELBYVILLE  2  W 

3.18 

.'.S 

.2A 

T 

.05 

.22 

.59 

.69 

•  ei 

SHEPHERDSVILLE 

1.78 

.11 

.58 

•  67 

•  42 

SOMERSET  1  N 

1.1« 

.04 

.29 

.01 

.46 

.14 

•  02 

•  06 

•  17 

SPRINGFIELD 

1.68 

.30 

•  39 

•  69 

•  14 

T 

STEARNS 

.30 

.33 

.06 

T 

SUMMER  SHADE 

.i-l 

.12 

.16 

.03 

•  10 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

.63 

.25 

.29 

•00 

TAYLORSVILLE 

- 

.11 

.15 

.11 

_ 

_ 

_ 

T 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

.33 

.08 

.06 

•03   .16 

TYRONE  LOCK  5 

2.11 

T 

.03 

T         .52 

•  82 

•  62 

•  12 

T 

UNIONTOWN  DAM  *9, 

1.86 

.25 

.37 

•  16 

.31 

T     .22 

T 

•  55 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3.64 

.01 

.15 

T 

T         .63 

.96 

1.4S 

•  01 

T 

.43 

VANBUREN 

3.51 

T 

T 

.15 

.08 

1.70 

1.20 

.36 

VANCEBURG  DAM  32 

«.16 

.78 

.24 

T 

.05 

.62 

1.97 

.23 

•  13 

•  14 

WAYNES8URG  6  E 

2.81 

.18 

.53 

.20 

T 

.77 

.83 

•  30 

WEST  LIBERTY 

2.86 

.22 

.15 

T 

.02 

.70 

.99 

•  30 

•  10 

•  38 

WILLIAMSBURG 

1.50 

.02 

.67 

.61 

.22 

T 

.07 

WILLIAMSTOWN  3  WSW 

6.52 

1.12 

.15 

T 

3.55 

.73 

,9b 

•  02 

T 

WILLOW  LOCK  13 

2.59 

.40 

.30 

.12 

.40 

.90 

■  16 

.20 

•  11 

WOLF  CREEK  DAM 

1.91 

.57 

■  02 

.86 

•  29 

.17 

WOODBURY  LOCK  «» 

.23 

.15 

•  08 

See  Reference  Notes  Following  Station   Index 
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Table  J 

DAILY 

T] 

EN 

[PI 

:rj 

IT 

UR 

ES 

KENTUCKY 
SEPTEMBER  1956 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1    2 

» 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

79 
65 

78 

»4 

Bl 
52 

SS 

60 

87 
61 

74 
61 

70 
47 

72 

42 

77 
46 

76 

60 

82 

56 

85 
69 

89 
63 

88 
65 

83 
62 

79 
64 

76 

58 

70 
43 

71 
46 

64 
38 

73 
39 

86 

54 

SO 
58 

72 
46 

75 
44 

77 

44 

71 
44 

74 
43 

82 

48 

78 

50 

77.8 
62.0 

ASHLAND  DAM  28 

MAX 
MIN 

se 

67 

79 
fr4 

82 
56 

85 
69 

88 
67 

90 
71 

74 
57 

70 
45 

76 

49 

76 
49 

82 
56 

86 

60 

91 
61 

86 
61 

77 
62 

It 

79 
58 

68 
46 

74 

44 

61 

47 

70 
39 

84 
52 

86 

69 

70 
54 

71 
47 

66 
63 

62 

49 

68 

79 
46 

78 
47 

77  >4 
54.8 

BASBOURVILLE 

MAX 
MIN 

90 
68 

83 
65 

88 
55 

'd 

88 
6S 

77 
67 

78 
60 

7« 
46 

78 
43 

78 
45 

80 
48 

87 
56 

89 
63 

91 
54 

88 
62 

91 
60 

90 
58 

77 
44 

76 

41 

35 

89 

45 

84 
52 

75 
6S 

70 
51 

76 

48 

70 
45 

SO 
46 

80 
47 

SS 
48 

82.4 
52.8 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

BAXTER 

MAX 
MIN 

SB 
65 

8« 
66 

81 
58 

88 
59 

87 
66 

85 

65 

78 
62 

78 

48 

73 
46 

73 
46 

76 
47 

78 
51 

81 
57 

86 
55 

87 
65 

85 
60 

87 
58 

82 
51 

72 

46 

71 
45 

66 
39 

76 

40 

83 
47 

75 
55 

72 

53 

66 

49 

65 

49 

60 
49 

76 
60 

78 
50 

77.9 
52.9 

BEAVER  DAM 

MAX 

MIN 

S2 
67 

80 

50 

83 

50 

86 

56 

88 
59 

73 

60 

71 

47 

74 
42 

77 

42 

79 
48 

84 
53 

88 
60 

91 
67 

94 
62 

94 
66 

92 

69 

87 
60 

76 

42 

74 

45 

71 

38 

83 

37 

75 

44 

80 

41 

82 

41 

74 
43 

79 
39 

86 

49 

82 
47 

81.6 
50.5 

BENHAM 

MAX 
MIN 

82 
55 

88 
65 

86 

64 

85 
63 

86 
62 

86 
65 

79 

60 

69 
47 

72 
47 

70 
42 

75 

47 

81 
48 

83 
48 

87 
52 

89 
66 

86 
59 

85 
57 

83 
45 

70 
41 

72 

49 

64 
36 

75 
39 

SO 
45 

82 
50 

70 
47 

65 

48 

62 

47 

54 
48 

76 
47 

7* 
52 

77.2 
51.0 

BENTON  2 

MAX 

MIN 

82 

61 

85 

48 

B« 

47 

91 
53 

54 

61 

48 

49 

39 

40 

85 

54 

93 

59 

04 
57 

97 
71 

96 
67 

92 

74 

89 
60 

88 
39 

76 
43 

71 
39 

84 
39 

90 

40 

84 
58 

77 
42 

82 
36 

SB 

40 

79 

44 

81 
35 

89 

40 

86 
46 

86.0 

49.4 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

BLAINE 

MAX 

MIN 

89 
65 

82 
64 

88 

50 

89 
62 

90 
63 

83 
71 

75 
57 

74 

42 

75 
42 

76 

44 

82 

49 

86 
56 

89 
54 

90 
66 

74 
61 

86 
63 

86 
60 

73 
45 

75 
39 

65 

46 

73 
34 

86 
46 

85 

63 

73 
55 

74 

43 

68 

48 

64 

42 

68 
42 

SO 
44 

84 
45 

79.3 
51.3 

BONNIEVILLE 

MAX 
MIN 

84 
63 

80 
56 

85 

45 

89 
55 

90 
60 

86 
58 

72 

49 

75 

41 

78 
38 

79 

41 

82 
52 

84 
67 

89 
65 

93 
68 

91 
66 

90 
70 

82 
51 

73 
39 

78 

40 

67 

34 

82 
36 

90 
62 

S3 

65 

75 
56 

77 
39 

80 
3S 

70 
36 

79 
37 

86 
41 

88 
44 

81.6 
49. S 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
63 

81 
56 

85 
53 

90 
61 

90 
64 

76 
61 

74 
52 

76 
47 

78 

46 

80 
47 

82 

58 

SB 
63 

91 
58 

95 
66 

95 

68 

95 
68 

84 
52 

76 

47 

76 
46 

68 

43 

86 

40 

90 
61 

83 

60 

75 
54 

80 
50 

82 
47 

71 
47 

79 
43 

88 
49 

89 
52 

82. 9 
64.1 

CAMPBELL SV I LLE 

MAX 
MIN 

86 
68 

80 
56 

86 
53 

88 
62 

87 

54 

79 
60 

73 
50 

76 

46 

78 

44 

79 

46 

81 
56 

84 
61 

89 
60 

92 
64 

88 
66 

89 
68 

81 
62 

73 
46 

74 

45 

67 

40 

81 
41 

88 

68 

81 

64 

72 
52 

74 
50 

78 
48 

70 

43 

76 
45 

86 
49 

86 
53 

80.7 
63.9 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

77 
67 

77 

57 

79 

52 

84 
57 

88 
63 

76 
64 

72 
49 

70 
40 

75 

46 

76 
62 

81 
57 

83 
69 

89 
64 

88 
66 

72 
61 

78 
64 

78 
62 

72 

44 

71 
45 

68 
42 

71 
37 

85 
55 

84 
61 

71 

48 

73 
45 

73 

47 

72 

44 

72 

43 

80 
47 

79 
50 

77.1 
62.9 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

MIN 

85 

64 

82 

54 

86 
47 

91 
56 

93 
57 

77 

60 

73 

45 

74 
42 

78 

41 

81 

45 

86 
46 

90 
56 

95 
65 

96 
71 

90 

64 

86 

64 

82 

59 

76 

41 

77 
41 

71 
36 

79 
36 

90 
59 

88 

60 

74 

49 

75 

44 

78 
41 

77 
42 

78 

39 

86 
39 

82 

49 

82.6 
60.4 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
61 

79 
54 

82 

55 

88 

58 

88 
66 

73 

55 

69 
46 

72 

44 

76 

47 

77 
56 

80 
59 

82 
62 

88 
67 

78 
66 

76 
61 

77 
62 

73 
54 

68 
46 

68 
47 

69 
39 

71 

41 

83 
61 

74 
62 

73 
43 

76 

45 

75 

47 

70 
46 

73 
42 

79 
51 

77 

55 

76.0 
52.9 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

90 
65 

83 
53 

80 
47 

83 
57 

88 
59 

88 
62 

80 
50 

72 

37 

73 

40 

77 

47 

76 
53 

S3 
59 

65 

60 

93 
66 

89 
62 

76 
61 

79 
61 

78 
41 

70 

41 

73 
37 

63 
36 

74 
52 

86 
68 

81 
49 

73 
40 

74 
45 

74 
40 

68 

40 

75 
42 

81      1  78.9 
46       60>2 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

89 
68 

85 

55 

81 
51 

86 
54 

87 
63 

91 
62 

76 

44 

76 

44 

75 
45 

78 
47 

79 
54 

SI 
60 

86 
60 

90 
67 

91 
64 

83 
63 

78 
62 

81 
45 

73 

47 

75 

40 

66 
38 

78 
42 

88 
66 

79 
50 

73 

48 

73 
50 

75 

44 

67 

43 

77 
47 

84       79a9 
54      :  62a6 

DEWEY  0AM 

MAX 
MIN 

93 

66 

81 
54 

87 
64 

89 

64 

86 
63 

S3 
62 

73 

45 

72 

46 

74 

48 

77 

48 

SI 

49 

84 
56 

87 
55 

90 
56 

79 
65 

77 
62 

82 

47 

70 
45 

74 
46 

66 

37 

74 
38 

81 
51 

86 
52 

71 

45 

73 

45 

65 

48 

62 

47 

66 

47 

79 
51 

77.9 
61.8 

DIX  DAM 

MAX 

MIN 

88 
57 

85 
57 

85 
53 

87 
65 

90 
64 

77 
63 

75 

61 

75 
46 

77 

46 

78 
50 

S2 

58 

89 
60 

89 
62 

91 
69 

88 
64 

82 
64 

77 
63 

73 
46 

72 
47 

63 

41 

76 
41 

85 
58 

84 
61 

78 

52 

73 
50 

74 
61 

65 
52 

75 
46 

78 
52 

80 
61 

79.7 
54.7 

ELI2ABETHT0WN 

MAX 
MIN 

83 
65 

82 
61 

85 

50 

90 
59 

91 
61 

79 
59 

72 

50 

74 
42 

78 
52 

78 

46 

82 

50 

86 
54 

86 
57 

93 
67 

90 
64 

90 
65 

85 
61 

75 
44 

74 
46 

69 
37 

75 
43 

89 
59 

87 
60 

75 
48 

75 
42 

78 
42 

76 
39 

S3 
43 

S4 

40 

82 
46 

81.5 
61.6 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

83 
64 

80 
56 

83 
50 

88 
59 

89 
62 

76 
64 

70 
49 

72 
.41 

77 
45 

79 
51 

84 
53 

86 
58 

90 
60 

88 
61 

80 
61 

80 
63 

77 
61 

70 
43 

73 
42 

65 
39 

72 
37 

86 
52 

82 
58 

76 
50 

74 
43 

76 
47 

69 

43 

75 
42 

82 

44 

80 
47 

78.7 
51.6 

FARMERS 

MAX 

MIN 

87 
66 

80 
58 

82 
52 

88 
61 

89 
62 

88 
66 

76 
56 

71 
40 

74 

41 

78 
45 

83 
49 

85 
68 

90 
55 

92 
58 

73 
61 

76 

64 

79 
67 

74 
43 

73 

41 

65 

42 

71 

35 

85 

48 

83 
56 

69 
43 

66 

40 

72 

43 

SO 

43 

81 
47 

78.9 
51.4 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

78 
64 

85 
54 

85 
56 

88 

61 

93 
63 

84 
65 

71 
53 

76 

50 

81 
52 

86 
56 

85 
63 

96 
69 

96 
67 

95 
71 

98 
66 

97 
72 

88 
62 

75 
50 

75 
53 

70 
45 

S2 

49 

91 
66 

81 
62 

75 

53 

77 
49 

86 
60 

74 
52 

82 
47 

89 
63 

87 
57 

84.1 
57.7 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

85 
65 

79 
58 

78 

50 

81 
51 

87 
61 

88 
63 

77 

43 

71 

43 

71 

44 

77 
47 

76 
51 

SO 
55 

82 
59 

87 
64 

89 
66 

80 
64 

78 
62 

76 
47 

68 
46 

72 
40 

71 

39 

71 
39 

84 
57 

83 

51 

71 
46 

71 

46 

73 

45 

73 

46 

73 

45 

80 

47 

77.7 
51.2 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

85 
69 

79 

55 

85 

54 

89 
61 

89 
63 

76 

61 

72 
53 

76 

45 

76 

49 

79 
44 

80 
56 

87 
59 

90 
64 

92 
66 

94 
66 

94 
70 

85 
60 

73 

45 

74 
43 

69 
41 

82 
39 

90 
59 

81 
64 

72 
54 

75 
49 

78 

48 

72 
45 

78 

44 

84 
52 

87 
53 

81.4 
54.4 

GOLDEN  PONO  8  N 

MAX 

MIN 

86 
67 

85 
49 

87 

50 

93 
55 

91 
60 

86 

61 

76 

50 

78 
46 

83 
43 

85 
46 

86 

54 

94 
58 

95 
57 

98 
62 

97 
66 

97 
66 

93 

60 

88 
44 

73 
44 

74 
42 

86 

40 

93 

50 

90 
59 

77 
48 

83 
42 

89 
42 

SI 
46 

84 
38 

90 
44 

89 
48 

B6.9 
61.2 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

83 
61 

78 
60 

81 

54 

86 
61 

89 
65 

85 

69 

72 
56 

70 
41 

73 
43 

76 

47 

83 
52 

86 

58 

90 
56 

87 
66 

74 

61 

77 
62 

78 

64 

67 

44 

75 
41 

69 

48 

68 

35 

84 

47 

86 

54 

70 
52 

71 
45 

68 

49 

64 
43 

68 

43 

79 

46 

SO 
41 

77.2 
61.4 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

89 
67 

87 
59 

80 
50 

87 

55 

88 
62 

89 
62 

80 
53 

74 

44 

74 

43 

78 
45 

78 

51 

83 
57 

85 
66 

90 
59 

93 
63 

91 
67 

93 

61 

81 

44 

75 
43 

76 

40 

68 
37 

83 
42 

92 
62 

83 
52 

72 
45 

76 
44 

78 
42 

70 
42 

78 
46 

86 

48 

81.9 
61.4 

GREENVILLE  2  w 

MAX 
MIN 

80 
68 

80 
50 

83 
50 

87 
57 

88 

60 

75 
61 

70 
48 

74 

44 

78 
44 

81 
48 

84 
58 

89 
63 

92 
62 

95 
67 

94 
69 

92 

70 

86 
62 

83 
48 

75 

48 

76 

41 

86 

39 

90 
64 

S3 
66 

76 

50 

80 
47 

83 
46 

78 
47 

SO 

40 

87 

48 

82 
54 

82.7 
53.9 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

87 
67 

79 
63 

85 
52 

86 
63 

88 
63 

SO 
66 

78 
58 

72 

44 

74 
44 

78 
45 

82 
49 

86 
58 

89 
54 

91 
53 

86 
62 

79 
62 

78 
61 

76 

44 

74 
40 

74 

44 

77 
35 

88 

47 

85 
54 

70 
55 

71 

46 

69 
49 

67 
42 

73 
45 

81 
46 

86 

48 

79.6 
61.9 

HENDERSON  4  SW 

MAX 

MIN 

79 
58 

84 
50 

85 

54 

90 

58 

92 
62 

77 
63 

72 

49 

76 

45 

80 

45 

83 
51 

S6 

59 

94 
67 

94 
65 

95 
72 

95 
66 

92 
68 

80 
64 

75 

44 

77 
52 

68 

40 

83 
42 

91 
60 

SO 
63 

76 
45 

SO 
43 

86 

47 

76 

49 

80 

42 

87 
51 

79      !  83 tO 
51       54i2 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

90 
64 

84 
49 

88 
48 

88 
51 

91 
56 

95 
62 

80 
46 

77 

43 

80 
40 

83 

44 

87 

54 

89 
62 

94 
66 

96 
66 

96 
72 

96 

71 

95 
61 

87 
44 

80 
47 

80 
41 

75 
42 

85 
47 

91 
56 

80 
44 

80 
40 

85 

44 

91 
45 

84 
38 

88 
42 

90 
50 

86.8 
51.1 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

91 
66 

89 
66 

81 

54 

86 
60 

88 
64 

87 
65 

SO 
60 

72 

44 

71 

43 

72 

44 

76 
46 

SO 
53 

82 
53 

87 
53 

89 
59 

77 
55 

85 
58 

81 
48 

70 
41 

74 
43 

64 
36 

76 
38 

84 

61 

80 
56 

69 

45 

67 

47 

65 

48 

56 

47 

73 
47 

78 
47 

77.6 
51.2 

HOPKINSVILLE 

MAX 

MIN 

B9 
67 

83 
50 

85 
54 

as 

58 

91 
64 

91 
62 

75 
50 

73 
48 

78 

50 

81 

48 

84 
55 

85 
58 

90 
56 

93 
61 

97 
66 

97 
66 

95 
63 

85 
50 

79 
46 

77 
45 

71 
41 

86 

47 

92 

66 

83 
54 

78 
46 

82 

45 

88 

48 

77 

44 

81 

48 

89 
52 

84.7 
53.3 

INEZ 

MAX 
MIN 

89 
63 

80 
62 

88 
60 

87 

60 

83 
60 

80 
58 

70 
56 

72 
42 

78 
40 

78 
42 

83 
43 

85 
53 

89 
51 

90 
49 

78 
58 

77 
58 

82 
58 

78 
49 

72 
42 

64 
42 

74 
33 

87 
46 

84 
51 

73 
55 

73 
45 

66 

48 

62 

47 

62 
46 

80 
46 

85       78.3 

48       50.4 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

82 
67 

83 
55 

86 

52 

92 
61 

91 
61 

75 
63 

73 

48 

74 

43 

79 
46 

81 

50 

84 
60 

87 
64 

92 
65 

96 

68 

90 
64 

84 
65 

82 
62 

74 

45 

74 
49 

69 
39 

79 

40 

88 
60 

77 
61 

75 
46 

78 

45 

S3 

45 

74 
46 

79 
43 

86 

60 

84      i  81.7 
57     ,  54.0 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

83 
68 

85 
54 

87 
S3 

90 
60 

89 
60 

76 
61 

7* 
61 

76 

44 

79 
48 

84 
60 

84 
55 

89 
60 

92 
60 

95 
62 

92 
65 

92 
69 

82 
61 

75 
46 

76 
48 

69 
41 

84 
41 

91 
59 

80 
62 

77 
52 

79 
46 

82 
47 

73 
45 

80 
45 

88 
50 

85       82.9 
53       53.9 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
■ 

MAX 
MIN 

83 
65 

78 
54 

82 
56 

86 
63 

87 
66 

77 
60 

71 
49 

70 
45 

75 

47 

77 
53 

82 
57 

86 

61 

89 
63 

93 
65 

82 
65 

SO 
65 

77 
53 

68 
45 

72 

47 

62 

41 

74 
42 

85 
59 

81 
56 

71 
60 

71 
48 

72 
60 

62 

43 

74 
47 

81 
52 

80 
57 

77.6 
54.1 

See  Reference  Noiei  Following  Station      lnd«« 
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Table  5  -  Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

EN 

[PI 

:rj 

\T 

UR 

E£ 

1 

KENTUCKY 
SEPTEMBER  1956 

Station 

Day  Of  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

1 1 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
66 

78 

59 

84 
57 

85 
64 

85 
63 

76 

64 

73 
53 

71 
47 

72 
45 

76 
43 

78 
49 

84 
50 

87 
56 

90 
59 

83 
64 

90 
67 

82 
51 

70  i  74 
44   39 

64 
40 

77 

35 

87 
47 

79 
56 

69 
53 

72 

51 

72 
50 

66 

45 

75 

44 

81 
45 

8S 
51 

78.2 
52*3 

LOUISVILLE 

MAX 

MIN 

83 
70 

32 
59 

36 
58 

90 
66 

92 
68 

77 
57 

76 

51 

76 

49 

79 

54 

82 
57 

87 
51 

91 
66 

94 
70 

96 
73 

89   85 
66   57 

80 
54 

74 
52 

74 
51 

70 
45 

78 
45 

90 
64 

85 
66 

75 
51 

78 
50 

80 
53 

74 
50 

77 
50 

86 

53 

31 
57 

32.2 
58.4 

LOUISVILLE  KB  AP 

MAX 

MIN 

78 
62 

79 
58 

83 

53 

87 
53 

87 
62 

74 
57 

70 

50 

73 
46 

76 

48 

77 
52 

81 
59 

87 
63 

90 
66 

90 
64 

83 
64 

82 

64 

76 
58 

70 
48 

70 
48 

62 

43 

74 

43 

87 
63 

78 
51 

72 
50 

76 
47 

77 
47 

71 
49 

74 
47 

82 
50 

79 
54 

78.1 
54.3 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

81 
64 

85 

51 

84 
54 

89 
58 

92 
50 

86 

64 

73 
49 

77 
48 

80 
4« 

84 
49 

83 
58 

91 
67 

92 
61 

96 
66 

95 

70 

93 
67 

86 
65 

77 
44 

77 
47 

73 

44 

85 
45 

89 
53 

83 
59 

77 
50 

80 
46 

86 

46 

79 
•55 

83 

40 

89 

43 

32 

50 

84.2 
53.9 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

S3 
68 

82 

49 

84 

50 

90 
57 

89 

59 

80 
63 

73 

49 

76 

46 

78 
43 

82 

45 

85 
59 

90 
64 

91 
62 

95 
69 

95   93 
63  1  73 

89 

63 

80 
43 

76 

47 

73 

40 

34 
37 

89 
65 

85 
65 

76 

44 

BO 

43 

85 

45 

78 
44 

80 
40 

87 
46 

84 
46 

83.7 
53.1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

84 
69 

84 

58 

85 

48 

89 
50 

89 
63 

75 

59 

74 
51 

74 
43 

76 

45 

78 
48 

81 
48 

86 
57 

87 
64 

93 
66 

92   93 

67  1  51 

86 
60 

76 

42 

75 

43 

74 
39 

81 
37 

89 
44 

85 
64 

75 

49 

78 

41 

82 
42 

84 

51 

83 
54 

88 
63 

88 
62 

82.8 
62.9 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

89 
65 

32 
51 

85 

53 

89 
62 

90 
63 

80 
63 

76 
61 

71 
42 

75 
41 

77 
43 

81 

45 

85 
56 

89 
50 

91 
51 

35 
60 

92 
59 

85 

57 

75 
42 

75 

39 

67 

43 

73 

33 

11 

86 

50 

70 
56 

70 
42 

70 
46 

66 

44 

76 
46 

82 
46 

37 
46 

80.3 
50.2 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

83 
65 

85 
54 

87 
54 

91 
57 

95 
51 

82 
55 

74 

49 

79 

48 

32 

48 

84 
51 

86 
51 

92 
57 

93 

64 

95 
57 

95 
72 

95 
71 

85 
54 

84 
49 

76 

50 

72 

45 

32 

47 

89 
61 

SO 
62 

30 
52 

88 

47 

90 
66 

81 
55 

82 
41 

83 
49 

86 

54 

85.3 
56.2 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

90 
65 

81 
55 

79 

54 

33 
54 

87 
50 

39 
53 

78 
51 

69 

41 

l\ 

74 
47 

76 
51 

84 
52 

86 
57 

90 
58 

30 
59 

76 

56 

77 
59 

77 

41 

69 

41 

72 
39 

50 
36 

70 
38 

84 

50 

81 

50 

70 
41 

75 
41 

70 

41 

66 

44 

72 

44 

78 

46 

77.1 
49.1 

MIDDLESBORO 

MAX 

MIN 

87 
69 

83 

64 

88 
56 

89 
63 

37 
54 

34 
65 

72 
62 

74 
45 

76 

42 

76 

45 

78 
47 

83 
56 

85 
51 

87 
52 

86 
59 

90 
59 

87 
54 

79 
46 

76 

42 

73 
48 

77 
36 

82 
47 

81 
53 

72 
62 

67 

49 

70 
48 

64 
48 

74 
46 

80 
45 

85 

48 

79.7 
52.3 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

84 
69 

80 
59 

85 

51 

85 
62 

87 
63 

77 
64 

76 
58 

74 
46 

76 

43 

77 
44 

79 
55 

85 
61 

88 
59 

90 
59 

88 
66 

90 

73 

36 
64 

73 
42 

75 
41 

70 
41 

82 
36 

89 
55 

81 
66 

73 
57 

76 

49 

76 

45 

71 
40 

77 
43 

84 
52 

87 
59 

80.7 
54.0 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

81 
65 

79 
55 

83 

51 

36 
51 

88 
61 

81 
53 

72 
49 

73 

41 

76 

48 

78 
48 

84 
51 

86 
59 

90 
61 

91 
62 

73 
61 

72 
51 

79 
60 

69 
47 

73 
42 

65 
38 

72 

35 

86 
53 

S3 
62 

71 
43 

73 
45 

72 

48 

62 

41 

74 

44 

81 

45 

32 

54 

77.8 
62.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

83 
67 

78 

57 

85 

48 

87 
61 

89 
52 

78 
62 

73 
53 

72 

46 

72 
39 

73 
42 

79 

50 

86 
59 

88 
56 

90 
62 

84   88 
62   64 

80 
62 

70 
40 

75 
39 

70 
39 

78 
35 

88 

58 

SO 
54 

70 
50 

72 

49 

74 
46 

69 
36 

77 
40 

82 

44 

S3 
54 

79.1 
61.5 

MURRAY 

MAX 

MIN 

83 
66 

35 
52 

84 
53 

88 

55 

90 
52 

80 
65 

80 
50 

77 
49 

80 
45 

86 
49 

85 
60 

91 
66 

94 
61 

95 
66 

95 
72 

94 
72 

8« 
66 

80 
45 

76 

48 

70 
42 

85 

45 

90 
55 

81 

62 

7* 

54 

77 
53 

88 

44 

77 
50 

81 

41 

89 
47 

89 
55 

84.4 
55.0 

OHENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

80 
57 

36 

43 

as 

51 

92 

58 

92 
65 

78 
50 

76 

47 

80 
44 

84 
47 

83 

47 

87 
56 

93 
63 

94 
61 

96 
65 

95 
64 

94 
66 

82 
62 

73 

46 

76 

49 

72 

40 

82 

40 

90 
66 

77 
60 

77 

47 

83 
46 

87 
45 

78 
50 

83 

42 

87 
48 

83 
60 

84.3 
53.1 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7* 
59 

84 
52 

85 
55 

88 
50 

91 
51 

76 

57 

72 

49 

77 
49 

82 
49 

82 

53 

83 
61 

91 
68 

92 

54 

93 
69 

93 
74 

92 
59 

79 
57 

76 

47 

76 
52 

69 

44 

83 
47 

87 
61 

69 
52 

77 
46 

80 
46 

8« 
47 

78 
51 

80 
42 

87 

50 

81 
53 

82.1 
64.8 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

90 
57 

84 
53 

86 

53 

92 
57 

95 

60 

91 

53 

74 
50 

78 
48 

82 

48 

86 
49 

87 

59 

94 
69 

95 

66 

97 
70 

96 
73 

95 
66 

90 
64 

78 
45 

76 

50 

76 
46 

86 
45 

91 

51 

87 
61 

78 
46 

82 
46 

87 

46 

S3 
63 

82 
41 

90 
46 

87 
51 

86  .4 
54.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
69 

83 
58 

88 
56 

88 
63 

87 
71 

86 
70 

74 
53 

76 

50 

76 
46 

78 
62 

84 
52 

87 
60 

91 
68 

91 
58 

78 
62 

S3 
62 

86 
52 

74 
51 

77 

48 

68 
50 

78 
42 

88 
50 

80 
53 

72 
58 

70 

50 

64 
60 

58 
50 

69 
49 

79.4 
66.2 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

80 
67 

80 
50 

82 

52 

92 

57 

91 
61 

82 

50 

77 

45 

32 

44 

86 
45 

86 
56 

92 
69 

94 
57 

94 
61 

97 
64 

96 
54 

36 
63 

30 
44 

72 

40 

73 
40 

86 

40 

92 
45 

80 
50 

76 
46 

84 

41 

89 
42 

81 
49 

83 

40 

90 
42 

86 
42 

86.1 
50.2 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

39 
68 

34 
55 

80 
54 

84 
62 

35 
63 

88 
63 

80 
53 

73 
43 

72 
43 

76 
46 

76 

54 

81 
60 

86 

54 

88 
66 

91 
64 

81 
65 

76 
54 

78 

43 

74 

43 

72 

40 

65 

37 

75 
51 

87 
55 

80 

52 

72 
46 

73 
51 

74 
43 

66 

44 

75 
45 

81 
55 

78.7 
53.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

36 
58 

82 
50 

86 

50 

91 
57 

90 
54 

75 
61 

73 
51 

76 

44 

79 

44 

81 
48 

84 
51 

88 
63 

91 
63 

94 
64 

94 
56 

95 
69 

85 
63 

76 

43 

76 
45 

69 
42 

83 
37 

90 
59 

83 
65 

76 
53 

30 
46 

83 
42 

74 

45 

80 
41 

86 

51 

87 

53 

83.1 
53.3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

86 
57 

87 
57 

80 
57 

83 
59 

87 
60 

87 

59 

75 
50 

71 
42 

74 
46 

76 

49 

79 
53 

86 
59 

84 
62 

90 
68 

92 
58 

89 
54 

85 
53 

81 
52 

74 

44 

74 
39 

65 

40 

77 

47 

37 
60 

78 
50 

72 
47 

74 
47 

75 
46 

70 
43 

75 

50 

84 
49 

79.9 
53.2 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

83 
70 

81 
60 

87 
51 

89 
62 

37 
66 

77 
65 

73 
56 

74 
47 

78 
54 

80 
49 

81 
58 

89 
62 

91 
61 

93 
67 

95 
69 

95 
69 

88 
63 

76 

42 

75 
47 

72 
42 

86 

41 

91 
59 

84 
66 

73 
58 

75 
48 

30 
46 

74 

44 

80 

44 

86 

50 

88 
56 

82.7 
55. 7 

SHELBYVILLE  2  M 

MAX 
MIN 

BO 
65 

78 
56 

83 
53 

87 
51 

88 
64 

74 
61 

70 
48 

74 

43 

77 

47 

79 

51 

83 
56 

84 
65 

89 
61 

91 
63 

82   79 

67   64 

79 
60 

71 
45 

71 
47 

62 

41 

74 
39 

86 
56 

84 
63 

73 
46 

76 
46 

76 
46 

71 
45 

75 
45 

82 

49 

79 
52 

78.5 
53.5 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

83 
64 

77 
56 

85 
52 

S« 
57 

87 
50 

77 
53 

72 
55 

71 
48 

74 

45 

75 
40 

79 
51 

84 
58 

88 
69 

89 
57 

85 
61 

90 
68 

82 
50 

70 
46 

74 
37 

68 

41 

79 
34 

88 
50 

78 
62 

71 
54 

74 

72 

61 

70 
40 

77 
40 

34 
48 

86 
53 

79.2 
62.0 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

84 
58 

79 
55 

35 
54 

89 
52 

90 
54 

74 
63 

72 
54 

78 

48 

77 
50 

78 
47 

80 
58 

85 
60 

90 
64 

93 
64 

93 
68 

93 
69 

34 
58 

73 
44 

73 
45 

64 
39 

81 
42 

90 
58 

78 
66 

78 
52 

75 

40 

78 

44 

70 
40 

79 
44 

85 

50 

87 
56 

81.2 
64.2 

VANCEBURC  DAM  32 

MAX 
MIN 

33 
65 

78 
56 

80 
54 

35 
52 

86 

64 

79 
54 

70 
49 

67 

43 

73 
47 

73 
50 

81 
49 

84 
57 

88 
61 

S3 
64 

77 
61 

78 
58 

77 
60 

70 
43 

74 
43 

61 
40 

68 
37 

S3 
50 

83 
59 

72 
52 

72 
46 

70 
48 

63 
45 

70 
44 

78 
45 

78 

48 

76.1 
52.2 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

93 
65 

37 
60 

80 
50 

85 
61 

90 
62 

90 
67 

83 
57 

75 
40 

73 
41 

74 
43 

77 
49 

83 
50 

86 
66 

90 
57 

91 
62 

70 
64 

7« 
61 

79 
43 

71 
40 

74 
43 

r^ 

74 
38 

37 
50 

83 
52 

71 

42 

72 

47 

69 
39 

61 
40 

76 
42 

82 

44 

79.0 
49.9 

WILLIAMSBUR& 

MAX 
MIN 

87 

70 

85 
59 

86 
56 

87 
66 

89 
65 

74 
66 

76 
66 

73 

48 

70 

44 

78 
46 

S3 
58 

88 
58 

91 
56 

92 

57 

88 
65 

94 
69 

88 

51 

73 

45 

77 
41 

74 
47 

81 
38 

89 
50 

82 

58 

73 
61 

71 
51 

73 

49 

67 

45 

77 
46 

84 

48 

87 
52 

81.2 
56.1 

HILLIAMSTOWN  5    WSW 

MAX 
MIN 

89 
65 

79 
62 

11 

82 
57 

86 
51 

90 

63 

74 
48 

69 

41 

72 

43 

75 
52 

78 
53 

80 
56 

83 
60 

89 

64 

82 
59 

76 
51 

78 
51 

73 
48 

70 

49 

71 
37 

60 
37 

74 

39 

83 
59 

76 

43 

71 
46 

73 

49 

72 
43 

69 

43 

75 

44 

82 

49 

76.9 
61.5 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

82 
64 

85 
59 

84 
51 

86 
52 

85 
50 

88 
51 

79 

58 

74 

49 

73 

43 

76 

44 

78 
46 

81 

50 

S9 
53 

90 
54 

90 
56 

92 
61 

94 
60 

82 

41 

76 
42 

77 
40 

68 

37 

83 
38 

90 
47 

79 
56 

73 
50 

76 

44 

79 
41 

73 
41 

79 
43 

85 
45 

81.4 
49.5 
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KENTUCKY 
SEPTEMBER    1956 

EVAPORATION  AND  WIND 

Tables 

Stabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DEWEY   DAM 
DIX   DAM 

MADISONVILLE    1    SE 
lOLF   CREEK   DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

♦ 

.15 

63 

.19 
80 

.20 
30 

.43 
29 

.19 
66 

.08 

51 

.06 
22 

.17 
16 

.23 
10 

.26 
24 

.24 
25 

.15 
6 

.15 
18 

.17 
30 

.17 
17 

.06 
6 

.21 
16 

.25 
17 

.10 
8 

.25 
15 

.18 
22 

.15 
37 

.19 
22 

.09 
5 

.20 
69 

.19 
86 

.10 
21 

.19 
12 

.24 
62 

.30 

84 

.20 
43 

.18 

17 

.21 
46 

.28 

18 

.23 
49 

.08 
16 

.19 
23 

.19 
79 

.18 
40 

.06 
5 

.17 
38 

.29 
61 

.14 

4 

.29 
22 

.20 
46 

.18 

77 

.18 
24 

.15 
10 

.21 
49 

.34 
84 

.18 
19 

.19 
24 

.26 

55 

.21 
79 

.26 
31 

.28 
26 

.36 
56 

.30 
40 

.22 
28 

.10 
23 

.02 
35 

.50 

.21 
44 

.02 

1 

31 

.26 

.28 
38 

.10 
10 

.17 
39 

.30 

.22 
41 

.18 
12 

.16 
19 

.22 
33 

.16 
22 

.06 
14 

.17 
51 

.11 
87 

.12 
20 

.13 
33 

.17 
29 

.20 
47 

.18 
41 

.15 
6 

.12 
31 

.32 
86 

.07 
14 

17 

.18 
54 

.30 
107 

.21 
33 

15 

.25 
47 

.15 
63 

.03 
8 

.32 
12 

.06 
37 

.24 
61 

.17 
33 

.11 
15 

.15 
47 

.26 
69 

.11 
54 

* 
18 

.16 
35 

.17 
32 

.28 
32 

* 

.11 
47 

.25 
52 

.11 
31 

.15 
7 

.13 
21 

.19 
33 

.08 
25 

.14 
29 

.18 
39 

.23 
60 

.26 
19 

4.03 
421 

B5.36 
1201 

7.08 
81 752 

5.14 
838 

REFERENCE  NOTES 
the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louis 


Divisions,  as  used  Id  Table  2,  aod  oo  the  naps  becane  effective  vlth  data  for  June  1,  1956. 

The  four  digit  Identification  nuabers  in  the  index  ousber  column  of  the  station  index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  vlll  be  no  duplication  of  numbers  within 
Figures  acd  letters  following  the  station  n&me,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  la  the 'Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Hontbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  *Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wl 


Degree  days  are  1 


Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter 

Amounts  in  Table  3  are  from  non -record lag  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  fov  the  24  hours  ending 


nle: 


.se  shown  by  footnote  following  Table 


Snow  on  ground  in  Table  7  Is  i 


Long-term  i 
Long-term  i 


of 


of  observat 
ions .   For 


slv 


vatli 


ept  Weather  Bureau  and  CAA  statiom 

t  selected  stations  when 
lonal  drifting  and  other 


consequently  oc 
cept  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
atlons  (those  shown  In  the  Station  Ij 


bese  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30 
depth  of  snow  on  the  ground  18  two  Inches  or  m 
Bes  of  local  variability  in  the  snowpack  result 


a.    C.S.T.  and  7:30  a.m.  E.S.T. 

Water  equivalent  samples  an 

apparent  Inconsistencies  In  tl 


period  1931-1955. 

United  States  Weather  Bureau  Sta 


s)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 


shelte 


-  Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Sta 
+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  in  following 

#  Thermometers  are  generally  exposed  1; 
roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  befon 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C   In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Stati< 
Hourly  Precipitation  Data. 

D   Water  equivalent  of  snowfall 


Index.  Ho   record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  i 


the  tbermometi 


shelter  located  on  the 


Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These 


sed  for  special  purposes  and  are  published  late 


ly  . 


tlmated. 


ratio  of  1 


water  equlva 
One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data, 
Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fn 
Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
Includes  total  for  previous  month. 


o  every  10  inches  of  new  snowfall. 

rled  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represe 
amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Preclpitatl< 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  I 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for 
found  in  the  latest  issue  of  Local  Climatological  Data,  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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STATION  INDEX 


Station 


AOOrSON   OAH    45 


ASHCAHP 

ASHLAND  0AM  29 
BARBOURV I LLE 
BAROSTOWN  $  J  PREP  SCH 

BAxrer^ 

BEAVER  0AM 
BEN HAM 
BENTON 
BENTON  2 
BESEA  COLLEGE 

BEREA  MATER  WOOKS 
BLAINE 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  COLLEGE 
BRENT  0AM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  t 
BUROtNE  2  NE 

BURKESVILLE 
CA0I2  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

ifCOVlNGTOh   WB   AIRPORT 


OAVELLA 
OELPHIA  1  E 
DEMA 

DEWEY  DAM 
01 X  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNHOR 

DUNNVILLE 

OVER 

EOOYVILLE  LOCK  F 

EOMONTOM 
ELIZABETMTOWN 
ELKMORN  CITY 

FALMOUTH 


fc39 


County 


BRECKINRIoeE 

CLINTON 

FLOYD 

JEPFERSON 


HARLAN 

OHIO 
HARLAN 
MARSHALL 
MARSHALL 
KADI  SON 

MADISON 
LAMRENCE 
HART 


WARREN 

RREN 

CAMPBELL 

EDMONSON 

PIKE 

CUMBERLAND 

TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 

MUHLENBERG 


1576  POWELL 
lAU  BULLITT 

1631  IHICKNAN 
170*  leSTILL 
mZ    ADAIR 


BOONE 

WHITLEY 

HARRISON 

HARRISON 

BOYLE 

MARTIN 
PERRY 

KNOTT 
FLOYD 


FLEMINGSBURG 
FLEMlNGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  OAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
OLENDALE 
GOLDEN  POND  B    N 
GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

6REENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

MICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 


HINDKAN  : 

H0D6ENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 

LA  GRANGE 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCKFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 


2132 

213fl 

2iao 

2214  IMERCER 

2358  OHIO  I 

2366  MUHLENBERG    I 

2374  CASEY         I 

2391  BRECKENRIOGE  | 

12445  LYON  | 

|24o9    METCALFE 
'2510  iHARDIN  ' 

2528  iPUE  I 

2775  Ipendleton   ! 

2791  IrOWAN 

2903  FLEMING 
2908  FLEMING 
2953  MADISON 
2061  CRITTENDEN 
3028  FRANKLIN 


37 

55 

86 

34 

36 

39 

S6 

16 

41 

95 

3  t 

35 

82 

43 

38 

16 

85 

33 

37 

1« 

82 

26 

3B 

27 

82 

36 

52 

83 

53 

37 

48 

81 

78 

36 

51 

83 

20 

37 

25 

86 

52 

48 

82 

57 

36 

51 

20 

36 

51 

(W 

?0 

37 

34 

84 

18 

00 

86 

26 

01 

a8 

2« 

58 

86 

59 

B6 

03 

S4 

17 

86 

13 

82 

1.7 

85 

46 

87 

20 

85 

41 

85 

17 

87 

358 


SIMPSON 

PIKE 

MENIFEE 

SCOTT 

HENRY 

BARREN 
BARREN 
AROIN 
TRIGG 
BOONE 


ARTER 
34  30  'GREEN 
343?  GREEN 
3443  GREENUP 
3451  ImUHLENBERG 

3539  iCHRISTlAN 
3652  {OHIO 
3709  'perry 
3714  JPERRY 
3741  LEE 


lENDERSON 
CHRISTIAN 
FULTON 

GRAVES 


KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECK1NRI06E 
BREATHITT 
L ETCHER 
JA5SAH1NE 
IVINGSTON 


36   50 

84    19 

38    23 

B4    18 

38    23 

84    17 

88  05    420 

85  37  ' 

as  52 

82  21 

54  20 

83  33 

S3  43 

83  45 

84  16 
88  06 
64  52 

86  34 

82  08 

83  39 
64  33 
B4  53 

55  55 

85  55 
B5  55 

88  00 

84  SO 

82  57 


83 

12 

83 

11 

B3 

44 

87 

37 

87 

34 

Bfl 

10 

as 

30 

86 

83 

B2 

84 

88 

S5 

84 

62 

86 

84 

Obser- 
vation 
Time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
lOELL  M.  OEARING 
HRS. BARBARA  M.  COOL 
MANN  IE  AUXIER 
.  BARRET 


YOUNG 
WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  HC8L 
JAMES  A.  GROSSMAN 

■(RS>  LAURA  BtGABBAltD 

ENOCH  WHEELER 
CHARLES  A.  HODftES 
JAMES  R.  EDWARDS 
5A  TVA-639 

ID  |CIV1L  AERO.  ADM> 
HID  |WRN  ST.  TEACHERS  COL 
DRPS  OF  ENGINEER 
lELDRIOGE  SKAGGS 
eA  kowIN  £.  JOHNSON 


7A  f 


VIN 


LEE 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


7A  [corps  OF  ENGINEERS 
iLVA  MC  KIWLEY 
:ORPS  OF  ENGINEERS 
HID  [STATE  HIWAY  DEPT 

7A  UOEL  H.  M0UNT2 
5P  BERNHEIM  FOUNDATION  |  i 
HIO  JWOODSON  0,  FRANKLIN 
Of  ENGINEERS 

irs. hazel  b.pickett  l 

s.  weather  bureau 
'  dept  of  cons. 
Marshall  hill 

cardinal  dairy 
p.  coloiron 

^rs.  eva  m,  oavis 
ballard  f.  walkertjr 
mattie  6.  barney 
icorps  of  engineers 
williams 


MUFF 
GIVENS 

e  l*  tarter 
Lena  slair 
corps  of  engineers 


i  pOHN  E.  MORAN 

>  RADIO  STATION  NJEL 
<   KOSERT  W.  ALLISON 

^  FRANK  M.  LAWSON 

>  MRS.  C.  Ci  STAMPER 

I  ^RS.  JEAN  FLEMING 
i  WILLIAM  H.  FISCHER 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
k  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  ^ERMAN  D.  NEAL 
t  UOHN  E.  TANNER 
t  FRENCHBURG  SCHOOL 


.    OF  ENGINEERS 


SHIRLEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
ROBERT  E.BLAKEHANtJR 
CORP  OF  ENGINEERS 
C.  R*  LOVELL 


Station 


LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  W 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

flLOUISVlLLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 
MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD 
MAYSVILLE  DAM  33 


MC  KINNEYSBURG 
MIODLESBORO 
MIDOLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 
MILLERS6URG 

MILLER5T0WN 

MONTI CELLO 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW 

OLNEY 

ONEONTA  dam  35 


•  893 


County 


CASEY 

JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 


5002 


4  898  LAUREL 
4943  LAWRENCE 
4946  LAWRENCE 
4949  JEFFERSON 
49S1  iJEFFERSON 

4954  IjEFFERSON 
EFFERSON 
BALLARD 
BARREN 
HOPKINS 


EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

ROCKCASTLE 


r  CAA  AIRPORT 


PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 


SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SMEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  S'lAOE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYL0R5VILLE 

TOMPRINSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 
VANCEBURG  OAM  32 
WAYNESauRG  6  E 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG 

WILLIAHSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCr  . 

NEW  STATIONS 
GAMALIEL 

CLOSED  STATIONS 
TOMPKINSVILLE  2 


CALLOWAY 
CARTER 
HOPKINS 
CAMPBELL 

(OAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MAOISON 
OHIO 
MC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 


7074  SCOTT 
7091  'HARDIN 
7096  IMARION 
7121  IwOODFORD 
7129  iMAGOFFIN 

134  IMAGOFFIN 

215  (ALLEN 
'234  iWEBSTER 
7311  [MC  CRACKEf 
32'.  SHELBY 


LITT 


>:ngton 


7677  (MC  CREASY 
7800  JXf'TALFE 
7e0i     '!  -CALFE 

-   .^iHINGTON 
•'ENCER 


5P 

MID  ICLEATUS  £.  BRINKLEY 

CARSON 
MID  tit  A.  BAILEY 

lURCMELL  MUNCr 
6A  JCORPS  OF  ENGINEERS 

6P  FRANK  STREET 
MID  |C.  W.  KEATTS 

NELL  Sk  CALVIN 
79 
«A  |CORPS  OF  ENGINEERS 

ZABETH  WATTS 
HIO  hiATlONAL  PARK  SOC 
7A  JEWELL  F.  SMITH 
6P  MRS. FOREST  CAMPBELL 
6P  UNITED  FUEL  GAS  CO 

7P  FLOYD  G.  ROeaiNS 

7a  h'AYLOR  P.  PENCE 

5P  HOBART  I SON 

7A  HUGH  W,  BUFFIN 

SA  p-VA-379-A  I 

SA  CITY    DF    LA    GRANGE 

8A  KENTUCKY    UTIL    CO  | 

SA  UAHES    A.    FIELDS  I 

8A  bEORGE   0.    LITSEY  i 

lID  U.S.    WEATHER    BUREAU 


1-BlG   SANOYi      2-CUMBERLANDi       3-GftEENi      ♦-KEWTUCKYi       5-LICKINGi      6-MlSSISSIPPI ,      7-OHIOi       fl-SALTi      9-TENNESSEE 


37  27 
36  50 

38  11 
38  04 


84 

S5 

84 

35 

84 

84 

02 

84 

08 

84 

05 

82 

37 

87 

36 

85 

B3    26 

83  S6 

84  20 

SS    53 

ea  20 
B3    11 


as  16 

84    37 
84    37 


84  51 
87  57 
64   26 

as  10 

83  21 

84  34 
83    IS 


S4    38 
83    SO 

85  09 

86  36 


Obser-I 

vation  I 
Time  I 


Refer 

To 
Tables 


k  OALLIA    F.    HANKLA 

k  CORPS    OF    ENGINEERS 

k  :ORPS    OF    ENGINEERS 

)  HUBERT    BURGHER 

)  CITY    OF    LONDON 

}  CIVIL  AERO.  ADM* 
)  JULIUS  M.  RANKIN 
k    MftOLD    C.    FERGUSON 

>  LOUISVILLE    G    *    E    CO 
)    CORPS    OF    ENGINEERS 

>  U.S.     HEATHER    BUREAU 
k    CORPS    OF    ENGINEERS 

>  SLAINE    MALONE 
MILLARD    E.    FOSTER 

k    iOMER    WELBORNf    JR. 


WTR 


>    >JATIOHAL    PARK    SVC 
t   pWRA    S.    WHITE 
I  ELD    ELEC 
t  ICORPS    OF    ENGINEERS 
k    HRS.WtNN 


>  «1CHARD    T.    SYONOR 
k    LON   L.    HERRELL 

>  CITY    OF    MIDOLESBORO 
k   |CITY    OF    MIDWAY 

D   C.    BAILEY 

k  bVA    M.    LAWLER 


'   fRED    CARTMILL 

OF    MT.    VERNOI 

k   HUBERT    E.    MOOGES 

'    HURRAY    STATE    COLLEGE^   ; 

)    ERIE    SCHOOL 

k    HELVIE    PARcEE    NEIS2 

k   jCORPS    OF    ENGINEERS 

IL  O.  CLARK 
L   tORPS    OF    ENGINEERS 

L  AERO.  ADM. 
'   ^lESTtRN   P.    LACKEY 

'    OF    PAOUCAH 

k  pESSE    FAIRCHILD 

S.    WEATHER    BUREAU 
PART  IN 

►  [ALTO**    M,    HARVILL 
k  ICORPS    OF    ENGINEERS 

t  [THOMAS  C.  HERNDON 
t  CORPS  OF  ENGINEERS 
t   |C0RPS    OF    ENGINEERS 

8.    PORTER 
k   [TVA-683 

»    LAWRENCE    ROGERS 

k  {sister    MARY    B.    BUT2 

AftY  COLLEGE 
I  {CORPS    OF    ENGINEER 

ILEY    GARDNER 

t  ^ORREST    C.    WILLIS 

>  lOBLE    ALLEN 
k     alLBERT    I.    ASHBV 
k     rVA-700 
k   ^RS.    WILLIE    S.    RATTA    ; 

K.    MAGRUOER 
*    SIMPSON 

1  icdrps  of  engineers 

>  |raoio  STA  WSFC 
h.  goatley 

k   Mrs.    ALICE    N.    BALL 

►  aiAS.    H.    MC    MURTREY 
k   [TVA-6B4 

.    DEDMAN 
k  kilRS.    KATHRYN    8.    CARR 

I  JAMES  T.  PHILPOTT 
\   [rVA-680 

S  OF  ENGINEERS 
k  iCORPS  OF  ENGINEERS 
I   fCORPS    OF    ENGINEERS 

BRADLEY  LOVE 
k  ICORPS   OF   ENGINEERS 

-RANK    HOECK 
.    IRS.    ELIZABETH    BROWN    . 

iEORGE    HAYS 

1ENRY    NORTHCUTT 
t  CORPS   OF   ENGINEERS 
k    CORPS    OF    ENGINEERS 
t    CORPS    OF    ENGINEERS 


t    E.    GUV    DECKARD 


2  3  S 

3 

2  3  5 

2  3  5    1 

2  3  S 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


k    EC   GUY    DECKARD 


CLOSED      7/5« 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

A  sharp  reversal  of  the  cool  pattern  of 
the  past  several  months  was  the  chief 
feature  of  October's  weather.   Dryness 
continued  in  the  western  and  central 
portions  and  was  resumed  in  the  east 
after  September's  ample  rainfall  in  that 
part  of  the  State, 

Temperature  extremes  were  not  unusual 
and  ranged  from  91°  at  Hopkinsville  and 
Williamsburg  on  the  1st  to  28°  at  Blaine 
on  the  11th.   Without  exception,  all 
departures  from  available  long-term  means 
were  toward  the  plus  side  in  contrast 
to  the  directly  opposite  situation  last 
month. 

Precipitation  was  remarkably  uniform  in 
terms  of  divisional  averages.   Station 
totals  ranged  from  0.78  inch  at  Benham 
to  4.38  inches  at  Van  Buren,  the  greater 
part  of  which,  3.72  inches,  fell  in  one 
day. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  week  was  mild  with  the  warmest 
readings  of  the  month  at  many  stations 
and  light  to  moderate  rainfall  over  the 
State.   Dryness  was  the  chief  feature 
of  the  second  and  third  weeks  with  hardly 
a  measurable  amount  of  rain  anywhere 
until  the  20th  when  general  light  rains 
began.   Much  of  the  month's  inadequate 
precipitation  occurred  during  the  20th- 
22nd  and  on  the  26th,  followed  by  scat- 
tered falls  on  the  31st. 

A  Canadian  air  mass  that  arrived  on  the 
5th  set  up  conditions  for  cooling  that 
culminated  in  the  lowest  readings  of  the 
month  at  a  goodly  number  of  eastern  sta- 
tions when  reinforced  by  subsequent 
invasions  of  cool  air  during  the  8th  to 
11th.   Most  stations  outside  the  east 
portion  experienced  their  chilliest  read- 
ings on  the  27th  when  a.  very  brief  cold 
snap  occurred  under  the  influence  of  a 
large  high  pressure  system  that  stretched 
from  Canada  to  the  Gulf  of  Mexico.   The 
last  half  of  October  was  dominated  by 
warm  weather  -  with  the  27th  a  notable 
exception.   Daytime  temperatures,  in 
particular,  were  unseasonably  high  and 
about  the  15th  or  16th  some  stations 
repeated  the  monthly  maxima  they  had 
set  on  the  1st  or  2nd. 


WEATHER  EFFECTS 

October  weather  was  excellent  for  the 
harvesting  of  corn,  soybeans,  late  hays 
and  other  late  crops,  according  to  the 
U.  S.  Agricultural  Marketing  Service. 
More  moisture  was  needed,  especially  in 
central  and  western  portions,  to  improve 
pastures ,  germinate  late  seeded  grains , 
and  aid  in  curing  fired  types  of  tobacco. 
On  the  other  hand,  the  dry  weather  was 
liked  in  the  main  bur ley  tobacco  areas 
since  it  was  favorable  for  the  curing 
and  stripping  of  that  type  of  tobacco. 
Compared  with  last  year,  indicated  yields 
of  all  types  of  tobacco  were  from  20  to 
75  pounds  per  acre  higher  for  the  1956 
crop. 

Corn  picking  was  nearly  completed  by 
the  end  of  October  with  substantial 
realization  of  the  earlier  indicated 
record  high  yield  of  45  bushels  per  acre. 
Soybeans  also  produced  extremely  well 
with  some  slight  improvement  during  the 
month,  yielding  21  bushels  per  acre,  a. 
record  high.   Harvest  conditions  were 
favorable  for  sweet  potatoes,  late  Irish 
potatoes,  and  the  better  than  average 
apple  crop.   Excellent  pastures,  except 
in  the  western  counties,  helped  hold 
milk  production  well  above  a  year  ago, 
although  some  seasonal  decline  was  to 
be  expected  and  did  occur. 

Ground-water  levels  generally  declined 
in  the  central  and  eastern  parts  of  the 
State,  reported  the  U.  S.  Geological 
Survey . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  fire  believed  to  have  been  started  by 
lightning  destroyed  a  barn  and  contents 
near  Anchorage,  Jefferson  County,  on  the 
19th.   Lost  were  several  head  of  cattle, 
several  thousand  bales  of  hay,  and  a 
tool  shed. 


FLOODS 


None  reported. 


J.  E.  Stork,  Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 
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v. 

^UXX'J. 

X^.  J 

V^J 

LJN^ 

V>»i 

S^Jt   X 

LJ 

J^J 

L  iJ 

L  A 

L 

KENTUCKY 

OCTOBER  1956 

TABLE  2 

Temperature 

Precipitation 

g 

g>  S 

a^ 

III 

1 

X 

1 

No  ol 

Day 

Snow,  Sleet 

No 

oi  Days 

Station 

Max 

Mm 

li 

£ 

2 

£ 

>  ^ 
<   2 

E  1 
1  1 

0 

< 

1 

J 

3 

1 

E 

's< 

5  > 

si 

:i 

2 

Q  [1:  t^ 

8 
6 

1 

1 

it 

1 

1 

s 

§1 

WESTERN 

BEAVER  0AM 

76.8 

46.6 

61.7 

86 

1 

29 

27 

120 

0 

0 

2 

0 

1.78 

1.02 

3 

.0 

0 

5 

I 

1 

BENTON  2 

78.3 

45.0 

61.7 

88 

6+ 

29 

27 

126 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

FOROS  FERRY  0AM  50 

76.8 

51.9 

64.4 

87 

36 

27 

70 

0 

0 

0 

0 

1.18 

-  1.33 

.55 

26 

.0 

0 

I 

0 

GOtDEN  POND  8  N 

79.5 

46.4 

63.0 

88 

29 

27 

98 

0 

0 

2 

0 

1.51 

.58 

26 

.0 

0 

1 

0 

GREENVILLE  2  W 

76.3 

48.8 

62.6 

3.5 

87 

32 

27 

95 

0 

0 

1 

0 

2.64 

.14 

1.81 

3 

.0 

0 

1 

1 

HENDERSON  ♦  SW 

77.5 

49.9 

63.7 

3.6 

87 

34 

27 

75 

0 

0 

0 

0 

1.31 

-  1.59 

.53 

26 

.0 

0 

1 

0 

HICKMAN  1  E 

AH 

79.6 

47.7 

63.7 

88 

1  + 

33 

28 

75 

0 

0 

0 

0 

1.72 

.84 

26 

.0 

0 

1 

« 

HOPKINSVILLE 

AM 

77.9 

48.5 

63.2 

3.1 

91 

36 

8 

92 

1 

0 

0 

0 

1.29 

-  1.23 

.4S 

22 

.0 

0 

e 

e 

LOVELACEVILLE 

78.3 

48.7 

63.5 

2.7 

86 

1  + 

33 

27 

78 

0 

0 

0 

0 

2.32 

-   .83 

.95 

26 

.0 

0 

2 

0 

MAOISONVILLE  1  SE 

77.1 

48.6 

62.9 

87 

33 

27 

93 

0 

0 

0 

0 

3.44 

2.05 

3 

.0 

0 

2 

1 

MAYFIELD 

77. 5M 

50. 9M 

64. 2M 

86 

6 

36 

27 

64 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.70 

4 

.0 

0 

2 

0 

MURRAY 

77.'. 

48.9 

63.2 

2.3 

87 

5 

34 

27 

87 

0 

0 

0 

0 

l.»4 

-  1.33 

.45 

26 

.0 

0 

0 

0 

OHENSBORO  2  W 

78.3 

49.2 

63.8 

4.6 

89 

2 

34 

27 

75 

0 

0 

0 

0 

1.19 

-  1.31 

.66 

3 

.0 

0 

2 

0 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

76.5 

50.7 

63.6 

86 

5 

35 

27 

83 

0 

0 

0 

0 

1.42 

.62 

26 

.0 

0 

1 

0 

PAOUCAH 

79.1 

50.1 

64.6 

88 

6 

34 

27 

67 

0 

0 

0 

0 

1.52 

-  1.23 

.92 

26 

.0 

0 

1 

0 

PRINCETON 

79.5 

46.7 

63.1 

3,0 

88 

5 

31 

27 

95 

0 

0 

2 

0 

1.64 

-  1.08 

.63 

26 

.0 

0 

1 

0 

RUSSELLVILLE 

76.' 

47,4 

51.9 

2.8 

90 

1 

34 

8 

121 

1 

0 

0 

0 

2.46 

•  28 

.86 

4 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

63.2 

3.0 

1.80 

-   .86 

.0 

CENTRAL 

ANCHORAGE 

74.2 

47.3 

60.8 

3.1 

86 

16 

32 

27 

135 

0 

0 

1 

0 

1.94 

-   .60 

.88 

3 

.0 

0 

1 

2 

0 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

75.5 

45.1 

60.3 

89 

29 

27 

162 

0 

0 

2 

0 

2.68 

1.40 

3 

.0 

0 

2 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

75.1 

48.8 

62.0 

1.8 

88 

36 

27 

119 

0 

0 

0 

0 

1.99 

-   .35 

1.20 

3 

.0 

0 

CAMPBELLSVILLE 

75.4 

49.0 

52.2 

85 

1  + 

36 

8+ 

110 

0 

0 

0 

0 

.98 

.56 

4 

.0 

0 

CLERMONT  I    SSE 

76. 5M 

44. OM 

60. 3M 

86 

30 

27 

144 

0 

0 

1 

0 

3.74 

2.25 

3 

.0 

0 

ELIZABETHTOWN 

74.9 

47.8 

61.4 

87 

32 

27 

128 

0 

0 

1 

0 

3.00 

2.22 

3 

.0 

0 

GLASGOW  WKAY 

75.1 

48.1 

61.5 

86 

34 

8 

125 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.46 

4 

.0 

0 

GREENSBURG 

AM 

76.4 

45.1 

60.8 

2.7 

88 

32 

27 

153 

0 

0 

1 

0 

.91 

-  1.47 

.56 

4 

.0 

0 

IRVING TON 

76.3 

49.2 

62.8 

3.6 

90 

33 

27 

96 

1 

0 

0 

0 

1.77 

-   .64 

.72 

4 

.0 

0 

LEITCHFIELO 

76.3 

49.7 

63.0 

3.5 

88 

36 

27 

87 

0 

0 

0 

0 

3.91 

1.29 

2.88 

4 

.0 

0 

LOUISVILLE 

76.6 

53.7 

66.2 

86 

1  + 

41 

27 

53 

0 

0 

0 

0 

2.21 

.94 

3 

.0 

0 

LOUISVILLE  WB  AP 

R 

72.6 

49,6 

61.1 

2.6 

82 

15 

35 

27 

131 

0 

0 

0 

0 

1.74 

-   .71 

.96 

3 

.0 

0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

76.2 

46.8 

61.6 

88 

31 

8+ 

127 

0 

0 

2 

0 

2.22 

1.42 

3 

.0 

0 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

AM 

73.3 

49.0 

61.2 

2.9 

86 

2  + 

36 

8+ 

138 

0 

0 

0 

0 

2.86 

.40 

2.30 

4 

.0 

0 

SCOTTSVILLE 

75.8 

49.9 

62.9 

85 

34 

27 

91 

0 

0 

0 

0 

2.47 

1.08 

3 

.0 

0 

SUMMER  SHADE 

74,0 

48.7 

61.4 

88 

35 

27 

136 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.75 

4 

.0 

0 

WOLF  CREEK  DAM 

AM 

76.8 

46.0 

61.4 

89 

36 

8 

129 

0 

0 

0 

0 

1.36 

.41 

4 

.0 

0 

0 

DIVISION 

61.8 

2.9 

2.16 

-   .27 

.0 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 

73.8 

49.3 

51.5 

2.6 

86 

1 

36 

10 

128 

0 

0 

0 

0 

1.16 

-  1.06 

.91 

4 

.0 

0 

CARROLLTON  LOCK  1 

73.1 

47.2 

50.2 

80 

1  + 

35 

28 

149 

0 

0 

0 

d 

2.13 

-   .19 

1.57 

4 

.0 

0 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

R 

71.6 

50.1 

60.8 

4.8 

84 

16 

34 

27 

138 

0 

0 

0 

0 

1.64 

-   .63 

.57 

4 

.0 

0 

CYNTHIANA  2 

AM 

73.2 

45.2 

59.2 

84 

16 

31 

10 

189 

0 

0 

2 

0 

1.17 

.83 

4 

.0 

0 

DANVILLE 

AM 

74. 7M 

48. 3M 

61, 5M 

87 

2 

37 

27 

123 

0 

0 

0 

0 

1.37 

-   .79 

.70 

4 

.0 

0 

DIX  0AM 

74.5 

51.0 

62,8 

85 

1 

36 

27 

93 

0 

0 

0 

0 

2.24 

1.36 

4 

.0 

0 

FALMOUTH 

73.6 

46.2 

69.9 

84 

16 

34 

8+ 

156 

0 

0 

0 

0 

2.16 

-   .01 

1.21 

4 

.0 

0 

FARMERS 

74.3 

46.6 

60.5 

3.6 

83 

1  + 

32 

11 

147 

0 

0 

1 

0 

1.94 

-   .26 

.70 

4 

.0 

0 

FRANKFORT  LOCK  4 

AM 

71.4 

46.6 

59.0 

.5 

81 

16 

36 

28 

186 

0 

0 

0 

0 

2.35 

.17 

1.72 

4 

.0 

0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

R 

71.2 

50.7 

61.0 

3.7 

86 

1 

33 

27 

138 

0 

0 

0 

0 

1.78 

-   .66 

.56 

3 

.0 

0 

MAYSVILLE  DAM  33 

AM 

72.4 

45.5 

69.0 

1.5 

86 

16 

34 

10+ 

186 

0 

0 

0 

0 

1.95 

-   .37 

.65 

4 

.0 

0 

MOUNT  STERLING 

73.6 

47.9 

50.8 

84 

15 

36 

11 

132 

0 

0 

0 

0 

2.09 

-   .21 

1.12 

31 

.0 

0 

RICHMOND 

AM 

73.0 

48.1 

60.6 

84 

2 

36 

11 

150 

0 

0 

0 

0 

1.15 

.73 

4 

.0 

0 

SHELBYVILLE  2  W 

74.0 

49.3 

51,7 

3.0 

83 

1  + 

34 

27 

109 

0 

0 

0 

0 

2.03 

-   .39 

1.34 

4 

•  0 

0 

3 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

AM 

71.5 

47.4 

59,5 

.5 

82 

2  + 

31 

27+ 

169 

0 

0 

2 

0 

2.29 

-   .01 

1.57 

4 

.0 

0 

4 

DIVISION 

60.5 

2.0 

1.82 

-   .40 

.0 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

72.4 

49.4 

60.9 

2.0 

84 

16 

38 

11 

126 

0 

0 

0 

0 

2.14 

.28 

1.04 

4 

.0 

0 

2 

1 

BARBOURVILLE 

78.0 

46.9 

62.5 

90 

2 

32 

11 

108 

1 

0 

1 

0 

1.73 

.40 

4+ 

.0 

0 

0 

0 

BAXTER 

AM 

74.9 

47,1 

61.0 

83 

1  + 

36 

11+ 

136 

0 

0 

0 

0 

1.36 

.40 

4 

.0 

0 

0 

0 

BENHAM 

AM 

74.3 

45.8 

60.1 

85 

2 

31 

11 

160 

0 

0 

I 

0 

.78 

.20 

27 

.0 

0 

0 

0 

BLAINE 

74.4 

45,8 

60.1 

88 

22 

28 

11 

160 

0 

0 

3 

0 

1.S6 

.88 

17 

.0 

0 

1 

0 

DEWEY  DAM 

AM 

74.8 

47,1 

61.0 

85 

1  + 

30 

11+ 

142 

0 

0 

2 

0 

2.11 

.84 

4 

.0 

0 

1 

0 

GRAYSON 

71.6 

46.6 

58,6 

81 

14 

30 

11 

200 

0 

0 

1 

0 

2.02 

.67 

4 

.0 

0 

1 

0 

HEIDELBERG  LOCK  14 

R 

75.2 

46.3 

60,8 

85 

1 

31 

11 

149 

0 

0 

1 

0 

1.88 

-   .14 

1.00 

4 

.0 

0 

1 

1 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

AM 

73.2 

45.3 

59.3 

84 

1  + 

30 

11 

168 

0 

0 

1 

0 

1.96 

.64 

4 

.0 

0 

2 

0 

INEZ 

75.7 

47.2 

61.5 

86 

1  + 

33 

11 

130 

0 

0 

0 

0 

3.06 

2.03 

4 

.0 

0 

2 

1 

LONDON  CAA  AP 

72.2 

47.8 

50.0 

87 

1 

34 

8 

169 

0 

0 

0 

0 

2.77 

1.29 

31 

.0 

0 

1 

1 

MANCHESTER  4  SE 

76.4 

45.8 

60.6 

89 

1 

31 

11 

154 

0 

0 

1 

0 

2.49 

1.16 

4 

.0 

0 

I 

1 

MIOOLESBORO 

75.5 

47.4 

61.6 

86 

1 

33 

11 

132 

0 

0 

0 

0 

1.97 

.55 

23 

.0 

0 

2 

e 

MONTICELLO 

74.5 

48.9 

61.7 

89 

1 

35 

8+ 

126 

0 

0 

0 

0 

2.79 

.88 

4 

.0 

0 

2 

0 

MOUNT  VERNON 

73.1 

47.0 

60.1 

86 

1 

32 

8 

166 

0 

0 

1 

0 

1.71 

.57 

3 

.0 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 

V 

KENTUCKY 
OCTOBER    1956 

Temperature 

Precipitation 

Si.       3 

ii 

> 

< 

1 

1 

3 

1 

& 
1 

No  o(  Days 

S 

III 
III 

1 

1 

Snow,  Sleet 

No   ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

2 

i! 

1 

1 

2 
o 

^1 

0  1 

s5 

o2 
-o 

PIKEVILLE 

SOMERSET    1    N 

VANCEBUR6    DAM    32 

WEST    LIBERTY                                    AM 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

75.2 
73.4 
72.1 
74.3 
76.0 

50.5 
47.2 
47.5 
45.1 
4B.9 

62.9 
60.3 
59.8 
59.7 
62.5 

60.7 

3.4 
2.4 

86 

89 
81 
85 
91 

15 

1 

15+ 

16 

1 

34 
33 
33 
30 
36 

11 

8 

11 

11 
8+ 

97 
158 
158 
169 
113 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.52 
2.24 
1.14 
2.85 
2.27 

2.02 

-  .52 

-  1.14 

.12 

-  .14 

.51 
.81 
.53 

.98 
.47 

4 
4 
4 
4 
22 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
i 

6 

1 
2 

1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  •  a 

Sis  .a 

III 

1 

III 

Stanon 

f 

-  ol 
III 

i 

< 

ii 

J 
g       1 

i       1 

J 

0*j 
<D   0 

&1 

4 

O  H 

o. 

a. 

g 

g 

3 

01 

s 

^ 

I 

d 

1 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 
LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

NE 
SE 

17 
15 

8.6 
6.9 

29 

NW 

6 

82 
85 

88 
89 

57 

55 

70 
67 

3 
2 

2 
3 

4 
3 

1 
1 

0 
0 

0 

0 

10 
9 

70 

5.3 
4.6 

See  Reference  Notes  FoUowinq  Station  Index 
-  110  - 


DAILY  PRECIPITATION 


station 

3 

Day  of  month 

e2 

1  1  2    3 

4 

5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16   17   18 

19 

20 

21 

22 

23   24 

25   26 

27 

28   29   30 

31 

AOOISON  DAM  ^5 

2.25 

.85 

.10 

1.10 

.19 

.05 

ADOLPHUS  1  N 

2.10 

.35 

.90 

.35 

.20 

.10 

.20 

ALBANY 

l.M 

.08 

.86 

.27 

•  19 

•  05 

.05 

.11 

.04 

.3* 

ALLEN 

2.53 

.15 

.90 

.35 

.30 

.39   .10 

.30 

ANCHORAGE 

l.»A 

T          .88 

.51 

•  03 

.06 

.05 

.06 

.39 

T 

ASHCAMP 

.81 

.05 

.15 

.11 

.10 

.20 

T     T 

•  20 

ASHLAND  DAM  29 

2,14 

.03   .18 

1.04 

.09 

.03 

.51 

.26 

BARBOURVILLE 

1.73 

.38 

.40 

■  01 

•  02 

T 

.03 

.33 

.04 

.*0 

.12 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCM 

RECORD  MISSING 

BAXTER 

1.36 

.02 

.40 

.05   .07 

.12 

.38 

.32 

BEAVER  DAM 

1.78 

1.02 

.25 

T 

.22 

.15 

.1* 

T 

BENHAM 

.78 

T 

.12 

.05   .10 

T 

.02 

•  10 

.16   .03 

.20 

BENTON  2 

- 

.05 

.10 

•  05 

- 

.*o 

.** 

BEREA  COIXESE 

1.15 

.91 

.03 

.21 

BEREA  WATER  WORKS 

1.35 

.01 

.  .81 

.08   T 

.08 

.02 

•  13 

.02 

.20 

BLAINE 

1.56 

.04 

.06 

.18 

.88 

.40 

80NNIEVILLE 

2.68 

1.40 

.70 

.05 

.42 

.11 

BOWLING  GREEN 

2.26 

-.02   .10 

1.55 

.32 

T 

.05 

•  10 

.12 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

2.75 

.05 

1.87 

.30 

T 

.06 

T 

.25 

.22 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

1.99 

T    1.20 

.41 

T 

.05 

T 

.33 

T 

BRENT  DAM  36 

1.32 

.91 

.04 

.02 

.07 

.28 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

2.94 

.03 

2.25 

T 

.07 

.04 

T 

.55 

T 

BUROINE  2  NE 

l.?5 

.10 

•  42 

.12   T 

.16 

T 

.39 

.20 

BURKESVILLE 

1.A9 

.09 

.59 

.28   T 

T 

T 

.12 

.06   T 

T 

.36 

T 

CADIZ  LOCK  E 

lie* 

.10 

.46 

.03 

.40 

.42 

.31 

.12 

CALMOUN  LOCK  2 

I  >4 

T     .13 

.63 

T 

T 

.05 

.49 

.08 

CAMPBELLSVILLE 

.98 

T 

.56 

T 

.11 

.02 

.08 

.19 

.02 

CARROLLTON  LOCK  1 

2.13 

1.57 

.03 

.05 

.03 

.*5 

CLAY  CITY  1  WNW 

1.44 

.95 

.05 

.23 

.21 

CLERMONT  E 

3.74 

T    2.25 

1.02 

T 

.03 

.05 

.07 

.02 

•  30 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1.49 

.02   T 

1.00 

.06 

T 

.02 

.12 

.02 

.25 

COLUMBIA 

1.64 

1.41 

.10 

•  13 

T 

COVINGTON  W8  AIRPORT    R 

1.54 

T     .53 

.57 

T     T 

.01 

T 

T 

.05 

•  3B 

CUMB£RLAND  FALLS  ST  PK 

2.59 

.11 

.89 

•  08 

.01 

.08 

.60 

.53 

.29 

CYNTMIANA 

1.31 

.01 

.83 

.09 

T 

.04 

•  13 

.21 

CYNTHIANA  2 

1.17 

.05 

.83 

.08 

.05 

.13 

.03 

DANVILLE 

1.37 

T 

.70 

.08 

T 

•  29 

.06 

.03 

.21 

OELPHIA  1  E 

1.00 

.10 

.18 

.08 

.42 

.10   .12 

DEMA 

s.ae 

1.15 

.41 

.32 

DEWEY  DAM 

2.11 

T     .16 

.84 

.07   .05 

.43 

.16   T 

.*1 

01 X  DAM 

2.24 

T     .02 

1.36 

.04   T 

.47 

.08 

.27 

T 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

1.89 

T     .03 

1.50 

.05 

•  10 

•  IB 

.03 

DUNMOR 

4.01 

.74 

1.67 

•  10 

1^90 

DUNNVILLE 

1.09 

.25 

.50 

.3* 

EDOWILLE  LOCK  F 

1.50 

.12 

.24 

•  04 

.49 

•  60 

.06 

EDMONTON 

1.45 

.10 

.71 

.39 

.25 

ELI2A8ETHT0WN 

3.00 

T    2.22 

.68 

•  03 

•  07 

ELKHORN  CITY 

1.13 

.09 

.10 

.06 

.02 

T 

.54 

•  32 

FALMOUTH 

2.16 

.08   T 

1.21 

.06   T 

T 

•  03 

•  16 

.02 

.26 

.3* 

FARMERS 

1.94 

.30   .03 

.70 

.04 

T 

.33 

.25 

.06 

.23 

FLEMINGSBURG 

1.47 

.01   .03 

.66 

•  0* 

.30 

.38 

.09 

FORD  LOCK  10 

2.03 

.04   .01 

1.37 

.15 

.02 

.06 

.08 

.05 

.29 

FORDS  FERRY  DAM  50 

1.18 

T     .02 

.49 

.03 

.09 

.55 

T 

FRANKFORT  LOCK  4 

2.35 

T     T 

1.72 

■  08 

T 

.20 

.03 

.09 

.23 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3.57 

.57 

3.00 

T 

T 

T 

T 

FRENCH8URG 

3.73 

.22   T 

.84 

.10   T 

T 

.40 

.25 

.01 

•  21 

1.70 

GAMALIEL 

2.20 

.10 

.90 

.27 

T 

T 

.29 

.19 

.07 

.38 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

1.86 

T 

1.25 

.02 

T 

.19 

.09 

.04 

T 

.27' 

GEST  LOCK  3 

1.77 

.02 

1.28 

.06 

.05 

.01 

.04 

•  31 

GLASGOW 

1.14 

.06 

.54 

.02 

.25 

.27 

T 

GLASGOW  WKAY 

1.23 

T     .33 

.46 

.14 

T 

T 

.30 

T 

GLENDALE 

2.84 

2.3* 

.03 

.03 

.44 

GOLDEN  POND  S  N 

1.51 

.40 

.10 

.20 

.10 

.58 

.13 

T 

GRANT  DAM  38 

1.40 

.90 

T 

T 

T 

T 

.60 

GRAYSON 

2.02 

.32   .08 

.67 

.11 

.24 

.21 

.12 

.27 

GREENSBURG 

.91 

T 

.56 

T 

T 

.07 

.03 

T 

.16 

.09 

GREENSBURG  HIWAY  41  8R 

.92 

.03 

.5* 

.03 

.06 

.03 

.23 

GREENUP  DAM  30 

1.46 

T     .12 

.56 

.15   T 

.03 

.16 

.04 

.23   T 

.18 

GREENVILLE  2  W 

2.6* 

T    1.81 

.15 

T 

.15 

.07 

.41 

.05 

HARTFORD  0  NW 

1.37 

T 

.95 

.01 

T 

.12 

.29 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 

2.79 

1.22 

.05   .01 

.21 

.17 

.35 

.38   .03 

.37 

HEIDELBERG  LOCK  lA      R 

1.88 

1.00 

.10 

.07 

.13 

.28 

.30 

HENDERSON  4  SW 

1.31 

T     .42 

T 

T 

.63 

.36 

HICKMAN  1  E 

1.72 

T     .18 

.11 

.01 

.04 

.27 

.8* 

.27 

HICKSVILLE 

1.43 

.04 

.18 

.10 

.33 

.67 

.11 

HIGH  BRI06E  LOCK  7 

1.51 

T 

.77 

.13 

.30 

T 

.08 

.23 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

1.96 

.08 

.64 

.10 

.52 

.26 

.36 

HOPKINSVILLE 

1.29 

.02 

.36 

T 

.09 

.45 

.28 

.05 

.0* 

HYDEN 

3.04 

1.35 

.40 

.*0 

.89 

INEZ 

3.06 

.09   T 

2.03 

.09 

.79 

.05   .01 

IRVIN6T0N 

1.77 

.5* 

.72 

.25 

.03 

.03 

.20 

JACKSON 

2.36 

.03 

.89 

.06 

.15 

.32 

•  45 

.07   T 

.39 

JEREMIAH 

1.36 

T 

.42 

.3* 

.30 

KEENE  1  NNE 

1.93 

.96 

T 

.60 

.03 

T 

.3* 

KENTUCKY  DAM 

1.79 

.15 

.35 

T 

T 

.12 

.** 

•  65 

.08 

LA  GRANGE 

1.55 

1.07 

T 

.48 

LANCASTER 

1.47 

.07 

.37 

.05 

.70 

.07 

.21 

LAURA 

2.06 

.12 

.41 

.09   .07 

.10 

.52 

.48 

.27 

LEITCHFIELO 

3.91 

.08   .38 

2.88 

.27 

.01 

.27 

.02 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

1.78 

T     .56 

.37 

T 

.22 

.06 

.09 

T 

.27 

.21 

LIBERTY 

1.69 

.38 

.07 

.20 

.72 

.10 

.22 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

2.07 

1.46 

•  32 

.0* 

•  25 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.94 

T 

1.41 

.10 

•  03 

T 

.05 

•  39 

LONDON  CAA  AP 

2.77 

T     .2* 

.30 

.01   T 

T 

.10 

•  11 

.30 

.02 

.*0 

1.29 

LOUISA  2 

1.85 

.31   .03 

.63 

.0* 

•  04 

.49 

T    T 

•  31 

T 

LOUISVILLE 

2.21 

.9* 

.65 

T 

.12 

•  03 

.05 

T 

.*2 

T 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

1.74 

.96 

.29 

.24 

.03 

T 

.01 

T     .19 

.02 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

2.36 

1.57 

.01 

.05 

.24 

.02 

.02 

.01 

.** 

LOVELACEVILLE 

2.32 

.50 

.22 

•  20 

.10 

.25 

.99 

.10 

MADISONVILLE  1  SE 

3.4* 

2.05 

.43 

T 

.27 

.65 

•  04 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

2.22 

1.42 

.30 

.08 

.03 

T 

.39 

MANCHESTER  A  SE 

2.*« 

1.16 

.13 

.18 

.38 

.21 

.43 

MAYFIELD 

1.7« 

.03 

.70 

.06 

.35 

.96 

.09 

MAYSVILLE  DAM  33 

1.93 

T     .05 

.65 

.11 

T 

.42 

.06 

.25 

.41 

MC  KEE 

2.*3 

1.96 

.05 

.28 

.22 

.02 

.30 

MIDOLESBOliO 

1.97 

.53 

•  01   T 

•  05 

.17 

.01 

.34 

.69 

.31 

MIDWAY 

1.67 

.02 

.92 

.07 

•  02 

.22 

.1* 

.28 

MILLERSTOWN 

2.79 

.01   .04 

2.20 

.01 

.01 

.01 

.*9 

.01   .01 

MONT I CELLO 

2.79 

.88 

.14 

•  08 

.08 

.22 

.41   .02 

.31 

.65 

MOUNT  STERLING 

2.09 

.10   T 

.44 

T 

T 

T 

T 

.15 

.28 

1.12 

MOUNT  VERNON 

1.71 

.57 

.43 

•  01 

T 

•  04 

T 

.20 

.2* 

.22 

MUNFOROVILLE 

2.*2 

T 

2.03 

T 

T 

T 

T 

T 

.33 

.06 

MURRAY 

1.5* 

.20 

.03 

.24 

.32 

.*« 

.30 

OtNEY 

1.96 

T 

.60 

.15 

.19 

.40 

.60 

ONEONTA  DAM  35 

1.4* 

.89 

.14 

T 

.02 

.09 

.30 
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•g 

Day  oi  month 

Station 

g 

1    2  1 

3 

4  1 

5  I  6 

7   8  1  9 

10   11  I  12 

13  1  14  1  15 

16   17  1  18 

19   20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

OWENSBORO  2  W 

itia 

.55 

.06 

•  03 

.93 

•  02 

OWENSBORO  DAH  46 

1.00 

•  50 

.02 

•  19 

•  02 

.09 

•  26 

s 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

1.42 

T 

.15 

•  02 

•  23 

•  16 

T 

.12   .62 

•  12  • 

PAOUCAH 

1.S2 

.03 

.07 

•15   •lO 

•  10 

•  15 

•  02 

T   . 

PAINTSVILLE 

1.9a 

T 

.90 

•  09   T 

.03 

•  91 

.!> 

.10 

T    . 

PIKEVILLE 

1.52 

.06 

•  06 

.51 

•  34 

T 

.02 

•  30 

•  01 

•  22 

T 

T    • 

PINEVILLE 

2.S2 

T 

1.25 

•  05  .U 

T 

•  01   T 

•  29 

•71   .01 

•  97 

PRINCETON 

1.64 

.35 

.10 

.23 

•  25 

•  63 

•oa  •• 

RAVENNA  LOCK  12 

1.91 

1.05 

T 

.36 

•  20 

•  10 

RICH^40ND 

1.19 

T 

T 

.73 

T 

T 

.08 

•  10 

T 

.24 

I 

ROCHESTER  LOCK  3 

3. SO 

•  76 

2.26 

•  04 

•  03 

.10 

•  17 

•  12 

T 

RUSSELLVILLE 

2.48 

.27 

.86 

•  02 

•  39 

•  38 

•  60 

RUSSELLVILLE  SueSTA 

2.47 

.55 

.57 

T 

.39 

•  3} 

•  60 

•  03 

T    . 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

2.se 

.02 

2.30 

•  07 

.09 

•  09 

•  34 

.05 

SALVISA  LOCK  6 

1.62 

T 

T 

.65 

•  01 

T 

.91 

•  02 

•  07 

•  M 

. 

SALYERSVILLE  2  SE 

2.68 

.05 

.78 

•  05 

•  40 

•  32 

•  28 

•  80  • 

SC0TTSV1U.E 

2.47 

1.08 

•  S4 

.95 

•  02 

•  28 

SEBREE 

1.19 

T 

•  92 

•  05 

•  08 

•  90 

T 

, 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

3.02 

1.96 

•  09 

•  10 

•  81 

■  0<>  • 

SHELBYVILLE  2  W 

2.03 

.02 

•  •34 

T 

•  04 

•  29 

.06 

T 

.28 

SHEPHERDSVILLE 

2.69 

2.25 

•  05 

•  10 

•  09 

.03 

.21 

SOMERSET  I  N 

2.24 

.09 

.81 

•02   tOl 

•  01 

.02 

.63 

•  28 

•  37  • 

SPRINGFIELD 

1.38 

.75 

•  20 

T 

•  » 

.10 

STEARNS 

2.63 

.27 

.67 

•  05 

.62 

•  05 

•  10 

•  31 

•  11 

•  49 

^ 

SUMMER  SHADE 

1.63 

•  50 

.75 

.03 

T 

•  10 

.09  • 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

1.90 

.26 

.82 

•  49 

T 

•  OS 

T 

•  29 

T 

^ 

TAYLORSVILLE 

2.95 

2.34 

T 

.28 

T 

T 

•  03 

•  30 

, 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

2.19 

•  11 

•  99 

•  01 

•  03 

•  42 

•  4« 

•  17  « 

TYROWE  LOCK  5 

1.34 

T 

•  58 

■  05 

•  20 

•  14 

•  10 

•  27 

UNIONTOWN  DAH  40 

2.33 

T 

1.17 

•  OS 

•  26 

.03 

•  7« 

T 

• 

VALLEY  VIEW  LOCK  g 

1.82 

.03 

T 

1^32 

•  02 

T 

•  13 

•  09 

•  02 

•  29 

^ 

VANBUREN 

4.38 

T 

T 

3^72 

•  02 

T     T 

•  28 

T 

•  06 

•  30 

, 

VANCEBURG  DAH  32 

1.14 

T 

•  10 

•  53 

T 

.05 

•  02 

T 

•  24 

.20 

^ 

WAYNESBUR6  6    E 

1.55 

•  32 

T 

•  12 

•  14 

•  39 

•  64  • 

WEST  LIBERTY 

2.85 

.15 

•  98 

•  06 

•  06 

•  88 

•  34 

.02   .02 

T 

.14 

WILLIAMSBURG 

2.27 

•  34 

•  40 

•  03 

.19 

•04   •OS 

T 

•  47 

.04 

•  43 

•  30  • 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

2.29 

.03 

1^67 

•  05 

T 

•  16 

•  03 

.11 

.34 

WILLOW  LOCK  13 

2.30 

1^55 

•  07 

•  10 

•  30 

.28 

, 

WOLF  CREEK  DAM 

1.36 

•  41 

•  36 

•  12 

.07 

.40 

, 

WOODBURY  LOCK  4 

3.25 

•  74 

1^33 

.15 

•  9« 

•  08 

•  14 

.01 

• 
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Table  5 

Day 

Of  Month 

1 

StotioQ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ANCHORACE 

MAX 

MIN 

82 

51 

78 

58 

65 

57 

74 
58 

72 
49 

80 
50 

71 

41 

74 
36 

68 
41 

67 
38 

68 
39 

76 

43 

77 
46 

81 
44 

84 
45 

86 

45 

78 
49 

82 
46 

75 
52 

79 
59 

72 
58 

65 
55 

78 
52 

75 
47 

76 

50 

63 

42 

63 
32 

T2 
38 

78 

44 

78 
4« 

72 

74>2 
47.3 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

79 
52 

77 
52 

73 
56 

67 
62 

66 

59 

79 

69 

72 
45 

75 
40 

67 
42 

62 

39 

66 
38 

75 
42 

78 
45 

82 
47 

84 
49 

79 

48 

76 

46 

74 

51 

77 
64 

70 
59 

73 
58 

68 
58 

70 
60 

66 
50 

74 

48 

69 

45 

58 
42 

70 
41 

72 
42 

74 
47 

72 
iiS 

72.4 
49.4 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

85 
53 

90 
60 

85 
63 

73 
61 

72 
61 

78 

58 

82 

44 

79 
35 

79 
36 

74 
36 

80 
32 

80 
38 

80 
40 

85 
40 

86 
41 

84 
37 

80 
39 

75 
56 

30 
51 

80 
60 

72 
56 

69 
52 

69 
58 

76 
49 

80 
45 

71 
44 

65 

45 

78 
35 

80 
38 

78 
42 

75 
50 

78.0 
46.9 

BARDSTOMN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

BAXTER 

MAX 
MIN 

83 
51 

83 
55 

80 
62 

78 
61 

70 
61 

72 
69 

77 
44 

68 
38 

75 
39 

76 
39 

70 
36 

74 
36 

75 

40 

79 
43 

83 
44 

83 

40 

81 
40 

42 

73 
51 

7« 
53 

78 
54 

70 
55 

71 

57 

65 
52 

75 
48 

75 
47 

6« 

47 

67 
41 

75 
39 

75 

40 

7* 
4* 

74.9 
4?.l 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

86 

48 

84 
62 

82 
62 

76 
60 

78 

47 

83 
52 

74 
42 

75 
32 

70 
39 

67 
40 

74 
39 

77 
47 

77 
44 

81 
41 

82 
42 

84 
43 

82 

46 

83 
44 

78 
49 

79 
58 

70 

55 

72 
57 

78 

50 

78 
45 

80 
50 

70 
50 

66 

29 

73 
34 

77 
42 

77 
44 

68 
51 

76.8 
46.6 

BENHAM 

MAX 

MIN 

82 
50 

85 
51 

80 
59 

77 
59 

71 
61 

54 

77 

50 

66 

34 

73 
38 

75 
35 

68 

31 

71 
37 

80 
39 

SO 
40 

81 

38 

82 

37 

78 
39 

67 
41 

71 
60 

76 

53 

75 
56 

78 
53 

71 
57 

66 

55 

71 

48 

74 
47 

T3 
45 

71 
42 

73 
38 

71 
42 

72 
41 

74.3 
45.8 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

8« 

•,6 

83 
66 

79 
65 

78 
65 

82 
47 

88 
47 

80 
37 

79 
31 

73 
36 

72 
36 

78 
41 

77 
46 

78 
41 

88 
34 

84 
39 

85 
38 

84 
40 

83 
39 

79 
44 

78 

50 

72 
60 

77 
54 

SO 
46 

79 
43 

79 
52 

73 

51 

68 

29 

74 
35 

74 
39 

67 

43 

71 
54 

78.3 
45.0 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

86 

50 

78 
68 

76 
62 

68 
61 

67 
49 

82 

54 

76 

47 

77 

40 

68 
47 

65 

36 

70 
38 

78 
4j 

7S 
48 

77 
♦4 

84 
47 

82 
45 

77 
42 

70 
62 

73 
48 

76 

61 

78 
63 

71 
57 

68 
58 

67 

45 

74 
54 

67 
47 

60 
38 

79 
42 

76 

45 

78 

43 

68 
55 

73.8 
49.3 

BLAINE 

MAX 
MIN 

83 
*7 

78 
58 

75 
58 

70 
62 

69 
61 

80 

59 

72 

40 

7« 
32 

73 
36 

66 
31 

70 
28 

78 
35 

80 
38 

84 
39 

85 
40 

81 
37 

79 

47 

78 

49 

80 
57 

74 

54 

74 
67 

68 
58 

67 
56 

66 

47 

78 
40 

68 

41 

58 

40 

74 
37 

76 
45 

74 
45 

74 
49 

74.4 
45.8 

BOHNIEVILLE 

MAX 
MIN 

89 

45 

85 
63 

76 
61 

75 
56 

78 
52 

81 

54 

75 
38 

73 
31 

70 
36 

67 

34 

73 
36 

78 

4* 

82 
SO 

SO 
39 

83 
41 

82 

40 

78 
44 

75 
46 

76 

43 

78 
56 

73 

58 

66 

55 

77 
48 

76 

42 

78 
46 

65 

40 

63 
29 

70 
40 

74 
42 

76 

40 

67 
50 

75.5 

45.1 

BONLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
52 

84 
66 

77 
66 

69 
57 

77 
56 

82 

57 

68 

43 

75 
38 

71 
42 

70 
43 

76 
43 

75 
46 

7« 

4« 

80 
44 

81 

45 

84 
45 

80 
49 

78 
51 

71 

50 

78 
61 

68 

60 

68 
57 

77 
51 

78 

47 

78 
49 

63 

39 

65 
36 

76 

39 

74 
42 

75 

44 

66 

49 

75.1 
48.8 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

85 

51 

81 
57 

79 

64 

69 
61 

77 
53 

78 

59 

72 

44 

73 
35 

70 
40 

68 
39 

75 
38 

78 

44 

78 
46 

82 
44 

84 
44 

85 
46 

76 

48 

69 
54 

77 
47 

77 
59 

73 
59 

69 
56 

76 
56 

77 
46 

78 
61 

68 
61 

63 

35 

78 
38 

77 
44 

77 
47 

70 
54 

75.4 
49.0 

CARBOULTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

SO 

43 

77 
58 

76 

54 

72 
56 

70 
52 

78 

50 

77 
47 

71 
38 

70 
44 

61 
37 

64 
39 

73 

39 

74 

44 

78 
43 

80 
45 

SO 
45 

77 
46 

77 

45 

75 

53 

76 

60 

74 
68 

68 
59 

75 
52 

72 

47 

74 
47 

72 
50 

58 

37 

69 

35 

75 
40 

74 

44 

71 
57 

73.1 
47.2 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

86 
46 

83 
46 

77 
47 

74 
57 

74 
49 

82 

51 

79 
39 

76 
33 

71 
33 

66 
34 

70 
34 

78 

39 

78 
43 

82 
41 

84 
42 

83 
42 

77 
43 

ao 

45 

78 
47 

78 
60 

72 
58 

70 
55 

77 
53 

75 
44 

77 
45 

77 
50 

62 

30 

75 
33 

75 
39 

78 
42 

76.5 
44.0 

COVINGTON  NB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
48 

74 
61 

62 
54 

68 
53 

73 
52 

76 
55 

62 
43 

70 
40 

63 

45 

61 
37 

64 
40 

75 

45 

76 

53 

81 
53 

84 
51 

82 

50 

78 
55 

78 
53 

71 
52 

74 
59 

73 
58 

64 
57 

76 

54 

67 

50 

75 
51 

63 

44 

34 

68 

44 

74 
49 

7J 

54 

72 
60 

71.6 
50.1 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

80 
42 

82 
58 

78 
62 

68 
60 

68 

56 

74 
61 

78 
39 

65 
35 

73 

40 

67 
31 

63 
32 

68 
35 

76 
39 

78 
39 

82 

40 

84 

40 

83 

40 

77 
47 

78 

49 

74 
55 

78 
57 

76 

57 

63 

57 

73 

45 

70 
46 

77 

49 

56 

35 

57 

33 

72 
36 

77 

43 

73 
53 

73.2 
45.2 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

86 

51 

87 
54 

83 
64 

76 
60 

64 
57 

71 
57 

80 
44 

68 
39 

76 
45 

70 
39 

67 
38 

73 

40 

77 
48 

79 
47 

83 
47 

86 

46 

84 
46 

75 
50 

71 

48 

77 
52 

78 
58 

77 
67 

64 
55 

71 
46 

71 
49 

78 
52 

58 
37 

61 
38 

74 
40 

78 
46 

74.7 
1  48>3 

OEVEY  DAM 

MAX 
MIN 

85 
52 

83 
51 

79 
62 

77 
63 

71 
62 

64 
61 

80 
44 

68 

40 

75 

40 

70 
36 

65 

30 

70 
30 

76 

41 

78 
45 

82 
46 

84 
44 

86 

41 

77 
45 

79 

51 

SO 
54 

79 
56 

76 

48 

70 
48 

65 

54 

73 
45 

77 
49 

69 

50 

57 
43 

74 
41 

76 

41 

76 

48 

74.8 
47.1 

OIX  DAM 

MAX 
MIN 

85 
52 

SO 
66 

76 
66 

74 
62 

69 
57 

76 
57 

77 
46 

73 
4i 

72 
46 

66 

41 

69 
40 

76 
4S 

77 
49 

81 
47 

83 
47 

80 
48 

80 
48 

75 
52 

74 
52 

76 

60 

74 
58 

74 
58 

71 

57 

71 
48 

75 

64 

73 

50 

98 
36 

72 
38 

76 
49 

75 
63 

73 
59 

74.9 
51.0 

ELI2ABETHT0HN 

MAX 
MIN 

87 
50 

82 
63 

81 
60 

73 
59 

75 

50 

78 

60 

77 

4* 

72 
39 

6« 

44 

65 

43 

70 
40 

75 

41 

77 

50 

79 

48 

82 
43 

83 
44 

79 

44 

77 
45 

7» 
49 

78 
59 

70 
58 

67 
67 

77 
53 

76 
44 

75 
46 

73 
53 

63 
32 

71 
41 

75 

49 

76 

42 

70 
50 

74.9 
47.8 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

81 
45 

76 

59 

72 
53 

69 

65 

73 
55 

80 
52 

72 
45 

75 

34 

66 

39 

64 
34 

67 
35 

68 
37 

78 
42 

83 
41 

84 
43 

82 

43 

76 

44 

80 

47 

75 
51 

78 
53 

72 
57 

67 
69 

76 
57 

69 
46 

78 
46 

67 

60 

57 
35 

71 
36 

76 
39 

76 
45 

75 
55 

73.6 
4«i2 

FARMERS 

MAX 

MIN 

83 
46 

79 
60 

77 
57 

72 
62 

70 
58 

79 
56 

77 
40 

74 
34 

71 

38 

64 
33 

69 
32 

76 
37 

77 
41 

81 
40 

83 
43 

80 
41 

77 
41 

77 
46 

79 
49 

74 
69 

73 
55 

68 

68 

70 
59 

68 
46 

77 
49 

72 
49 

59 
39 

71 
35 

77 
42 

75 
46 

74 
53 

74.3 
46.6 

FORDS  FERRY  DAM  iO 

MAX 
MIN 

87 
55 

85 
67 

80 
63 

78 
63 

80 
54 

86 

55 

76 

50 

78 
40 

69 
51 

67 

45 

75 
46 

79 
68 

79 
55 

83 

50 

84 
49 

82 
49 

SO 

52 

80 

51 

77 
53 

80 
67 

69 
53 

74 
57 

78 
51 

78 
62 

80 
56 

71 
50 

65 

38 

70 
40 

76 

44 

70 
51 

67 

54 

76.8 
51.9 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

79 
48 

78 
48 

74 
62 

70 
59 

70 

54 

71 
55 

77 
46 

70 
38 

70 
38 

70 
38 

62 
38 

69 
38 

7* 
41 

75 
44 

79 
44 

81 

46 

SO 
46 

74 
46 

77 
49 

68 

52 

76 

69 

72 

69 

62 
53 

73 
50 

66 

49 

74 
49 

55 

37 

66 
35 

68 
38 

72 

42 

72 
45 

71.4 
46.6 

6LAS60N  HKAY 

MAX 
MIN 

86 
50 

82 
65 

79 
62 

68 
61 

76 
51 

80 
54 

73 

40 

75 
34 

70 
39 

68 
42 

73 
39 

75 
45 

76 
43 

SO 
42 

SO 
43 

84 

44 

77 
51 

72 
52 

77 
50 

77 
60 

76 

59 

68 
56 

76 
56 

76 
46 

76 

49 

75 
48 

63 
35 

73 
39 

76 

42 

75 
45 

67 
50 

75.1 
4S.1 

SOLOEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

88 

49 

82 
64 

82 
66 

78 
64 

83 
48 

87 

48 

84 
39 

78 
32 

76 
38 

72 
44 

SO 
42 

80 
48 

81 
44 

85 
41 

85 
41 

85 

40 

84 
44 

83 
41 

79 
49 

81 
58 

78 
53 

77 
56 

81 
46 

79 

44 

84 
51 

74 
51 

68 
29 

75 
36 

74 
39 

71 
43 

70 
50 

79.5 
46.4 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

79 

45 

77 
59 

73 
57 

68 

56 

66 

62 

76 

69 

70 
42 

63 
35 

67 
38 

61 
33 

65 
30 

74 
36 

77 
36 

81 

40 

80 
42 

79 
41 

77 
39 

75 

47 

78 
52 

70 

65 

73 
55 

66 

58 

68 
56 

67 

45 

76 

46 

68 

42 

57 

38 

70 
36 

75 
38 

75 
43 

70 
52 

71.6 
45.5 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

88 
49 

S7 
54 

84 
63 

79 
62 

70 
54 

79 
65 

82 

40 

69 

34 

77 
37 

71 
36 

68 
35 

76 
37 

78 
41 

79 

40 

80 
41 

85 

41 

85 

42 

77 
46 

68 

44 

77 
46 

SO 
58 

72 

57 

65 

58 

76 
45 

76 
46 

SO 
48 

63 
32 

64 
34 

76 
39 

78 

41 

78 
45 

76.4 

45.1 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

87 

50 

84 
66 

75 
66 

75 
63 

78 
50 

85 

61 

78 
47 

75 
36 

70 
43 

68 

42 

74 
41 

78 
49 

78 
50 

80 
44 

82 
45 

82 

47 

81 
46 

80 

45 

78 
60 

74 
68 

72 
68 

72 
57 

78 
49 

77 
48 

78 
50 

70 
52 

66 

32 

73 
38 

76 

43 

72 

45 

68 
53 

76.3 
48.8 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

85 
48 

84 
63 

83 
60 

70 
62 

67 
62 

81 
61 

79 
41 

76 
34 

75 
37 

68 
34 

70 

31 

77 
37 

77 
41 

82 
41 

82 
41 

80 
39 

79 
39 

78 
61 

79 

49 

76 
53 

71 
56 

67 
56 

69 

58 

68 

47 

78 
46 

71 

41 

58 
41 

73 
36 

76 
38 

78 
42 

73 
50 

75.2 
46.3 

HENDERSON  »  SW 

MAX 
MIN 

87 
53 

86 
64 

77 
58 

81 
61 

81 
51 

86 
53 

73 
41 

78 
38 

70 
48 

70 
42 

75 
41 

79 
52 

78 
52 

76 
49 

85 
46 

84 
46 

84 
47 

82 

48 

80 
66 

80 
57 

72 
57 

73 

67 

79 
52 

80 
49 

SO 
53 

71 
50 

67 
34 

71 
38 

76 
45 

72 
48 

69 
63 

77.5 
49.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

88 
51 

85 

59 

80 
65 

80 
64 

78 

51 

86 
62 

88 

45 

74 
34 

80 

40 

77 
42 

76 
43 

81 
51 

81 
46 

SO 
47 

85 
42 

85 
42 

84 
44 

88 
44 

82 

46 

83 
49 

SO 
57 

65 

57 

80 

47 

83 
46 

82 

54 

78 

50 

68 

35 

70 
33 

76 
42 

74 

46 

73 
56 

79.6 

47.7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

MIN 

84 

51 

84 
52 

81 
61 

75 
62 

72 
62 

66 
60 

79 
42 

66 

35 

74 
36 

71 
35 

65 

30 

70 
33 

75 
40 

77 
39 

81 
40 

82 

36 

79 
38 

72 

40 

72 

50 

77 
53 

77 
52 

67 
56 

69 

58 

66 

53 

67 
46 

79 
40 

70 
41 

56 
41 

72 
38 

76 
39 

73 
46 

73.2 
45.3 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

91 
54 

89 
57 

84 
65 

77 
62 

75 
51 

80 
50 

86 

46 

73 
36 

SO 
38 

73 
45 

71 
44 

77 
45 

78 
47 

77 
43 

83 
45 

S3 
48 

85 

50 

83 
49 

82 

51 

79 
53 

79 
57 

64 
57 

74 

50 

80 
49 

78 

50 

77 
49 

68 
37 

67 

39 

75 
40 

76 
47 

71 
48 

77.9 
48.6 

INEZ 

MAX 
MIN 

86 

48 

79 
59 

81 
62 

75 
62 

69 
61 

82 

60 

72 
42 

76 

37 

74 
37 

67 

34 

71 
33 

77 

37 

80 

40 

84 
42 

86 

41 

S3 
38 

SO 
39 

79 

48 

78 

48 

78 
60 

75 
56 

73 
56 

66 
57 

66 
53 

77 
48 

74 
45 

61 
42 

75 
43 

75 
38 

75 

45 

76 
51 

75.7 
47.2 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

90 
52 

85 
65 

74 
59 

76 
59 

73 
50 

81 
65 

73 
43 

75 
37 

72 
46 

67 
40 

71 
41 

77 
44 

78 
48 

82 
45 

87 
46 

85 

48 

79 

51 

82 

47 

74 

54 

79 
60 

71 
60 

67 
56 

81 
51 

76 
48 

77 
50 

66 

50 

64 
33 

74 
40 

79 
44 

79 
46 

72 
58 

76.3 
49.2 

LEITCHFIELO 

MAX 
MIN 

88 
52 

86 
62 

75 
62 

73 
61 

76 
51 

83 
53 

75 

45 

76 

40 

72 
47 

68 

40 

73 

40 

78 
47 

78 
48 

81 
47 

82 
48 

84 

60 

78 
52 

78 

50 

76 

50 

79 

60 

71 
68 

68 
56 

SO 
62 

76 

48 

77 
50 

70 
51 

66 
36 

73 
41 

78 

46 

78 

48 

68   76 aS 
53   49  •  7 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
53 

77 
64 

72 
61 

69 
57 

66 

57 

76 
56 

64 
46 

71 

42 

65 
43 

62 
38 

66 

40 

76 
49 

76 
62 

81 
50 

82 
60 

80 
53 

1 

72 
53 

74 
63 

71 
53 

76 
68 

73 
58 

62 
5S 

72 
55 

66 
50 

75 
53 

58 
41 

57 
33 

70 
42 

73 

60 

75 
53 

69 
52 

71.2 
50.7 
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Table  5 -Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
OCTOBER  1956 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

» 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30; 

31 

< 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

87 

83 
65 

72 
63 

66 
62 

66 
61 

80 
59 

66 
39 

74 
34 

71 
38 

66 

42 

72 
40 

76 
42 

75 
41 

SO 
40 

81 
42 

79 
41 

75 
42 

72 
52 

76 
52 

74 
57 

70 
67 

67 
57 

67 
48 

66 

44 

75 
48 

68 

48 

55 

39 

72 
42 

76 
42 

74 
46 

69 
51 

72.2 

47i8 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

85 
55 

82 
67 

79 
57 

79 
60 

72 
54 

82 
56 

77 
49 

76 

43 

70 
63 

70 
43 

70 
46 

78 
49 

79 
51 

82 

50 

84 
53 

85 
56 

79 
57 

82 

55 

77 
57 

80 
62 

75 
64 

70 
60 

78 
58 

76 
55 

78 
54 

73 
53 

63 

41 

72 
44 

73 
50 

77 
52 

72 
51 

75.5 

63.7 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

81 
52 

78 
63 

68 
59 

75 
58 

71 
62 

79 
53 

64 

43 

73 
38 

65 

47 

64 

41 

69 

42 

74 
44 

75 
48 

79 
45 

81 
47 

82 
48 

77 
53 

80 

60 

72 

54 

76 

61 

71 
61 

64 
58 

75 
53 

72 

49 

74 
50 

54 
40 

61 
35 

70 
41 

75 
45 

74 
49 

59 

56 

72.6 
49.5 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

86 
52 

81 
67 

75 
66 

79 
64 

83 
52 

86 
51 

80 
45 

77 

34 

71 
42 

71 
45 

77 
47 

78 
51 

79 
48 

84 
45 

85 
43 

85 
43 

85 
47 

83 
46 

80 
46 

82 
51 

70 
66 

77 
55 

Bl 
48 

79 
47 

81 
55 

73 
49 

68 

33 

74 
35 

76 

44 

71 

47 

71 
68 

78.3 
48.7 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

87 

85 
68 

79 
65 

79 
63 

SO 
50 

85 
52 

81 
49 

76 
36 

73 
46 

68 

41 

75 
40 

78 
49 

77 
47 

81 
46 

82 

44 

S3 
45 

82 

47 

81 

46 

76 

49 

78 
56 

68 

56 

73 
58 

79 
49 

77 
46 

78 
63 

72 
51 

68 

33 

72 
36 

76 
41 

73 
45 

69 
51 

77.1 
48.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

86 
50 

88 
61 

75 
60 

71 
61 

77 
49 

84 
53 

75 
41 

76 
31 

74 
39 

70 
37 

74 
39 

75 
45 

76 
46 

85 
42 

84 
43 

85 

45 

78 

46 

76 

48 

77 
46 

75 

57 

73 
58 

67 
55 

80 
62 

77 
42 

75 

50 

70 
50 

65 

31 

73 
39 

76 

41 

76 
43 

68 

50 

76.2 

46.8 

MANCHESTER  <.  SE 

MAX 
MIN 

89 
47 

85 
62 

76 
60 

68 
61 

68 
62 

82 
59 

78 

40 

75 
34 

75 
35 

67 
33 

75 
31 

78 
37 

78 
41 

83 
39 

84 
40 

80 
36 

77 
37 

73 
51 

78 
60 

79 
55 

70 
56 

70 
56 

68 
58 

70 
49 

80 
40 

69 
41 

60 
43 

75 
36 

76 
39 

78 
43 

73 
49 

75.4 
45.8 

MAYFIELO 

MAX 
MIN 

84 
54 

81 
65 

77 
66 

80 
64 

84 
54 

86 

55 

74 
45 

77 
38 

77 
46 

72 

44 

78 
49 

76 
66 

78 
52 

B3 
49 

84 

45 

85 
45 

83 
48 

80 
49 

78 
56 

69 

61 

76 
68 

80 
49 

80 
47 

79 
57 

71 
50 

69 
36 

73 
37 

73 
47 

66 
48 

I^ 

77.6 
50.9 

HAVSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

78 
46 

77 
46 

75 
57 

69 

57 

59 
47 

71 
54 

78 
43 

67 
37 

71 
37 

60 
34 

55 

34 

73 
39 

76 
39 

77 
45 

80 
44 

86 
46 

81 
45 

76 
46 

76 
48 

76 
49 

74 
56 

72 
66 

64 
58 

70 
48 

70 
47 

76 
48 

60 
3B 

58 
37 

71 
39 

76 

41 

73 
49 

72.4 
45.5 

MIOOLESBORO 

MAX 
MIN 

86 
52 

82 
62 

81 
61 

71 
61 

74 
63 

60 
58 

78 

44 

75 
35 

78 
38 

71 
35 

75 
33 

75 
41 

77 
38 

81 
40 

83 
42 

81 
36 

77 
39 

70 
56 

74 
65 

77 
55 

72 
54 

66 
57 

66 

58 

78 
49 

76 

48 

59 

41 

68 

46 

76 

38 

75 
41 

76 
46 

74 
48 

75.5 
47.4 

MONT  I CELLO 

MAX 
MIN 

89 

50 

83 
69 

74 
63 

70 
52 

75 
52 

80 
58 

72 

41 

75 
35 

75 
40 

69 
39 

74 
35 

77 

44 

77 

44 

79 
41 

81 
42 

81 

40 

78 

41 

72 

51 

78 
51 

76 
61 

70 
57 

68 

58 

69 
68 

74 
46 

78 
52 

58 
52 

62 

39 

59 

37 

76 

47 

76 

48 

67 

74.6 
48.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

82 

49 

76 

61 

71 
58 

69 

58 

68 

54 

77 
55 

70 
41 

73 
38 

67 

45 

64 
36 

68 
35 

76 
41 

77 
44 

81 
45 

83 
46 

84 
48 

82 

46 

76 
52 

76 

50 

77 
55 

76 
54 

65 

64 

69 
56 

56 
44 

78 
49 

68 
46 

63 
36 

72 
39 

77 
45 

76 
51 

72 
64 

73.6 
47.9 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

86 

47 

81 
65 

74 
60 

69 

60 

64 
59 

78 
60 

64 
39 

74 
32 

73 
37 

67 
35 

72 
39 

76 

40 

77 
42 

SO 
40 

82 

41 

61 
39 

77 
39 

71 
52 

75 

45 

74 
55 

74 
55 

67 

57 

68 
56 

63 
40 

78 

64 

65 

50 

M 

73 

40 

75 
41 

76 
46 

71 
53 

73.1 
47.0 

MURRAY 

MAX 
MIN 

85 
53 

84 
64 

75 
65 

77 
63 

83 
50 

87 
50 

73 
45 

77 
37 

74 
49 

73 
45 

80 
46 

78 
66 

78 
62 

82 
45 

83 
42 

80 
43 

84 
44 

82 

45 

78 

49 

80 
65 

70 
59 

75 
58 

SO 
48 

79 
47 

78 
46 

70 
50 

66 
34 

74 
35 

74 

44 

66 
46 

71 
62 

77.4 
48.9 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

85 
55 

89 
62 

75 
66 

78 
51 

74 

50 

85 
52 

75 
45 

78 
35 

71 
45 

72 

41 

78 
44 

80 
48 

79 

60 

83 
42 

83 
46 

88 
43 

85 
46 

86 

45 

80 
53 

81 
56 

58 
57 

77 
56 

82 

47 

81 

47 

79 
53 

70 
54 

70 

34 

75 
43 

78 
44 

74 
4« 

67 
59 

78.3 
49.2 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
54 

79 
69 

74 
65 

79 
57 

83 
53 

86 
56 

68 
43 

76 
36 

72 
45 

70 
44 

79 
45 

77 
58 

78 
53 

82 
55 

84 
46 

84 
46 

83 
50 

83 
49 

79 
50 

79 
56 

56 
59 

76 
55 

80 
61 

79 

49 

79 
67 

64 

51 

67 
35 

71 
38 

73 
48 

70 
51 

69 
50 

76.6 
50.7 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

87 
57 

as 

68 

76 
67 

82 
63 

85 
52 

88 
57 

76 

47 

80 
36 

74 
43 

73 
45 

74 
43 

78 
52 

81 
♦7 

85 
46 

86 
45 

87 

44 

85 
46 

80 
48 

81 
54 

82 
56 

70 
58 

78 
56 

82 

48 

80 
46 

81 
57 

75 
50 

68 
34 

74 
39 

75 
46 

70 
47 

73 
57 

79.1 
50.1 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
57 

84 
62 

77 
63 

74 
62 

68 
55 

79 
50 

70 
50 

80 
40 

73 
40 

69 
38 

74 
34 

77 
39 

82 
41 

84 
46 

86 
45 

83 
43 

74 
43 

74 
53 

77 
60 

79 
50 

69 
53 

70 
61 

65 

60 

70 
56 

78 
52 

71 
46 

59 
52 

74 
47 

73 
45 

74 
49 

79 
67 

75.2 
60.6 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

86 

50 

84 
54 

80 
66 

S3 
53 

84 
49 

88 
47 

74 
42 

80 
32 

76 
39 

73 
42 

76 
41 

80 
46 

81 
42 

85 
40 

86 
41 

86 
41 

86 
45 

85 
43 

80 
61 

81 
59 

76 
50 

77 
66 

83 
45 

77 
46 

81 
51 

72 
61 

71 
31 

76 
35 

78 
41 

71 
44 

69 
46 

79.6 
46.7 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

82 

50 

84 
59 

81 
60 

76 
61 

66 

59 

67 

57 

78 
40 

65 
39 

74 
44 

63 

38 

65 
36 

70 
41 

76 
45 

76 
43 

82 
44 

83 
42 

82 

44 

78 

51 

72 

49 

74 
56 

75 
57 

76 

57 

65 

68 

70 
46 

66 

51 

76 

46 

57 
39 

62 

40 

71 
40 

76 

49 

76 
62 

73.0 
48.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

90 
60 

83 
65 

77 
66 

73 
64 

77 
51 

83 

51 

71 
42 

74 
34 

73 
39 

69 

41 

73 
43 

76 
45 

75 
48 

80 
42 

82 
43 

83 
43 

SO 
43 

77 
46 

79 
49 

77 
58 

70 
66 

77 
51 

77 

45 

78 
43 

77 
49 

75 
43 

72 
39 

75 
43 

75 
43 

75 
46 

66 
60 

76.4 
47.4 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

85 
53 

86 

59 

86 
63 

70 
59 

70 
62 

73 
53 

78 

45 

54 
35 

72 
42 

58 

39 

63 

40 

68 

42 

74 
44 

75 
44 

79 
45 

81 
50 

81 
54 

75 

54 

78 
53 

73 
57 

73 
57 

70 
55 

68 

54 

76 
50 

74 
51 

73 
48 

69 
36 

61 
42 

71 
44 

74 
46 

n 

73.3 
49.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

85 
55 

82 
66 

79 
67 

58 
62 

77 
52 

81 
55 

75 

43 

76 
37 

72 
43 

69 
42 

77 
41 

77 
61 

77 
52 

81 
46 

83 
45 

33 
44 

79 
46 

72 
49 

76 
52 

78 
60 

70 
59 

68 
68 

78 
55 

78 
46 

78 
53 

72 

50 

65 
34 

75 

40 

76 
45 

75 
47 

68 
»2 

75.8 
4S.9 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

83 
50 

76 
62 

73 
57 

72 
57 

73 
50 

78 
53 

74 
45 

73 
36 

65 

44 

65 
39 

69 
38 

76 
44 

76 

47 

80 
46 

83 
49 

82 
50 

76 
63 

80 
53 

74 
51 

75 
58 

72 
58 

69 
56 

76 

54 

71 

50 

76 

50 

72 
60 

60 
34 

72 
40 

76 

47 

76 
46 

71 
66 

74.0 
49.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

89 

48 

82 
65 

74 
60 

59 
61 

72 
59 

79 
60 

69 

40 

74 
33 

70 
37 

68 

40 

73 
39 

75 
41 

76 

41 

SO 
40 

82 
41 

81 
38 

76 

40 

72 

54 

77 
45 

75 

64 

71 
56 

67 
66 

67 

54 

67 

43 

76 
61 

66 

48 

60 
36 

72 
41 

75 
41 

74 
47 

69 
53 

73.4 
47.2 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

88 
54 

81 
67 

78 
62 

67 
57 

73 
53 

81 
56 

69 

40 

74 
37 

71 
41 

68 

43 

74 
42 

75 
60 

77 
45 

80 
44 

81 
46 

82 
42 

77 
46 

70 
54 

74 
49 

78 
60 

71 
59 

65 
68 

74 
52 

76 
43 

75 

54 

63 

41 

63 
35 

74 
42 

76 
44 

76 
45 

65 
51 

74.0 
46.7 

VANCEBURG  0AM  32 

MAX 
MIN 

76 
47 

72 
58 

71 
53 

68 
59 

70 
55 

76 

53 

7S 

41 

71 
36 

60 
42 

»1 

34 

65 
33 

73 
39 

75 
44 

80 
46 

81 
45 

81 
48 

76 
45 

76 
48 

77 

49 

74 
57 

74 
53 

75 
67 

67 

68 

69 

49 

73 
51 

71 
47 

60 
38 

69 

39 

74 
43 

74 

48 

69 
55 

72.1 
47.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

83 
45 

84 
49 

78 
59 

74 
61 

68 

60 

68 

59 

80 

40 

55 

33 

75 
36 

70 
33 

64 
30 

69 
35 

77 
38 

80 
39 

84 
41 

85 
38 

81 
38 

81 
47 

81 

49 

80 
57 

76 
54 

73 
55 

66 

67 

56 
46 

67 

50 

77 
43 

55 

40 

56 
36 

73 
37 

79 

44 

75 
49 

74.3 
45.1 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

91 

57 

85 
65 

SO 
62 

70 
62 

70 
52 

84 
60 

77 

44 

78 
36 

78 
39 

70 
39 

76 
36 

76 

44 

79 
41 

82 
41 

83 

43 

81 
39 

76 

40 

76 

58 

79 

64 

75 
68 

72 
56 

69 
58 

68 

67 

72 

50 

77 
48 

70 
49 

63 
43 

75 
39 

77 

41 

75 
46 

72 
49 

76.0 
48.9 

WILLIAMSTOWN  i    WSM 

MAX 
MIN 

76 
49 

82 
49 

75 
56 

63 

54 

66 

54 

72 
54 

76 
44 

63 

40 

70 
40 

63 
35 

62 
36 

66 

38 

76 
44 

78 
49 

81 
49 

82 

51 

79 

50 

75 

51 

77 
50 

72 

51 

77 
57 

73 
56 

64 
55 

72 
51 

67 

50 

76 

48 

65 

31 

58 
31 

70 
47 

7S 
47 

76 
51 

71.6 
47.4 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

89 
47 

87 
49 

88 
62 

77 
60 

76 

59 

75 
58 

86 
42 

76 
36 

77 
38 

75 
37 

7S 
38 

77 
37 

78 
41 

78 
41 

79 
42 

83 

40 

81 
40 

79 

40 

74 
49 

79 
49 

75 
57 

72 
58 

67 
58 

74 
49 

74 
60 

78 
61 

62 

37 

66 

37 

74 
37 

75 
42 

75 
46 

76.8 
46.0 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
OCTOBER  1956 


Station 

Day  of  month 

hi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEWEY  DAM 

EVAP 
WIND 

.12 
16 

4 

.04 
9 

.15 
4 

.09 
5 

3 

.17 
30 

.14 
29 

.13 
14 

.10 
22 

.11 
21 

.10 
8 

.07 
8 

.12 

9 

.11 
7 

.10 
8 

.12 
12 

.08 
10 

.10 
14 

.09 
35 

.09 
14 

.06 
12 

.06 
12 

10 

.10 
12 

.14 
21 

.00 
23 

.06 
11 

.08 
7 

.06 
8 

.04 
6 

B2.91 
404 

DIX  DAM 

EVAP 
WIND 

.21 

34 

.01 
22 

.12 
42 

.05 
34 

.04 
24 

.07 
30 

.21 

85 

.15 
54 

.14 
33 

.19 
48 

.15 
54 

.10 
26 

.10 
6 

.12 

11 

.05 
IB 

.12 
12 

.17 
28 

.10 
26 

.06 
17 

.08 
69 

.15 
39 

55 

.22 
36 

.05 
16 

.09 
57 

.16 
95 

.11 
37 

.04 
45 

.09 
30 

.09 
29 

.08 
18 

B3.43 
1130 

MADISONVILLE    1    SE 

EVAP 
WIND 

.20 
27 

.15 
78 

53 

.13 
35 

.15 
48 

.12 
23 

.22 
132 

.20 
61 

.18 

54 

.21 
90 

.19 
55 

.15 
70 

.15 
34 

.23 
39 

.15 
24 

.12 
26 

.18 
30 

.18 
38 

.15 
30 

.10 
26 

.15 

55 

.03 
40 

.09 
39 

.13 
36 

.18 
86 

.20 
114 

.19 
72 

.05 
49 

.15 
55 

.13 
30 

.06 
36 

B4.67 
1585 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 

9 

.18 
25 

.07 
22 

.00 
19 

.00 
7 

.06 
14 

.16 
45 

.21 
20 

.12 
12 

.14 
34 

.16 

35 

.13 

20 

.07 
6 

.14 
6 

.12 
10 

.15 
10 

.13 
24 

.08 
22 

.06 
10 

.13 
52 

.06 
25 

.07 
27 

.01 
15 

.05 
16 

.04 
57 

.20 
52 

.06 
38 

.10 
30 

.24 
15 

.04 
8 

.06 
11 

3.18 
696 

REFERENCE  NOTES 
the  State  Cllaatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Sta 


al,  Standlford  Field,  Louisville  13, 


Figuree  and  letters  folIowlDg  the  station  naae.  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  aod  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Decenber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  Blsalng  or  were  received  too  late  to  be  In^ 
Divisions,  as  used  in  Table  2,    and  on  the  naps  becaae  effective  with  data  for  June  1956. 


al 


alts  used  in  this  bulletin  i 
rom  65°  F, 


Tenperatu: 


"F,  precipitation  and  eyaporatio 


inches ,  and  wind  i 


Ivaporatlon  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  i 


I  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 


slve  observatl 


stations  when 
on  Index  listi 


ovement  in  miles.   1 

to  represent  obaervi 
rifting  and  other  Ci 
observation  times 


the  standard  of 


Ko 


// 


preclpitat 

And  also  on  a  lal 

Amount  included  1 

Gage  is  equipped 

Thermomet< 


L  Table  7  is  at  obser' 
1  Tables  3,  6,  7  ai 


all  except  Weather  Burea 


,nd  CAA  St; 
2  and  5, 


ns.   For  these  statloi 
ndicated  by  no  entry. 


Consult  the  . 


date  or  dates, 
following  measurement,  time  < 
th  a  windshield. 

rally  exposed  in  a  shelter 


tributlon  unknown, 

cated  a  few  feet  above  sod-C' 


are  at  6:30  a.m 
ue  of  this  publi' 


that  the  thermomete 


C.S.T. 


the  roof  of  a  building, 
AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C" 

"Hourly  Precipitation  Data". 
D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ra 
G  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G" 
H  One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily 
Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially 


T  Tra. 


eludes  total  for  previ< 

Information  concerning  the  hlst< 
publication  may  be  obtained  froi 
may  be  found  In  the  latest  Issui 


all 


:lo  of  1  inch  water  equivalent 
Indicates  that  soil  temperaturi 
ecord.   Degree  day  data,  if  cai 
but  may  vary  slightly  from  the 


These  stations  are  processed  for  sped. 

to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
es  are  published. 

for  this  station,  have  been  adjui 
nts  to  be  published  la 


a  shelter  located 


published  late 


ry  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  su 
the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offlc 
a  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  s 


itatlons  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History'  for  this  state. 

Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  statio) 
itlona,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


TOTAL  PRECIPITATION 


KKMTUCKT 
OCTOBER  1956 
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STATION  INDEX 


ASHLAND  OAH  29 
BARBOURVILLE 
BAROSTOMN  S  J  PREP  5CH 
BAXTER 

BEAVER  DAM 
BENHAH 
BENTON 
BENTON  2 
SEREA  COLLEGE 

8EHEA  WATER  WORKS 
BLAINE 
80NNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

In  spite  of  above  average  sunshine, 
unusual  chilliness  overcompensated 
the  warm  days  and  produced  a  cool 
month  in  contrast  to  the  warmth  of 
October.   Precipitation,  though  con- 
siderably deficient  generally,  was 
relatively  more  favorable  in  terms 
of  average  amounts  than  last  month 
in  the  Western  and  Blue  Grass  Divi- 
sions, and  occurred  mostly  in  the 
fourth  week. 


ings  of  the  month  at  most  stations, 
while  a  similar  situation  of  lesser 
magnitude  on  the  30th  brought  lower 
temperatures  than  on  the  24th  to  about 
15  stations  and  duplicated  the  earlier 
cold  at  others. 

Precipitation  was  infrequent  and  mostly 
light  during  the  first  19  days  of  Novem- 
ber.  By  contrast,  rain  or  snow  occurred 
almost  daily  from  the  20th  to  the  29th 
with  snow  predominating  in  the  extreme 
north. 


Extreme  temperatures  ranged  from  85° 
at  Owensboro  2  W  on  the  3rd  to  7°  at 
Falmouth  on  the  24th.   Although  month- 
ly mean  temperatures  were  deficient 
in  every  division,  the  Western  Divi- 
sion averaged  closest  to  its  long- 
term  mean  and  contained  most  of  the 
few  stations  with  positive  departures. 

Precipitation  totals  ranged  from  4.32 
inches  at  Sebree  to  only  0.45  inch  at 
Hyden  while  Fords  Ferry  Dam  50  topped 
the  list  of  greatest  daily  amounts 
with  2.40  inches  on  the  21st.   Snow- 
fall occurred  generally  on  several 
dates  in  the  last  decade  but  amounts 
were  negligible  except  on  the  23rd 
in  the  north,  and  on  several  later 
dates  in  the  extreme  north  where  small 
measurable  falls  accximulated  to  several 
inches.   The  greatest  reported  depth 
on  the  ground  was  3  inches  at  Williams- 
town  5  WSW  on  the  24th. 

WEATHER  DETAILS 

Warmth  dominated  the  first  week  with 
average  temperatures  as  much  as  10° 
to  15°  above  normal  on  several  days 
and  included  the  month's  warmest  read- 
ings generally  on  the  3rd  or  4th. 
Cold  air  began  moving  into  the  State 
on  the  7th  and  brought  considerably 
lower  temperatures  with  daily  aver- 
ages 10°  or  more  below  normal  in  some 
localities  the  8th  and  9th. 

Warmth  marked  the  11th,  14th-15th  and 
19th-21st  interspersed  with  moderate 
chilliness  of  brief  duration.   On  the 
22nd,  however,  repeated  surges  of  cold 
Canadian  air  began  pouring  over  the 
State  and  dominated  the  remainder  of 
the  month.   An  invasion  of  Arctic  air 
on  the  24th  produced  the  coldest  read- 


WEATHER  EFFECTS 

Fall  plowing  and  seeding  of  cover  crops 
and  grasses  was  delayed  in  most  areas 
by  lack  of  rain.   Dryness  and  cold 
reduced  pastures  to  a  poor  condition 
that  necessitated  supplemental  feeding 
of  livestock.   Lack  of  moisture  re- 
quired considerable  hauling  of  water 
for  stock  in  the  west  with  more  rain 
needed  generally  until  rains  in  the 
fourth  week  provided  relief.   Ground- 
water levels  continued  the  seasonal 
decline  in  the  central  and  eastern 
parts  of  the  state  and  were  reported 
about  the  same  as  a  year  ago  by  the 
U.  S.  Geological  Survey.   The  corn 
harvest  was  completed  by  midmonth  and 
cotton  95%  completed  by  the  30th,  but 
tobacco  stripping  work  was  greatly 
hampered  by  low  humidities  the  first 
twenty  days . 

Kentucky  farmers  experienced  the  best 
all  around  crop  season  they  have  had 
in  recent  years  with  yields  of  many 
crops  setting  new  high  records  per 
acre,  according  to  the  U.  S.  Agricul- 
tural Marketing  Service.   Crops  in 
the  new  high  yield  category  included 
cotton,  corn,  soybeans,  wheat,  rye, 
alfalfa,  hay,  and  dark  types  of  tobacco. 

DESTRUCTIVE  STORMS 


None  reported. 


None  reported. 


FLOODS 


J.  E.  Stork,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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16 

0 

2.50 

1.00 

20 

T 

0 

4 

3 

SREENVILLE  2  W 

59.0 

34.6 

46.8 

,0 

80 

4 

18 

24+ 

538 

0 

0 

16 

0 

3.07 

-   .37 

1.00 

21 

.0 

0 

7 

2 

HENDERSON  «  SW 

58.0 

35.6 

46.8 

,2 

80 

4 

17 

24 

538 

0 

0 

14 

0 

2.51 

-   .81 

1.04 

21 

.9 

T 

26 

S 

2 

HICKMAN  1  E 

AM 

60. <> 

33.5 

47.0 

81 

5 

17 

24 

537 

0 

0 

16 

0 

2.64 

1.10 

20 

T 

0 

4 

2 

HOPKINSVILLE 

AM 

58.1 

32.1 

45.1 

-  1.9 

79 

4+ 

17 

30 

591 

0 

1 

19 

0 

3.06 

-   .47 

1.76 

21 

1.5 

1 

27 

6 

2 

LOVELACEVILLE 

60.3 

33.9 

47.1 

-   ,3 

81 

4 

15 

24 

528 

0 

0 

16 

0 

3.64 

.40 

1.S6 

20 

T 

0 

5 

2 

MAOISONVILLE  1  SE 

59.4 

35.2 

47.3 

81 

4 

16 

30 

522 

0 

0 

15 

0 

2.40 

1.22 

21 

T 

0 

5 

2 

MA YF I ELD 

59. 7M 

35. 4M 

47. 6M 

80 

3 

16 

24 

516 

0 

0 

14 

0 

2.18 

.86 

21 

T 

0 

3 

2 

MURRAY 

60.2 

34.5 

47.4 

,1 

80 

4 

16 

24 

523 

0 

0 

14 

0 

3.13 

-   .50 

.99 

21 

.5 

T 

26 

4 

3 

0 

OWENSBORO  2  W 

59.0 

34.7 

46.9 

1,0 

85 

3 

18 

24 

538 

0 

0 

16 

0 

2.43 

-   .92 

1.38 

21 

T 

0 

6 

1 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

57.4 

34.1 

45.8 

79 

4 

15 

24 

572 

0 

1 

15 

0 

3,12 

2.21 

20 

T 

0 

4 

1 

PADUCAH 

60.6 

35.4 

48.0 

80 

3  + 

15 

24 

506 

0 

0 

16 

0 

3,54 

-   .18 

1.69 

21 

T 

0 

3 

2 

2 

PRINCETON 

61.5 

31.6 

46,6 

-   .3 

82 

4 

15 

24+ 

545 

0 

0 

17 

0 

.0 

0 

RUSSELLVILLE 

58.2 

31.6 

44.9 

-   .7 

81 

3 

15 

30 

595 

0 

0 

17 

0 

1.79 

-  1.73 

1.42 

21 

1.0 

1 

26 

3 

1 

1 

DIVISION 

46.7 

-   .3 

2.75 

-   .77 

.2 

CENTRAL 

ANCHORAGE 

55.5 

31.6 

43.6 

-   .8 

79 

3 

10 

24 

630 

0 

2 

19 

0 

1.75 

-  1.38 

.99 

21 

1.5 

1 

23 

S 

1 

0 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

53. OM 

29. 2M 

41. IM 

708 

0 

1 

0 

80NNIEVILLE 

60.8 

32.6 

46,7 

80 

3 

18 

24+ 

543 

0 

0 

15 

0 

1.72 

.60 

6 

.0 

0 

0 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

56.5 

33.0 

44,8 

-  2.5 

81 

3 

19 

30 

599 

0 

1 

16 

0 

2.03 

-  1.44 

.69 

21 

T 

0 

6 

3 

0 

CAMPBELLSVILLE 

58.5 

34.1 

46.3 

82 

3 

17 

30 

554 

0 

0 

16 

0 

2.06 

,84 

20 

T 

T 

22+ 

3 

2 

0 

CLERMONT  1  SSE 

57.3 

30.5 

43.9 

82 

3 

10 

24 

626 

0 

1 

18 

0 

2.62 

.92 

20 

.0 

0 

« 

2 

0 

ELIZABETHTOWN 

57.3 

33.8 

45,6 

78 

3 

13 

24 

577 

0 

1 

15 

0 

3.18 

1.20 

1 

.4 

T 

23 

4 

2 

2 

GLASGOW  WKAY 

56.7 

32.9 

44,8 

79 

3 

14 

30 

597 

0 

1 

15 

0 

1.78 

.91 

21 

T 

0 

9 

1 

0 

6REENSBURG 

AM 

58.5 

30.4 

44,5 

-  1.3 

83 

5 

15 

30 

612 

0 

2 

19 

0 

1.92 

-  1.46 

.70 

21 

T 

0 

9 

2 

0 

IRVINGTON 

57.5 

34,7 

46.1 

•  0 

81 

4 

14 

24 

561 

0 

1 

15 

0 

2,45 

-   .66 

1.00 

21 

,8 

T 

23 

4 

1 

1 

LEITCMFIELO 

58.1 

35.0 

46.6 

,0 

81 

3 

17 

30 

548 

0 

1 

16 

0 

2,57 

-  1.01 

1.49 

21 

T 

T 

26 

9 

2 

I 

LOUISVILLE 

57.0 

37.9 

47.5 

81 

3 

20 

24 

521 

0 

1 

13 

0 

1.29 

.52 

21 

1,0 

1 

23 

3 

1 

0 

LOUISVILLE  WB  AP 

R 

54.4 

33.5 

44.0 

-  1,7 

77 

3 

18 

23+ 

624 

0 

2 

16 

0 

1.52 

-  1.60 

.69 

21 

1,2 

T 

23+ 

4 

1 

0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

58.3 

32.9 

45.6 

80 

3+ 

15 

30 

576 

0 

0 

17 

0 

2.59 

.64 

20 

T 

0 

9 

3 

0 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

AM 

53.9 

31,0 

42.5 

-  2.5 

78 

4 

13 

30 

669 

0 

4 

19 

0 

2.32 

-   .96 

.96 

1 

T 

0 

4 

2 

0 

SCOTTSVILLE 

59.6 

34.9 

47.3 

79 

3+ 

18 

30 

529 

0 

0 

16 

0 

1,88 

.74 

16 

T 

0 

9 

2 

0 

SUMMER  SHADE 

57.4 

32.4 

44.9 

79 

4+ 

16 

30 

594 

0 

1 

17 

0 

2,13 

.85 

21 

T 

0 

4 

2 

0 

WOLF  CREEK  DAM 

AM 

58.0 

31.2 

44.6 

77 

3 

17 

23+ 

604 

0 

0 

20 

0 

2,28 

.98 

16 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

45.0 

-   .9 

2.12 

-  1.25 

.3 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 

57.7 

34.1 

45.9 

-   .5 

78 

3 

19 

24 

566 

0 

2 

15 

0 

D  1.82 

-  1.46 

.64 

21 

2.1 

1 

27+ 

9 

1 

0 

CARROLLTON  LOCK  1 

55.8 

34.3 

45.1 

76 

3 

9 

24 

592 

0 

2 

15 

0 

1.80 

-  1.16 

1.00 

21 

2 

23 

6 

1 

1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

R 

51.4 

33.8 

42.6 

-   ,8 

76 

5 

11 

24 

663 

0 

4 

16 

0 

1.91 

-  1.12 

.62 

20 

3.8 

1 

23+ 

6 

2 

0 

CYNTHIANA  2 

AM 

55.3 

30.7 

43,0 

80 

4 

13 

24 

651 

0 

3 

18 

0 

D  2.13 

.75 

21 

3.1 

1 

27 

9 

3 

0 

DANVILLE 

AM 

56.3 

33.0 

44,7 

80 

4+ 

17 

24 

603 

0 

4 

17 

0 

1.75 

-  1.47 

.63 

21 

2.1 

1 

24+ 

4 

1 

0 

01 X  DAM 

57.0 

35.4 

46.2 

78 

3 

16 

24 

558 

0 

1 

15 

0 

1.77 

1.05 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

FALMOUTH 

56. 8M 

32.  8M 

44.  8M 

77 

3+ 

7 

24 

600 

0 

1 

15 

0 

2.16 

-  1.14 

.72 

1 

1.0 

1 

24 

4 

2 

0 

FARMERS 

58.6 

32.4 

45.5 

.5 

79 

3* 

8 

24 

577 

0 

1 

14 

0 

2.99 

-   .18 

1.13 

1 

1.0 

1 

24 

4 

3 

1 

FRANKFORT  LOCK  4 

AM 

52.8 

31.4 

42.1 

-  3.7 

77 

4 

10 

24 

678 

0 

5 

18 

0 

1.99 

-  1.26 

.73 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

R 

53.1 

33.2 

43.2 

-   .6 

77 

3 

12 

24 

650 

0 

4 

18 

0 

2.32 

-   .83 

.93 

20 

1.3 

1 

24 

3 

2 

0 

MAYSVILLE  DAM  33 

AM 

55.9 

31.9 

43.9 

-  1.0 

80 

5 

9 

24 

626 

0 

2 

16 

0 

2.42 

-   .60 

.84 

1 

2.0 

1 

24+ 

6 

2 

0 

MOUNT  STERLING 

56.2 

32.3 

44.3 

78 

3  + 

13 

24 

617 

0 

2 

15 

0 

4.03 

1.03 

1.12 

1 

3 

1 

RICHMOND 

AM 

55.2 

32.0 

43.6 

78 

4+ 

18 

25 

637 

0 

3 

16 

0 

2.20 

.67 

21 

3.0 

1 

22+ 

4 

1 

0 

SHELBYVILLE  2  W 

55.6 

32.9 

44.3 

-   .8 

79 

3 

9 

24 

616 

0 

2 

16 

0 

2.02 

-  1.49 

1.27 

21 

1.0 

1 

23 

4 

1 

1 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

AM 

53.4 

32.0 

42.7 

-  2.4 

77 

7 

8 

24 

663 

0 

4 

17 

0 

2.15 

-   .99 

.83 

21 

4,0 

3 

24 

7 

1 

0 

DIVISION 

44.1 

-  1.4 

2.23 

-   .95 

1.9 

EASTERN 

ASHLAND  0AM  29 

57.3 

35.5 

46.4 

-   .2 

76 

3 

14 

24 

551 

0 

2 

13 

0 

.75 

-  1.98 

.40 

22 

T 

0 

1 

0 

0 

BARBOURVILLE 

60.8 

32.2 

46.5 

80 

2  + 

16 

25 

547 

0 

0 

18 

0 

2.61 

1.30 

T 

0 

9 

2 

1 

BAXTER 

AM 

57.7 

30.4 

44.1 

78 

4+ 

17 

23+ 

621 

0 

1 

20 

0 

2.60 

1.15 

1.7 

T 

9+ 

9 

2 

1 

BENHAM 

AM 

57.0 

30.1 

43.6 

78 

3 

17 

23+ 

637 

0 

0 

20 

0 

3.17 

1.34 

4.5 

1 

9+ 

6 

2 

1 

BLAINE 

59.3 

30.7 

45.0 

80 

4 

11 

24 

591 

0 

1 

18 

0 

1.52 

.54 

21 

T 

0 

5 

1 

0 

DEWEY  DAM 

AM 

59.7 

32.6 

46.2 

82 

5 

17 

24 

558 

0 

3 

18 

0 

1.51 

.60 

T 

T 

22+ 

4 

1 

0 

GRAYSON 

57.8 

31,6 

44.7 

80 

3 

10 

24 

603 

0 

1 

16 

0 

1.61 

1.04 

.2 

T 

22+ 

3 

1 

1 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

R 

58.8 

31,0 

44.9 

79 

3+ 

15 

25 

594 

0 

1 

19 

0 

2.30 

-   .80 

1.20 

1.5 

T 

2  2+ 

4 

2 

1 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

AM 

55.7 

29,4 

42.6 

78 

4 

14 

25 

664 

0 

3 

19 

0 

2.35 

1.12 

.0 

0 

6 

1 

1 

INEZ 

60.8 

31.8 

46.3 

80 

4+ 

14 

24 

553 

0 

2 

18 

0 

0  1.99 

1.06 

1.2 

0 

3 

2 

1 

LONDON  CAA  AP 

54.3 

30.1 

42.2 

77 

3 

17 

22+ 

675 

0 

3 

20 

0 

1.34 

.53 

21 

1.7 

1 

27+ 

4 

1 

0 

MANCHESTER  4  SE 

59.3 

30.3 

44.8 

80 

3 

11 

23 

600 

0 

1 

19 

0 

2.45 

1.11 

.6 

T 

23+ 

4 

2 

1 

MIODLESBORO 

58.7 

32.5 

45.6 

79 

3 

16 

25 

577 

0 

0 

18 

0 

2.35 

1.03 

.5 

T 

26+ 

9 

1 

1 

MONTICELLO 

58.0 

34.2 

46.1 

77 

3  + 

17 

30 

561 

0 

0 

16 

0 

2.31 

.80 

16 

T 

0 

4 

3 

0 

MOUNT  VERNON 

56.9 

32.8 

44.9 

78 

4 

16 

30 

601 

0 

2 

15 

0 

2.38 

.75 

T 

T 

26 

5 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1956 


Tempera 

ure 

Precipitation 

2     1 

> 
< 

III 
III 

O   u.  i- 

1 

1 

& 

No  ol  Days 

t^ 

O  U^   H 

8 
s 
s 

c5 

1 

Snow,  Sleet 

No   of  Days 

Station 

Max 

Mm 

1 

Ii 
11 

1 

it 
1 

s 

s 

^1 

°  1 

0    J 

-o 

PIPCEVILLE 

SOMERSET    1    N 

VANCEBURG    DAM    32 

WEST    LIBERTY                                      AM 

WILLIAMSBURQ 

DIVISION 

58.9 
56,1, 
56.8 
57,6 
59.5 

35.3 
31.4 
33.8 
29.7 
3'.. 5 

'.T.l 
<>3.9 
45.3 
43.7 
47.0 

45.0 

.2 

-    1.1 

81 
78 
77 
81 
80 

5 

3+ 

4 
4 
3 

18 
13 
11 
12 

19 

25 
25 
24 
24 
25 

529 
624 
585 
635 
533 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 
0 

15 
16 

14 
17 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.14 
2.08 
3.50 
1.87 
1.82 

2.14 

-  .44 

.50 

-  1.40 

-  1.04 

1.02 
.85 

2.20 
.95 
.97 

16 

1.0 

T 
.0 

T 
T 

.6 

1 
0 
0 

T 
0 

22 

24+ 

1 

2 
2 

1 
1 

1 

0 
1 
0 
0 

SUPPLEMENTAL 

DATA 

Wind 

direction 

Wind 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  witli 

precipitation 

*-   *  c 
§i93 

g 

Station 

1 

> 

Id 

a^-a  0. 

t 

< 

1    . 
11 

1   ^ 

in 

_  a 

JJ 

O  H 

o  t- 

Q. 
OH 

g 
o 

9 
i 

g 
° 

1 

d 

}. 

III 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 
LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

s 
s 

18 
14 

12.0 
10.3 

38 

3 

21 

77 
75 

81 
77 

57 
57 

67 
62 

5 

7 

6 
3 

1 

3 

2 

1 

0 
0 

0 
0 

14 
14 

57 

5.7 
5.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


AOOISON  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAH  29 
BARBOURVILLE 
BARD5T0WN  S  J  PREP  SCH 
&AXTER 

BEAVER  DAM 
BEN HAM 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
8EREA  WATER  WORKS 

BLAINE 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 

BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  t> 
BURDtNE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 

CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLAV  CITY  1  WNW 
CLERMONT  E 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  N8  AIRPORT    R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTMIANA 

CYNTMIANA  2 
DANVILLE 
DELPHI  A  1  E 
OEMA 
DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNHOR 

DUNNVILLE 

EODYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERKY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  i* 
FRANKLIN  HATER  WORKS 

FREEBURN  2  SW 

FRENCHBURG 

GAMALIEL 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6EST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  36 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14      R 
HENDERSON  k    SW 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SC« 

MOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 

KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE 
LANCASTER 
LAURA 
LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

HADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *  SE 
MAYFIELO 
MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KEE 
MIDDLESBORO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFORDVILLE 

MURRAY 
OLNEY 


•09   tOA   «15 


•07   •06   aO? 


10   11   12   13   14   15 


16   17   18 


22   23   24 


25   26   27 


28   29   30 


.01   T     T 


T     T     T 


.01   lOl   .02 


See  Reference  Notes  PollowlnK  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITAnON 


Table  3-Con»inued 


^ 

Da7  of  month 

Station 

S 

1    2  1  3 

4    5   6 

7  1 

8  1 

9 

10  1  11   12 

13  I  14   15 

16   17  1  18 

19   20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28   29  1  30 

31 

ONEONTA  DAM  35 

1.72 

.28 

.03 

T 

.19 

.02 

•  60 

.2* 

T 

•  19 

T     .13 

•  10 

T 

ONENSSORO  2  M 

2>«3 

.19 

.17 

.41 

1>38 

T 

T 

.20 

.12 

OWENSBOftO  DAM  hi 

2.37 

.22 

.03 

T 

.42 

T 

1.4« 

•  03 

T 

T 

.U 

.01 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

3.12 

.10 

T 

.42 

2.21 

•  33 

•  06   T 

T 

PADUCAH 

3.M 

•  43 

1.42 

1^69 

T     T 

PAINTSVILLE 

1.S6 

.36 

.19 

•  16 

.12 

•  62 

T 

•  04 

•  04 

.03 

T     T 

PIKEVILLE 

2.14 

1.02 

T- 

.05 

.13 

.20 

.07 

.41 

•  09 

•  04 

•  02 

•  07 

.03 

.01 

PINEVILLE 

2.S6 

1.12 

.16 

.50 

.10 

.38 

.02 

•  30 

.12 

T 

•  03 

.11 

.02 

PRINCETON 

- 

.04 

•  34 

.22 

.90 

- 

.06   .14 

RAVENNA  LOCK  12 

2.53 

1.20 

.10 

•  OS 

.35 

T 

.30 

•  90 

T 

RICHMOND 

2.20 

.45 

.07 

•  05 

.30 

.05 

.67 

•  39 

.05 

•  07 

.06 

.08 

T 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.33 

.03 

.15 

•  01 

.89 

1.39 

.12 

.02 

RUSSELLVILLE 

1.7» 

.29 

1.42 

.12 

RUSSELLVILLE  SU8STA 

2.19 

.14 

•  70 

1.20 

•  10 

.09 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

2.32 

.9«   .06 

.30 

•  06 

.69 

•  05 

T 

•  20 

SALVISA  LOCK  6 

3.03 

.23 

.06 

T 

•  21 

T 

1.63 

•  76 

T 

T 

•  10 

.04 

T     T 

SALYERSVILLE  2  S£ 

2.12 

•  80 

.05 

.10 

•  28 

•  12 

• 

•  67 

.08 

•  04 

SCOTTSVILLE 

l.BB 

.12 

.74 

•  28 

.97 

•  05   ^12 

SEBREE 

*.32 

1.17 

.10 

.08 

T 

.74 

T 

1.97 

T 

•  10 

.16 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

3.23 

.07 

.15 

.10 

•  48 

•  16 

2.26 

•  03 

SHELBYVILLE  2  H 

2.02 

.16 

.06 

T 

•  29 

1.27 

•  06 

.01 

•  16 

•  01 

T     T 

SHEPHERDSVILLE 

2.25 

.10 

•  31 

1.50 

•  15 

•  10 

•  09 

SOMERSET  1  N 

2.06 

.33        .01 

.05 

.02 

•as 

•  11 

.62 

T 

T 

T     •OO 

T 

SPRINGFIELD 

1.95 

.10 

.04 

.30 

1.29 

•  17 

T 

•  09 

STEARNS 

2.57 

1.30 

.06 

•  06 

•  94 

T 

•  54 

•  03 

•  04 

SUMMER  SHADE 

2.13 

.24 

•  79 

•  23 

.85 

T 

T 

•  06   T 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.10 

.06 

.20 

T 

•  7« 

T 

.65 

•  35 

T 

•  OS 

T 

TAYLORSVILLE 

2.31 

.14 

.04 

•  30 

1.55 

•  10 

T 

•  10 

.08 

T 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.27 

.13 

.10 

.06 

T 

•  16 

•  59 

•  17 

1.85 

.09 

•  12 

TYRONE  LOCK  5 

2.'>6 

.32 

.06 

.16 

•  02 

1.20 

.52 

T 

•  09 

.06 

.09 

UNIONTOWN  DAM  *9 

2.06 

.10 

.04 

•  05 

.62 

U17 

•  02 

T 

T 

.06 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.S4 

.37 

.06 

T 

.21 

•  04 

•  72 

•  36 

T 

.03 

.03 

.02 

T     T     T 

VANBUREN 

2.13 

.20 

.15 

T 

1^50 

•  15 

.08 

.05 

T 

VANCEBURG  DAM  32 

3.50 

2.20 

•  11 

•  22 

T 

•  26 

•  62 

•  09 

WAYNESBURG  6  E 

2.40 

.64 

.22 

•  92 

•  32 

•  52 

.06 

•  06 

.06 

WEST  LIBERTY 

1.87 

.95 

.08 

•  08 

.23 

•  48 

T 

.03 

•  01 

.01 

T     T 

WILLIAMSBURG 

1.82 

•  97 

.07 

.05 

T 

•  02 

•  U 

T 

.31 

•  02 

T 

•  02 

T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

2.15 

.27 

T     T 

.11 

•  26 

•  04 

.83 

•  25 

T 

.16 

.15 

.08 

T     T 

WILLOW  LOCK  13 

2.98 

1.66 

.13 

•  05 

•  97 

.16 

•  36 

.14 

•  07 

.04 

WOLF  CREEK  DAM 

2.28 

.33 

•  «B 

.08 

•  79 

•  10 

WOODBURY  LOCK  *, 

2.08 

.24 

.52 

1.20 

.02 

•  10 

T 

• 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1956 


Day 

Of  M( 

mth 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

/12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

^ 

28 

29 

30 

31 

5 

ANCHORAGE 

MAX 

MIN 

69 

44 

75 
42 

79 
42 

75 
43 

72 
52 

63 

47 

64 

44 

49 
32 

50 
23 

55 
31 

72 
31 

63 
32 

59 
21 

72 
44 

65 
53 

57 
28 

50 
20 

54 
19 

66 

25 

54 
45 

64 
37 

38 
22 

31 
17 

32 

10 

40 
23 

35 

31 

35 
24 

47 
22 

40 
28 

40       55.5 

15       31.6 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

68 
54 

60 
46 

78 
47 

73 
51 

68 
46 

75 
45 

70 
48 

55 
44 

58 
35 

60 
36 

73 
36 

63 
45 

\l 

74 
33 

76 
43 

66 
42 

48 
25 

50 
23 

62 
23 

55 
32 

65 

41 

43 
31 

32 
24 

31 

14 

40 
21 

43 
30 

38 
32 

51 
29 

48 
33 

38       57.3 
28       35.5 

BARBOURVILLE 

MAX 

MIN 

70 
50 

80 
42 

80 
39 

80 
43 

80 
40 

76 

41 

70 
50 

63 
38 

50 
30 

59 
26 

74 
27 

65 
50 

63 
20 

72 
26 

70 
38 

68 

41 

64 

25 

62 

20 

68 

19 

66 
32 

64 
42 

42 

28 

36 
17 

40 
25 

45 
16 

44 
32 

35 

29 

50 
27 

48 
26 

42 
25 

60.8 
32.2 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

MIN 

56 
34 

71 
35 

72 
25 

51 
20 

72 
49 

66 
26 

65 

33 

47 
22 

55 
22 

52 

30 

67 
39 

63 
36 

38 
23 

31 
24 

44 
29 

42 
28 

37 

30 

34 
25 

47 
23 

44 
26 

46 
31 

53.0 
29.2 

BAXTER 

MAX 
MIN 

74 
53 

72 

44 

77 
42 

78 
43 

77 
43 

78 
42 

68 
42 

69 
43 

50 
31 

47 
26 

56 
27 

69 

31 

69 
22 

58 
23 

70 
29 

70 
36 

54 
29 

53 
22 

67 
23 

64 
23 

60 
38 

62 

30 

33 
17 

33 

17 

31 
18 

45 
25 

40 
30 

33 

18 

45 
16 

38 

57.7 
30.4 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

72 
45 

77 
39 

81 
41 

80 
48 

75 

47 

66 

50 

66 

43 

55 
34 

50 
27 

59 
30 

74 
36 

63 

43 

63 
19 

75 
47 

67 
54 

50 
27 

50 
17 

55 
17 

67 
29 

58 
44 

66 
37 

41 
22 

36 
20 

35 

15 

44 
25 

38 

30 

38 
26 

50 
22 

44 
25 

43 
15 

58.3 
32.5 

BENHAM 

MAX 
MIN 

74 
53 

73 
40 

78 
40 

76 
39 

77 
39 

76 

40 

68 
42 

67 

41 

49 
29 

45 
27 

50 
28 

67 
33 

63 
22 

58 
23 

58 
32 

72 

41 

51 
30 

52 
22 

55 

23 

66 
23 

65 
28 

57 
28 

33 
17 

36 
23 

36 

19 

44 
26 

36 

28 

37 

17 

46 
25 

35 
25 

57.0 
30.1 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

73 
40 

76 
37 

78 
40 

79 
40 

76 
49 

71 
53 

69 
33 

54 
19 

64 
31 

71 
34 

71 
47 

51 
21 

75 
53 

70 
59 

59 
25 

52 

18 

59 
21 

54 
24 

64 
49 

67 
39 

43 
25 

42 
16 

46 
25 

39 
32 

41 
22 

52 
22 

51 
21 

42 
15 

61.0 
32.6 

8EREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

66 

45 

76 

42 

78 

46 

77 

48 

75 

45 

75 
48 

67 
44 

60 
32 

48 
26 

56 
36 

74 
36 

64 
32 

63 
25 

72 
52 

72 
55 

65 

35 

51 
21 

52 
22 

65 

30 

58 
39 

54 
38 

41 
33 

30 
20 

32 

19 

42 
21 

39 

30 

33 
28 

45 
25 

62 
27 

40 
21 

57.7 
34.1 

BLAINE 

MAX 
MIN 

71 
52 

78 
39 

79 
40 

80 
41 

79 

40 

70 
40 

70 
47 

58 
36 

48 
32 

54 
26 

74 
29 

64 
41 

62 

20 

75 
26 

76 
33 

68 
40 

50 
19 

53 

16 

65 

18 

68 
26 

66 

40 

40 
27 

31 
22 

34 

11 

43 
15 

42 

31 

43 
31 

51 
20 

47 
29 

40 
27 

69.3 
30.7 

BONNIEVILLE 

MAX 
MIN 

70 
44 

76 

38 

80 
39 

78 
42 

75 
46 

79 
42 

77 
44 

56 
35 

50 
22 

65 

33 

70 
36 

68 
38 

61 
26 

74 
44 

70 
53 

74 
30 

71 
24 

62 
21 

66 
32 

62 

41 

65 

34 

38 
26 

34 
28 

37 
18 

48 
20 

38 

30 

33 
24 

65 

18 

50 
25 

41 
20 

60.8 
32.5 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
42 

76 
40 

81 
42 

80 
47 

76 
45 

63 

45 

66 

45 

46 
35 

49 
27 

59 

33 

75 
36 

60 
31 

51 
23 

71 
46 

65 
45 

49 
28 

51 
24 

55 
21 

65 

25 

64 
47 

55 
36 

36 
24 

39 
24 

37 
24 

43 
29 

35 

30 

32 
22 

49 
26 

35 
26 

42 
19 

56.5 
33.0 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

69 
50 

78 

43 

32 
45 

81 
47 

75 
49 

69 

46 

66 

50 

52 

37 

49 
25 

33 

71 
39 

56 

43 

62 
22 

72 
46 

59 
52 

67 
32 

53 
24 

56 
21 

56 

28 

65 

45 

53 

38 

38 

24 

34 
20 

35 

18 

43 
24 

37 

29 

34 
26 

49 
24 

46 
25 

40 
17 

56.5 
34.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

68 
52 

73 
47 

76 
43 

72 
45 

72 
53 

70 
47 

64 

44 

60 

35 

50 
28 

53 
37 

70 
34 

68 

47 

57 
23 

71 
49 

67 
57 

60 
32 

47 
21 

52 

19 

53 
24 

60 
44 

63 
37 

39 
24 

30 
23 

31 
9 

39 
24 

35 
32 

34 
27 

47 
26 

45 
29 

38 

18 

35.8 
34.3 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

71 
42 

75 
38 

82 
40 

43 

75 
43 

62 

43 

69 

43 

65 
31 

52 
22 

52 
32 

62 

33 

50 
29 

62 
19 

74 
47 

70 
53 

58 
27 

51 
17 

V. 

52 

21 

60 

44 

55 
37 

40 
24 

35 
22 

36 

10 

43 
20 

36 
29 

32 
26 

50 
23 

47 
22 

38 
17 

57.3 
30.5 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
53 

72 
52 

74 
49 

62 

53 

76 

51 

65 

52 

58 
42 

42 
32 

46 
27 

50 
35 

67 
38 

57 
34 

64 
24 

69 
48 

67 
47 

47 
31 

45 
25 

51 
23 

51 

33 

37 
44 

59 
30 

30 
21 

28 

15 

30 
11 

37 
23 

33 
30 

31 
24 

43 
23 

34 
25 

34 
20 

51.4 
33.8 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

74 
45 

63 

41 

75 
38 

80 
42 

73 
45 

78 

44 

67 

43 

65 

30 

44 
27 

49 
30 

55 
30 

59 
39 

58 
27 

58 
34 

72 

47 

73 
32 

48 
15 

50 
15 

53 

17 

64 

33 

61 

45 

50 

25 

28 

19 

31 

13 

33 

17 

41 
30 

36 
29 

34 
23 

47 
30 

31 
15 

55.3 

30.7 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

73 
50 

68 
43 

77 
45 

60 
47 

80 

45 

77 

47 

58 

45 

68 

37 

45 
27 

49 
27 

56 

38 

72 

43 

51 
26 

60 
29 

72 
53 

70 
33 

50 
24 

51 
23 

55 
25 

66 
31 

63 

45 

50 
25 

29 

19 

29 

17 

33 

18 

44 
28 

34 
28 

30 
24 

48 
29 

30 
18 

56.3 
33.0 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

74 
54 

73 
45 

76 
45 

80 
45 

82 

45 

80 
44 

70 
45 

70 
44 

63 

33 

49 
31 

57 
30 

74 
40 

54 
24 

64 
24 

76 
28 

76 
37 

55 
24 

48 
25 

54 
23 

66 

26 

67 
34 

69 

29 

31 
25 

31 

17 

31 
18 

45 
30 

41 
32 

37 
21 

52 

30 

37 
28 

59.7 
32.6 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

65 
50 

74 
42 

78 
48 

76 
48 

75 
46 

71 

51 

55 

49 

63 

35 

48 
27 

54 
34 

71 
38 

58 
52 

57 
27 

70 
46 

70 
56 

66 
32 

49 
25 

54 
24 

54 

30 

62 

47 

54 
38 

39 

21 

29 
22 

33 

16 

46 
28 

35 

30 

33 

27 

48 
27 

46 
28 

38 
20 

57.0 
35.4 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

66 
50 

72 

46 

78 

41 

77 
44 

74 
49 

75 
47 

69 

45 

57 
34 

50 
24 

59 
33 

71 
41 

54 
43 

50 
20 

71 
49 

67 
54 

57 
30 

51 
21 

54 
19 

55 
22 

59 

44 

65 
39 

40 
25 

30 
20 

35 

13 

42 
25 

37 

31 

37 
26 

42 
28 

47 
25 

49 
25 

57.3 
33.8 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

66 
50 

74 
46 

77 
42 

72 

45 

77 

47 

70 
46 

64 

48 

57 
33 

50 
29 

55 
35 

70 
30 

62 

44 

58 
21 

73 
35 

72 
50 

64 

34 

49 
18 

53 
18 

64 
20 

52 

38 

62 

38 

40 
24 

32 

21 

34 

7 

40 
21 

36 
32 

35 

29 

46 
22 

44 
29 

56.8 
32.8 

FARMERS 

MAX 
MIN 

70 
48 

73 

43 

79 

42 

78 
45 

79 
42 

73 
43 

70 
47 

63 

36 

48 
33 

55 
33 

73 
29 

58 
50 

58 
21 

74 
40 

75 
46 

70 
36 

51 
18 

54 
17 

64 
20 

60 
34 

65 
39 

40 
26 

32 
23 

33 

8 

41 

15 

41 
30 

34 
30 

50 
22 

48 
30 

40 
25 

58.6 
32.4 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

69 
41 

76 
46 

78 
48 

78 
52 

79 
54 

59 
56 

55 
41 

55 
37 

51 
27 

68 
37 

76 
37 

57 
46 

63 
31 

75 
56 

69 
50 

57 
30 

48 
25 

59 

28 

67 
36 

68 
50 

66 
39 

43 
25 

37 
25 

32 
12 

42 

30 

39 
31 

39 

24 

46 
31 

43 
26 

44 
20 

58.6 
36.4 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

68 
50 

63 
43 

69 

43 

77 

43 

71 
44 

72 

46 

67 

46 

51 
34 

41 
28 

47 
28 

53 
32 

69 

39 

56 

23 

55 
23 

68 
50 

66 

35 

45 
22 

51 
20 

50 
20 

61 
22 

62 
45 

52 

26 

28 

20 

27 

10 

30 
15 

39 
32 

33 

30 

28 
24 

45 
28 

30 
19 

52.8 
31.4 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

70 
44 

75 
42 

79 
42 

78 
46 

75 

45 

64 

46 

66 

50 

50 
35 

48 
24 

58 
33 

72 

34 

64 
39 

61 
21 

71 
44 

68 
55 

58 

31 

52 
23 

55 
20 

65 
28 

53 

45 

61 
38 

38 
23 

37 
18 

34 
19 

43 
21 

35 

31 

32 

26 

50 
23 

39 
26 

39 

14 

56.7 
32.9 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

73 
39 

78 
37 

80 
40 

82 

45 

79 

48 

75 
54 

69 

36 

63 

33 

53 

21 

64 

31 

78 
36 

74 
48 

65 
21 

76 

53 

75 
58 

64 

25 

52 

16 

60 
16 

58 
24 

65 

47 

67 

39 

44 
24 

45 
24 

37 

13 

46 
25 

40 
30 

40 
26 

52 
26 

48 
24 

40 
15 

61.7 
32.5 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

70 
49 

73 
40 

80 
41 

77 
45 

76 
42 

75 

41 

71 

44 

56 

36 

51 

34 

55 
32 

73 
30 

63 
45 

56 
22 

74 
38 

76 
35 

66 
36 

49 
19 

63 
16 

64 
19 

51 
29 

65 
39 

43 
27 

31 
20 

33 

10 

41 

17 

40 
30 

37 

31 

62 
22 

40 
30 

40 
27 

57.8 
31.6 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

75 
39 

72 

38 

77 
39 

82 

42 

83 

44 

77 
43 

68 
45 

70 
36 

46 
27 

50 
28 

59 
29 

74 
30 

63 

20 

54 
22 

74 
56 

72 
34 

51 
19 

55 
19 

57 
20 

58 
22 

66 
47 

50 
29 

33 
18 

35 
20 

38 
20 

45 
32 

36 
30 

31 

21 

51 
27 

32 
15 

58.5 
30.4 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

73 
42 

.  76 
41 

79 
41 

80 
49 

76 

50 

70 
53 

67 

41 

67 
35 

51 

23 

60 
32 

75 
42 

68 
48 

63 
23 

74 
54 

68 
55 

60 
29 

50 
19 

57 
21 

56 
28 

61 
47 

65 
39 

41 
25 

38 
23 

36 

16 

44 
27 

38 
31 

37 
28 

52 
29 

43 
27 

43 
18 

59.0 
34.6 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

69 
48 

75 

41 

79 
40 

79 

43 

79 

40 

71 
42 

68 

47 

63 
35 

48 
31 

56 
28 

79 
27 

71 
46 

59 
20 

72 
27 

73 
32 

69 

40 

52 
21 

53 
18 

65 
19 

60 
30 

64 

41 

42 
27 

30 

IS 

33 
21 

43 

15 

41 
31 

34 

31 

50 
17 

48 
30 

39 
23 

56.8 
31.0 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

72 

43 

75 
43 

78 

43 

80 

50 

78 
52 

70 
55 

67 

39 

55 

35 

53 
25 

60 
34 

76 

43 

67 

43 

63 
28 

74 
52 

69 
51 

51 
30 

51 
21 

56 
25 

56 
33 

60 
65 

63 
36 

40 
25 

33 
22 

37 

17 

40 
29 

36 

31 

39 
28 

48 
29 

40 
28 

43 
20 

58.0 
35.6 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

70 
45 

75 
41 

76 
46 

80 
50 

81 
50 

79 
57 

72 

37 

72 

40 

50 
23 

53 
28 

63 
37 

75 
46 

66 
26 

68 
35 

76 
52 

65 

30 

49 

20 

52 
23 

62 

30 

67 

40 

65 

39 

47 
26 

41 

24 

53 

17 

43 

20 

50 
31 

35 
22 

42 
26 

51 
27 

35 
16 

60.4 
33.5 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

74 
50 

58 
41 

73 
41 

78 
42 

73 

40 

75 

40 

70 
42 

68 

39 

50 
32 

*5 
28 

52 

27 

68 
35 

64 
21 

54 
22 

70 
27 

72 
34 

49 
25 

47 
19 

48 
19 

59 
20 

62 

34 

65 
28 

31 
18 

30 
23 

30 
14 

44 
26 

37 
30 

34 
19 

47 
20 

35 
26 

55.7 
29.4 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

66 

42 

73 
39 

75 
45 

79 

49 

79 

51 

78 
50 

70 

45 

68 
39 

45 
23 

53 
26 

63 
31 

77 
40 

63 

24 

65 
28 

76 
52 

61 
29 

50 
23 

52 
22 

56 
24 

69 

31 

61 

44 

45 
25 

35 

22 

44 
18 

39 

20 

46 
30 

33 

26 

40 
22 

52 
26 

30 
17 

58.1 
32.1 

INEZ 

MAX 
MIN 

74 
45 

78 
43 

79 
46 

80 
45 

80 

40 

73 

40 

70 
49 

58 
38 

65 

33 

70 
32 

75 
36 

56 

45 

57 
22 

75 
25 

78 
28 

65 

32 

58 
22 

58 
18 

66 

19 

55 
28 

68 
42 

42 
26 

32 
24 

31 
14 

44 
16 

41 
32 

44 
32 

52 
20 

46 
29 

41 
32 

60.8 
31.8 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

70 
53 

74 
42 

80 
47 

81 

50 

76 
52 

67 

53 

70 
45 

54 
35 

52 
25 

60 
33 

73 

37 

63 

44 

52 

23 

72 
52 

65 
55 

58 
30 

53 
22 

56 
21 

67 
25 

58 
46 

64 
36 

39 
22 

31 
22 

37 
14 

42 
26 

35 
31 

35 
26 

49 
26 

41 
28 

40 
18 

57.5 
34.7 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

70 
50 

76 
44 

81 
45 

80 
50 

78 

50 

68 
52 

68 

51 

56 

35 

51 
26 

59 
32 

74 
36 

66 
46 

62 
27 

72 
50 

65 
55 

57 
29 

53 
25 

57 
23 

66 

29 

58 

45 

63 

39 

45 
24 

32 

20 

36 

20 

43 
25 

37 
30 

33 

27 

SI 
23 

45 
26 

41 
17 

58.1 
35.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 

50 

71 
48 

77 
50 

73 

50 

75 

47 

65 

51 

63 

44 

44 
32 

47 
25 

54 
35 

59 
38 

58 

31 

57 
25 

70 
45 

70 
46 

47 
29 

47 
25 

52 
26 

63 
32 

57 

45 

50 

31 

31 
19 

29 

13 

32 

12 

40 
24 

33 

29 

30 
24 

46 
24 

34 
26 

36 

18 

53.1 
33.2 

See  Rei«reace  Notes  Following  StotloD     Indo^ 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1956 


Station 

Day 

01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

68 

44 

76 

40 

77 
42 

75 
49 

73 
43 

68 

45 

66 

44 

46 
31 

44 
28 

63 

30 

70 
30 

60 
25 

56 
21 

69 
32 

70 
46 

57 
30 

60 
25 

54 

20 

63 
23 

57 
35 

55 

33 

33 

17 

31 

17 

30 
17 

44 
17 

33 
28 

32 
23 

47 
21 

34 
25 

40 
23 

S4.3 
30fl 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

70 
52 

75 
50 

81 
53 

72 
53 

72 
55 

67 
54 

67 
49 

59 
37 

51 
30 

56 
38 

73 
38 

65 

47 

63 
32 

73 

53 

67 
57 

60 
34 

50 
26 

56 
27 

62 
33 

68 
47 

62 
38 

41 
25 

32 

24 

34 
20 

41 
28 

37 
32 

35 
27 

49 
27 

43 
29 

40 
23 

57.0 
37.9 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

69 

48 

73 
44 

77 
45 

72 
48 

70 
53 

64 

47 

65 

44 

44 
35 

49 
29 

56 
35 

71 
34 

63 

30 

60 
24 

71 
53 

65 

41 

47 
27 

47 
22 

54 
22 

65 

27 

62 

47 

66 

33 

33 
26 

30 
18 

33 
18 

41 
29 

35 
32 

32 
26 

47 
23 

35 
27 

38 
19 

54.4 
33.5 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

73 
44 

77 
45 

78 
46 

81 
50 

80 
49 

71 
56 

59 
34 

59 
34 

53 
24 

64 
29 

75 
42 

70 
44 

68 
24 

76 
56 

67 
56 

55 
24 

62 

18 

60 

21 

68 
29 

63 

60 

62 

38 

41 
24 

47 
23 

36 

16 

45 
28 

38 

31 

41 

18 

50 
28 

44 
22 

48 
17 

60.3 
33.9 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

72 

45 

75 

40 

79 
42 

81 
47 

77 

49 

68 

53 

66 

39 

60 
36 

51 
27 

61 
37 

76 

41 

71 
50 

63 
25 

73 
52 

70 
56 

64 
31 

49 
20 

57 
22 

69 
29 

67 

47 

66 
39 

43 
26 

36 
26 

37 
19 

39 
30 

38 
31 

39 

28 

SO 
27 

44 
27 

43 
16 

59.4 
3S.2 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

70 
48 

75 
40 

80 
42 

80 
47 

75 

45 

67 

50 

66 
51 

62 
35 

49 
23 

59 
32 

74 
28 

70 
36 

62 
28 

72 
48 

70 

5a 

66 
29 

52 
21 

55 
19 

65 
25 

60 
42 

64 

40 

40 
22 

34 
19 

36 

19 

41 
21 

38 
31 

33 

28 

49 
21 

46 
25 

41 
15 

58.3 

32. « 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

72 
50 

79 

41 

80 
40 

79 

43 

78 

39 

70 
40 

70 
48 

64 
30 

49 
30 

58 
26 

74 
26 

69 

45 

60 
19 

69 
29 

72 
35 

67 

40 

53 
21 

57 

18 

67 

18 

60 
28 

65 

40 

43 
25 

34 

11 

31 
23 

44 
14 

42 
31 

34 
30 

50 

18 

46 
27 

42 
25 

59.3 

30.3 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

76 

45 

79 
48 

80 
51 

77 
52 

71 
64 

70 

40 

67 
33 

53 
26 

64 
36 

76 

44 

59 
46 

66 

28 

74 
47 

67 
54 

65 
27 

52 
24 

68 
24 

6« 

37 

67 
50 

65 
38 

43 
25 

49 

27 

34 
16 

47 
29 

36 

31 

40 
22 

50 
30 

43 
22 

46 
21 

99.7 
35.4 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

73 
49 

63 

45 

74 
45 

76 
44 

SO 
49 

76 
46 

68 
41 

68 
34 

44 
33 

48 
31 

52 

34 

70 
39 

57 
24 

56 
24 

71 
48 

76 
36 

49 
24 

48 
22 

52 

21 

63 
23 

63 
43 

64 
28 

29 
23 

30 
9 

33 

15 

41 
30 

35 
30 

34 
20 

48 
23 

35 
23 

55.9 

31.9 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

71 
51 

77 
42 

79 
41 

78 
41 

75 

41 

69 

42 

67 
53 

61 

39 

51 

31 

60 

27 

69 

27 

67 
51 

60 

20 

67 
30 

70 
30 

66 
43 

57 
26 

57 
20 

63 
21 

57 

33 

60 
43 

44 
28 

36 
20 

37 
27 

47 
16 

43 
32 

38 
30 

47 
19 

44 
28 

43 
22 

58.7 
32.5 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

71 
48 

75 
40 

77 
43 

77 
44 

75 
43 

68 
46 

67 

48 

55 

36 

48 
28 

57 
30 

73 
30 

66 
47 

63 
21 

73 

49 

70 
57 

65 

36 

52 
24 

21 

67 
27 

60 

48 

63 
39 

39 
27 

39 

18 

36 
23 

44 
20 

39 
32 

33 
29 

50 
25 

43 
29 

40 
17 

5S.0 
34.2 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

67 

47 

74 

40 

78 
47 

78 
48 

78 
46 

70 
48 

69 

47 

57 

31 

48 
26 

54 
33 

71 
33 

60 
46 

57 
24 

72 
40 

73 
51 

66 
33 

49 
21 

53 
21 

64 
27 

52 

42 

64 

35 

38 
22 

29 

17 

32 

13 

39 
19 

35 

23 

33 
26 

49 
21 

40 
24 

38 
20 

56.2 
32.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

68 
48 

75 
39 

76 
42 

78 
48 

75 
41 

67 

44 

64 
45 

55 

33 

54 
27 

55 
36 

72 
32 

66 

44 

60 
20 

72 
45 

72 
52 

66 

36 

50 
20 

53 
19 

65 
23 

65 

43 

62 

38 

48 
26 

29 
19 

31 

20 

41 
21 

38 

30 

34 

28 

48 
24 

41 
28 

38 
16 

56.9 
32.8 

MURRAY 

MAX 
MIN 

74 
44 

75 
42 

78 
45 

80 
49 

78 
50 

70 
53 

69 

39 

51 
34 

55 
25 

62 
34 

76 
38 

66 

38 

65 
26 

76 
64 

66 
54 

62 

27 

52 

20 

68 
23 

64 
34 

65 

50 

66 
38 

43 
26 

50 
26 

36 

16 

48 
30 

36 

30 

40 
22 

51 

30 

50 
19 

46 
20 

.60.2 
34.5 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

74 
46 

79 
42 

85 

44 

79 
54 

80 
50 

70 
64 

67 
48 

65 
34 

53 

24 

60 
29 

76 
34 

66 

44 

63 
23 

73 

50 

69 
52 

68 
28 

52 
23 

68 
22 

67 
29 

58 

49 

64 

40 

39 
25 

33 
21 

37 

18 

40 
28 

34 
31 

39 

27 

49 
26 

42 
25 

43 
20 

59.0 
34.7 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
45 

75 
44 

77 
47 

79 
51 

76 
52 

70 
46 

67 
40 

46 

34 

51 
25 

61 
36 

75 

46 

62 
29 

66 

28 

73 
58 

66 

36 

48 
27 

50 
21 

59 
24 

66 
36 

67 

50 

59 
33 

35 
25 

44 
22 

35 

15 

41 
31 

33 
27 

40 

19 

50 
32 

32 

23 

47 
21 

57.4 
34.1 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

75 
45 

75 
45 

80 
49 

80 
49 

80 
62 

74 
57 

69 

37 

56 

37 

53 

27 

63 
30 

77 

42 

70 
45 

67 
27 

77 
56 

70 
55 

67 
27 

52 

20 

60 

24 

68 
28 

64 
48 

67 
39 

44 
25 

45 

28 

35 

16 

44 
29 

38 

32 

41 
22 

49 
28 

43 
24 

46 
20 

60.6 
35.4 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

76 
56 

80 
47 

78 
47 

80 
48 

81 
46 

72 

43 

71 
63 

52 

41 

51 
30 

58 
30 

76 
30 

66 

51 

62 
26 

77 
29 

77 
34 

69 

38 

47 
30 

96 

27 

66 
25 

57 
35 

56 

44 

32 

30 

33 

27 

31 

26 

49 
18 

39 

34 

37 
33 

54 
23 

48 

30 

47 
30 

98.9 
35.3 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

76 

41 

78 
39 

80 
41 

82 
46 

80 
48 

75 
50 

72 
35 

52 

34 

56 
19 

65 
26 

79 
31 

78 
39 

68 
21 

74 
48 

69 
68 

61 
25 

55 

18 

68 
20 

68 
24 

60 

44 

65 

39 

42 
26 

42 

19 

44 
15 

44 
25 

39 
31 

43 
27 

52 
22 

42 
25 

46 
15 

61.5 
31.6 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

70 
45 

67 
39 

74 
43 

78 
45 

78 
44 

76 
46 

67 
41 

65 
37 

46 
28 

48 
31 

50 
34 

71 
41 

60 
24 

58 

30 

71 

40 

71 
33 

49 
22 

50 
20 

63 
20 

63 

36 

62 

46 

49 
27 

28 

20 

29 

19 

35 

18 

41 
30 

33 
29 

33 

22 

49 
30 

31 
20 

55.2 
32.0 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

72 
41 

76 
39 

81 
40 

79 
48 

76 

47 

65 

61 

68 

49 

62 

34 

50 

24 

60 
23 

76 
38 

64 
39 

63 
22 

73 
48 

67 
29 

48 

37 

57 
22 

56 

20 

52 
20 

67 

45 

69 
26 

46 

24 

42 

20 

38 
22 

44 
23 

39 
23 

34 
27 

51 
25 

39 
27 

42 
15 

58.2 
31.6 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

69 
52 

65 

43 

72 

44 

78 
45 

72 

46 

62 

38 

64 
32 

60 
22 

45 
30 

63 
34 

69 
36 

70 
30 

67 
24 

67 
32 

70 
63 

60 
30 

64 
26 

48 
20 

63 
24 

64 
34 

68 

44 

46 
26 

30 
22 

28 

15 

34 

17 

41 
30 

35 
21 

31 
22 

42 
27 

30 
13 

53.9 

31.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
45 

77 
43 

79 
49 

79 
49 

76 
49 

70 
62 

67 
63 

60 
38 

51 
25 

64 
32 

74 
38 

68 
40 

64 
24 

73 
47 

68 
56 

60 

31 

53 

21 

56 
22 

68 
31 

65 

48 

64 
39 

41 
22 

43 
25 

38 
22 

44 
25 

38 
28 

34 
24 

52 
24 

47 
27 

42 
18 

59.6 
34.9 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

67 
50 

74 
43 

79 

47 

73 
49 

72 
48 

68 

48 

65 
46 

58 

34 

48 
24 

53 
34 

70 
32 

65 

46 

68 
21 

70 
44 

67 
54 

59 
29 

50 
21 

55 

19 

63 
28 

58 

44 

60 
36 

38 
23 

30 
18 

32 

9 

41 
21 

35 
28 

33 
26 

46 
22 

43 
27 

38 
16 

56.6 
32.9 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

70 
47 

74 
38 

78 

40 

78 

45 

74 
43 

67 

41 

66 
46 

53 
33 

47 
26 

56 
31 

71 
31 

62 
36 

60 
18 

71 
42 

69 
52 

62 
36 

51 
26 

54 
19 

64 
21 

58 

39 

62 

37 

39 
24 

32 

18 

35 
19 

42 

13 

38 
29 

32 
28 

49 
23 

40 
29 

39 

15 

56.4 

31.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

70 
41 

75 
42 

78 
44 

79 
47 

75 
47 

79 
45 

67 
43 

45 
34 

48 
23 

68 
28 

73 
39 

61 
29 

61 
22 

78 
41 

69 
65 

57 
32 

52 
26 

65 
22 

66 

29 

63 

48 

65 
34 

38 
23 

38 
19 

36 

21 

43 
24 

35 

30 

32 
23 

49 
21 

36 
26 

40 
16 

67.4 
32.4 

VANCEBUR&  DAM  32 

MAX 
MIN 

69 
49 

74 
47 

76 
47 

77 
50 

75 
49 

72 

47 

68 
62 

68 
36 

47 
29 

52 
37 

68 
34 

66 
47 

55 
25 

73 
36 

76 
39 

70 
34 

52 
26 

50 
23 

62 
26 

51 
37 

68 
38 

40 
23 

32 

19 

32 

11 

39 
20 

40 
32 

35 

29 

49 
22 

42 

27 

37 
26 

56.8 
33.8 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

74 
48 

70 
41 

77 
39 

81 
43 

79 
41 

79 

41 

72 

44 

70 
36 

50 
31 

47 
33 

60 
28 

74 
37 

61 
20 

57 
25 

73 
34 

76 
39 

60 

18 

60 
18 

53 

18 

64 
20 

63 

40 

61 
26 

29 
21 

29 
12 

34 
16 

41 
25 

39 

30 

33 
19 

50 
22 

34 
25 

57.6 
29.7 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

70 
51 

77 
44 

80 

44 

78 
46 

76 
48 

72 

45 

68 
52 

61 

34 

50 
30 

59 
30 

76 
33 

69 
61 

63 
23 

71 
36 

72 
45 

68 

40 

56 
27 

58 
22 

64 
22 

61 

38 

62 

40 

42 
27 

36 

21 

36 

25 

47 
19 

42 
31 

34 

30 

51 
25 

47 
30 

43 
25 

59.5 
34.9 

WILLIAMSTOMN  b    WSW 

MAX 
MIN 

71 
51 

66 

47 

73 
47 

76 
49 

69 
46 

73 

45 

71 
45 

63 
36 

39 
26 

48 
26 

53 
35 

67 
41 

64 
26 

56 
26 

70 
48 

68 
31 

46 
21 

47 
24 

63 
30 

63 

33 

61 

43 

62 
23 

25 

19 

30 
8 

33 
13 

39 
29 

33 
26 

29 
22 

44 
26 

30 
17 

93.4 

32.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

67 
49 

70 
43 

77 
42 

72 
42 

76 

43 

75 

43 

68 

46 

65 

35 

47 
29 

49 
30 

59 
29 

74 
29 

63 
21 

64 
21 

73 
31 

70 
38 

52 
23 

53 
23 

54 
24 

69 
24 

65 

52 

67 
28 

34 
17 

39 
23 

37 
21 

46 
32 

36 

30 

36 

23 

62 

30 

33 
17 

98.0 
31.2 

See  Reference  Notes  FoUowtog  Stotton     Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTDCKY 
NOVEUBER  1956 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEWEY  DAM 

EVAP 
WIND 

.02 
10 

.07 
6 

.06 
6 

.06 
5 

.09 
6 

.06 
5 

.06 
8 

.07 
26 

.04 

37 

.11 

54 

.06 
18 

.18 
100 

.09 

54 

20 

24 

63 

28 

27 

15 

10 

45 

95 

63 

27 

11 

35 

31 

37 

55 

21 

942 

DIX  DAM 

EVAP 

WIND 

.12 
49 

.03 
16 

.08 
20 

.08 

16 

.06 
28 

.09 
23 

.03 
52 

.09 
98 

.04 
50 

.20 
130 

.07 
110 

.12 
122 

.20 
101 

.15 
110 

.20 
160 

.16 
197 

.05 
34 

.04 
26 

.07 
20 

.14 
74 

.19 
164 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

IdADISONVILLE   1    SE 

EVAP 
WIND 

.05 
38 

.02 
28 

.12 
16 

.15 
21 

.00 
17 

.00 

56 

.00 
24 

.18 
71 

.13 
154 

.15 
99 

.06 
62 

.30 
144 

.15 
101 

.20 

55 

.25 
188 

.07 
163 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

REFEREKCE  NOTES 
of  Keotucky  aay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CllnatologlBt  at  Weather  Bureau  Airport  Statio 


Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louisville  13, 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  froi 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin, 
HoBthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  Jun< 
Stations  appearing  Id  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  Id  the  tables,  either  are  missing  or  were 
DlTlBlons,  as  used  In  Table  2,  and  on  the  maps  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporatli 


the  post  office. 


ue  of  this  bulletin. 

Ived  too  late  to  be  Included 


Monthly  degree  day 


Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dla 


nless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 


Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obser 


the  standard  of  time  In 


Table  7  Is  at  obser 
in  Tables  3.  6,  7a 


atl< 


time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  statio 
he  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5,  Is  indicated  by  no  entry. 


s  snow  on  ground 
Consult  the  annu 


at  6:30  a.m. ,  C.S.T. 
f  this  publication  for  interpolated  monthly 


ent,  time  distribution  unknown. 


indlr 


that  the  thermomete 


al  issi 

preclpit 
+   And  also  on  a  later  date  or  dates. 
*   Amotint  included  In  following  measur 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  referen 

on  the  roof  of  a  building. 
AH   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
C   In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  : 

"Hourly  Precipitation  Data". 
D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of 
G   In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  temperatures  are  published, 
y  One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 
R   Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 


are  processed  for  special  purposes 
owfall. 


re  published  lat< 


for  a  full 


Information  concerning  the  blst< 
publication  may  be  obtained  froi 
may  be  found  in  the  latest  Issu 


ry  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History*  for  this  state.   That 

the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
9  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

r  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
alttance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  35,  0.  C. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
MOViyBER   1956 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BENHAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.5 
T 

.5 
T 

1.0 
1 

T 
T 

.5 

T 

1.0 

1 

T 

T 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

.5 

1.0 

1 

1 

BOWLING  GREEN  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.3 

.1 
T 

1.6 
1 

1 

.7 
T 

.6 
T 

.1 

T 

T 
T 

.4 

T 

T 

CYNTBIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.9 
2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

1.0 

1 

.8 

1 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

GREAT  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

GRAYSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

T 
T 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

KEIDELBERC  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

HENDERSON  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 
T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.3 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

1 

T 
T 

.3 

T 
T 

T 

T 
T 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

1.2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

UAHOUTB  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.0 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

HIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

IIONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PAINTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

1 

2.0 
3 

T 

1.5 
2 

1 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
NOVEHBSB  1956 


/sis         =A  _.,e'^"  n\   O" 


o  v 
a  < 


» 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
NOVEUBER  1956 


J ^u ^i v 


I  till  i!lf  '  k\\   'WTf^i 

— N^i^ 


III!  .  J^ 
•  **  If  11 

oe(>-(>-   ^-.Se 


STATION  INDEX 


AOOtSON  DAM  < 
AOOLPMUS  1  N 
ALBANV 
ALLEN 
ANCHORAGE 


ASMCAMP  0246  IPUE 

ASHLAND  DAM  29  02S«  iBUVD 

SARBOURVILLE  C3S1  IKNOK 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCM  ;0  3B7  INELSON 
BAXTER  '0*50  'hARLAN 


County 


0031  BRECKINRIDGE 

00*3  ALLEN 

0063    CLINTON 
095  iFLOTD 
155  .JEFFERSON 


BEAVER  0AM 

0*90 

OHIO 

BENHAM 

0596 

BENTON  . 

0611 

MARSHALL 

BENTON  2 

0615 

MARSHALL 

BEHEA  coLueee 

0619 

MADISON 

BEREA  WATER  MORKS 

0624 

HADISON 

BLAINE 

LAWRENCE 

BONNIEVILLE 

0B54 

HART 

SOHLING  GREEN 

0904 

WARREN 

BOWLING  GREEN  SU8STA 

0907 

WARREN 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0909 

WARREN 

BOWLING  GREEN  COLLEGE 

091* 

WARREN 

BRENT  DAM  36 

0976 

CAMPBELL 

BROWNSVILLE  LOCH  6 

1046 

EDMONSON 

BURDINE  2    NE 

1120  |P  IKE 

BURKESVILLE 

1137  (CUMBERLAND 

CADIZ  LOCK  E 

1206  iTRIGG 

CALHOUN  LOCK  2 

1227  IMC  LEAN 

CAMPBELLSVILLE 

1256  ITAYLOR 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345  iCARROLL 

CENTRAL  CITy 

1439  MUHLENBERG 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576  POWELL 

CLERMONT  1  SSE 

1611  Ibullitt 

CLINTON 

1631  IHICKMAN 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704  ;£ST1LL 

COLUMBIA 

1722  IaDAIR 

«COV)NGTON  W8  AIRPORT 

1855 

BOONE 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

CYNTHIANA 

1998 

HARRISON 

CYNTHIANA  2 

2003 

HARRISON 

DANVILLE 

2040 

BOYLE 

OAVELLA 

2053 

MARTIN 

DELPHI A  I  E 

2132  IPERRY 

OEMA 

2139 

KNOTT 

DEWEY  DAM 

2160 

FLOYO 

DIX  0AM 

2214 

MERCER 

DUNDEE  BARRETTS  FORO  SR 

2356 

DUNMOfi 

2366 

MUHLENBERG 

DUNNVILLE 

23T* 

CASEY 

OYER 

2391 

BRECKENRIDGE 

EODYVILLE  LOCK  F 

24*5  'UirON 

EDMONTON 

2*69  ImETCALFE 

ELlZAaeTHTOWN 

2510  IhAROIN 

ELKHORN  CITY 

2528  IPIKE 

FALMOUTH 

2775  iPENDLETON 

FARMERS 

2791  iROWAN 

FLEMlNGSeURG 

2903 

FLEMING 

FLEMINGSBURG  2 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

FRANKFORT  LOCK  * 

3026 

FRANKLIN 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

FREEBUHN  2    SW 

3046 

PIKE 

FRENCMBURG 

MENIFEE 

GAMALIEL 

3112 

MONROE 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

GLASGOW  WKAY 

32*6 

BARREN 

GLENDALE 

3252 

HARDIN 

GOLDEN  POND  8  H 

3295 

TRI66 

GRANT  DAM  36 

BOONE 

GRAYSON 

CARTER 

GREENSBURG 

3*30 

GREEN 

GHEENS8URG  MIWAV  61  BR 

3435 

GREEN 

GREENUP  OAH  30 

3443  ;GReENUP 

GREENVILLE  2    W 

3*51  iMUHLENBERO 

HALEYS  MILL 

3539  JCHHISTIAN 

HARTFORD  6  NW 

OHIO 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 
KERNOON 
HICKMAN  1  E 

MICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  Si 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE 
LANCASTER 
LAURA 


13762  .HENDERSON 
3798  [christian 
|3816  FULTON 

13821  IgRAVES 
"3637  jJESSAMINE 

3899  IKNOTT 

3929  ,LARUE 

3994  ICHRISTIAN 


>165  BRECKINRIDGE 
.196  BREATHITT 
■255  LETCHER 

.369  JESSAMINE 
>414  LIVINGSTON 
>595  OLDHAM 
>620  GARRARD 


37 

16 

82  26 

36 

52 

83  53 

85  28 

36 

51 

83  20 

36 

16 

11 

92  5  7 
88  20 

36 

51 

ae  20 

37  52   83  56 


37 

55 

40 

3? 

l\ 

11 

06 

37 

06 

85 

18 

39 

04 

8* 

*0 

36 

50 

84 

19 

3fi 

?3 

84 

18 

38 

23 

84 

17 

37 

39 

6* 

46 

37 

*fl 

8? 

32 

37 

02 

83 

07 

83  33 
83  43 
83  *5 


37  53 
37  33 
37  10 


84 

50 

6? 

57 

85 

30 

B5 

30 

82 

51 

87 

12 

20 

86 

5* 

83 

12 

83 

11 

ai 

46 

37 

87 

34 

89 

10 

83  22 
82  32 
86  17 

63  23 
82  56 

8*  36 
88  16 
as  23 

64  35 
62  26 


Obser- 
vation 
Time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
lOELL  M.  DEARlNG 

BARBARA  Mi  COOL 

HE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 

■lART  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 

N  COLLEGE 

JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 

E.  Ot  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKER 
S  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WCBL 
JAMES  A.  GROSSMAN 

.  LAURA  BtGABBARO 
ENOCH  WHEELER 
CHARLES  A.  HODGES 
JAMES  R.  EDWARDS 
TVA-639 

IVIL  AERO.  AOM> 
HRN  ST.  TEACHERS  COL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELDRIDGE  SKAGGS 
N  E.  JOHNSON 

XIARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KINLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  HIWAV  OE?T 
JOEL  W.  MOUNTZ 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  0,  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

^RS. HAZEL  e. PICKETT 
S>  WEATHER  BUREAU 

DEPT  OF  CONS. 
RSHALL  HILL 
.  CARDINAL  DAIRY 


BALLARD  F 

HATTIE  B. 
CORPS  OF 


COLO  I  RON 


WALKER iJR 

BARNEY 
;N6INE£RS 


.  WILLIAMS 

.  HUFF 

.  GIVENS 
LINNIE  L*  TARTER 
LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

E.  NORAN 
RADIO  STATION  WIEL 
ROBERT  W.  ALLISON 
FRANK  H.  LAWSON 

URS.  C.  C.  STAMPER 
WSt    JEAN  FLEMING 

ILLIAM  n.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
iERHAN  0.  NEAL 
WS    ALTA  S>  GOOSLIN 
=RENCHBURG  SCHOOL 
GUY  DECKARO 

,LIAM  F.BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EMILY  M.  BEAM 
RADIO  STATION  WKAT 
DEWEY  S.  HILL 

*  WLDLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I,  STATEN 

HD  PICKETT 
90BERT  E.BLAKEMAN*JR 

CORP  OF  ENGINEERS 
.  LOVELL 

CLEATUS  E.  8RINKLEY 
3  K.  CARSON 
.  BAILEY 

3URCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
=RANK  STREET 
.  KEATT5 
NELL  S.  CALVIN 

rVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 
INDMAN  SETT.  SCH. 
'NATIONAL    PARK    SOC 

JEWELL    F.    SMITH 

IRS. FOREST  CAMPBELL 

ITEO  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROeslNS 
GLENN  BURNS 
NOB ART  ISDN 

iUGH  W.  BUFFIN 
TVA-379-A 

ITY  OF  LA  GRANGE 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES    A.    FIELDS 


Refer 

To 
Tables 


2    3    5 

3 
2    3    5 


2    3    5 
2    3    5 

2    3    5 


2    3    5 
2    3    5 


LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  W 
LONDON  CAA  AP 
LOUISA 
LOUISA  Z 


LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *  SE 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 


MIDWAY 

MILLERSBURC 
MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 
OLIVE  HILL 

OLNEY 

ONEONTA  dam  35 
OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  46 
PAOUCAH  CAA  AIRPORT 


PINEVILLE 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

SADleVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

ST  MARV  2  SE 

SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE 

SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  Z  W 
SHEPHEROSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 


SPRII 


FIELD 


SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 

TAYLORSVILLE 
TOMPKlNSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  *9 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCE8URG  0AM  32 
WAVNESBURC  6  E 
I6ERTY 


WEST 


WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  0AM 
WOODBURY  LOCK  4 


'4946 
4949 


LOUISVILLE 
LOUISVILLE  BOWMAN 
ffLOUISVILLE  WB  AP  4954 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE  49SS 
VILLE  4967 


County 


GRAYSON 
YETTE 
CASEY 

JESSAMINE 

lENRY 

CLARK 
LAUREL 
LAUREL 

RENCE 
LAWRENCE 


JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 


5243  MASON 
5291  JACKSON 
5301  PENDLETON 
5369  SELL 
5394  BELL 


5*07 


WOODFORD 
BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 


|5640  ImONTGOMERY 
,5648  IROCKCASTLE 
15684  IhART 
15694  iCALLOWAY 
|6012  jCARTER 

16020  IhOPKINS 
16033  CAMPBELL 
6091  loAVIESS 
■6096  IdavIESS 
J6110  |mc  CRACKEN 

■6115  iMC  CRACKEN 
16117  MC  CRACKEN 
6136  IjOHNSON 


'6575  jCALDWELL 
16679  ESTILL 
'6805  ImAOISON 

7049  IlOGAN 

I 
7054  LOGAN 
7074  ISCOTT 
7091  JHARDlN 
7096  ImAHION 
121  IWOODFORD 


7129 


MAGOFFIN 

ALLEN 

WEBSTER 

CRACKEN 


WASHINGTON 
MC  CREARY 
METCALFE 
METCALFE 
SHINGTON 


7948  SPENCER 
6060  JMONROE 
8144  JTRIGG 
6179  lANDERSON 


197  il 


MION 


82*6  [JESSAMINE 
8250  ANDERSON 
6259  ILEWIS 
<6486  ILINCOLN 
16551  jMORGAN 

18706  IwHlTLEY 

18714  IgRANT 
872*  'LEE 
8807  {RUSSELL 
8824  BUTLER 


85  4* 
85  48 
68  50 


" 

11 

36 

44 

38 

36 

37 

?6 

36 

36 

37 

36 

38 

38 

09 

38 

18 

2/ 

36 

50 

38 

11 

38 

04 

37 

36 

36 

37 

18 

1* 

85  53 
68  20 

83  11 


|37  06  '  88  37  I 


Obser- 
vation 
Time 


CITY  OF  MIDWAY 
DAVID  C.  BAILEY 

OVA  M.  LAWLER 
ALVIN  LH  BERTRAM 
.  HAGGAN 

FRED  CARTMILL 

OF  hT.  VERNON   |  2  3  5 
HUBERT  E.  HODGES     I    3 
MURRAY  STATE  COLLEGE]  Z  3  5 
ERIE  SCHOOL  I 


8A  MELVIE  PARLEE  NEISZ  3 
ICORPS  OF  ENGINEERS   ■    3 

IviRGIL  D.  CLARK      I  ^  ^  ^ 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS      3 

O  ClVlL  AERO.  AOM.  2  3  5 


'  7  '37  05  I 
1  j37  49  ' 

1  i37  29  I 

2  |36 


4  |37  44 
'  3  137  13 
j  3  136  51 


5  l37  45 

5  J37  4* 
3  l36  45 
3  ;37  36 
7  137  09 

6  |38  13 
e  36  00 
S  38  20 
2  37  06 


88  35  !   344 


87  53 
83  57 
S4  IB 
86  64 
86  53 

86  54 
64  33 
85  59 
85  20 


85  16 
8*  37 
8*  37 


65 

40 

85 

09 

85 

21 

85 

68 

05 

84 

51 

87 

57 

37  51 

37  58 

38  39  I 


8*  26 
8S  10 
83  21 
B*  3* 

83  15 

84  10 
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KENTUCKY  -  DECEMBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Long  periods  of  very  warm  weather  and 
only  seasonal  temperatures  at  other 
times  during  the  month  resulted  in 
average  temperatures  that  were  the 
highest  for  December  since  1931.   The 
lowest  temperatures  were  recorded  at 
most  stations  on  the  1st,  2nd,  29th 
or  30th  with  three  stations  vying  for 
coldspot  honors  with  readings  of  15° 
on  the  1st.   The  highest  readings 
were  made  from  the  3rd  through  the 
8th  and  Manchester  4  SE  gained  first 
place  in  this  category  with  77°  on 
the  6th.   Precipitation  was  mostly 
in  the  form  of  rain;  however,  light 
snowfalls  were  quite  general  the  28th- 
29th.   In  comparison  with  long-term 
mean  values,  precipitation  averages 
indicated  a  slight  deficiency  in  the 
Western  Division,  a  small  excess  in 
the  Central  Division,  and  an  appreci- 
able excess  in  the  Blue  Grass  Divi- 
sion, while  the  average  in  the  East- 
ern Division  was  nearly  double  the 
long-term  mean.   The  greatest  meas- 
urement for  one  day  was  4.20  inches 
on  the  13th  at  Cumberland  Falls  St. 
Park,  while  second  place  went  to 
Stearns  for  3.75  inches  on  the  same 
date.   The  greatest  total  for  the 
month  was  10.00  inches  at  Stearns 
while  Fords  Ferry  Dam  50  was  the  dry 
spot  with  1.99  inches.   Considerably 
heavier  than  average  daytime  cloudi- 
ness agreed  quite  well  with  a  defi- 
ciency in  the  percentage  of  sunshine. 

WEATHER  DETAILS 

The  weather  was  cool  on  the  1st  but 
became  unseasonably  warm  by  the  3rd 
and  continued  so  until  the  8th  except 
that  a  cold  air  mass  spread  into  the 
western  portion  of  the  State  during 
the  afternoon  of  the  7th.   Light  to 
moderate  rains  associated  with  the 
change  to  lower  temperatures  occurred 
daily  over  most  of  the  State  from  the 
7th  through  the  9th.   Temperatures 
were  somewhat  below  average  over  the 
Western  Division  the  8th-10th,  but 
only  seasonal  temperatures  occurred 
in  the  central  and  eastern  portions 


of  Kentucky  the  9th-10th  as  the  cold 
air  mass  drifted  eastward.   Mild  weath- 
er returned  by  the  11th,  which  was  the 
beginning  of  a  2-week  period  of  mild 
to  very  warm  weather  that  was  inter- 
rupted only  to  the  extent  of  an  occa- 
sional cool  day  in  the  western  section. 
Rain  was  an  almost  daily  weather  fea- 
ture for  the  first  and  last  five  days 
of  the  warm  weather  period.   A  change 
to  colder  weather  during  the  night  of 
the  23rd-24th  dropped  temperatures  to 
seasonal  levels  and  alternately  warmer 
and  cooler  periods  the  remainder  of 
December  involved  only  moderate  tem- 
perature changes.   The  final  week 
brought  frequent  occurrences  of  light 
precipitation,  often  in  the  form  of 
snow,  to  the  central  and  eastern  sec- 
tions of  the  State,  but  the  only  sig- 
nificant precipitation  in  the  Western 
Division  after  the  24th  fell  on  the 
28  th. 

WEATHER  EFFECTS 

Tobacco  stripping  and  marketing  was 
the  dominant  farm  activity  other  than 
the  usual  winter  routine  of  livestock 
care.   High  humidity  associated  with 
the  rainy  weather  was  favorable  for 
stripping  tobacco  and  the  major  por- 
tion of  the  burley  crop  was  marketed 
by  late  December.   Soils  were  adequate- 
ly moist  to  wet  the  middle  and  latter 
part  of  the  month.   Fall -sown  grains 
were  in  fair  to  good  condition  and 
only  moderate  stock  feeding  was  neces- 
sary since  pastures  were  fairly  good 
for  the  season.   The  U.  S.  Geological 
Survey  reported  that  streamflow  remain- 
ed deficient  in  the  western  half  of 
the  State  for  the  first  2  weeks,  but 
drought  breaking  rains  throughout  the 
State  near  mid-month  raised  the  cumu- 
lative runoff  for  the  three  month 
period,  October  through  December,  to 
about  median. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None  of  importance. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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Temperature 


WESTERN 


BEAVER  0AM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  *  SW 

HICKMAN  IE  AM 

HOPKINSVILLE  AM 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 
RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMP8ELLSVILLE 

CLERMONT  1  SSE 

ELI2ABETHT0WN 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG  AM 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  W8  AP  R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD     AM 

SCOTTSVILLE 

SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM  AM 


BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT      R 
CYNTHIANA  2  AM 

DANVILLE  AM 

DIX  DAM 

FALMOUTH 

FARMERS 

FRANKFORT  LOCK  4  AM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT      R 

MAYSVILLE  DAM  33  AM 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND  AM 

SHELBYVILLE  2  W 
WILLIAMSTOWN  5  WSW         AM 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER  AM 

BENHAM  AM 

BLAINE 

DEWEY  DAM  AM 

GRAYSON 

HEIDELBERG  LOCK  14        R 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH     AM 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
MIDOLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 


55.1 
56. 7M 
53.2 
57.0 
55. 2M 

52.6 

54.3 
53.6 
55.1 
56.0 

55.6 
55.4 
53.1 
52.2 
54.9 

55.6 
56.6 


52.2 
53.4 
56. 5M 
54.3 
55.9 

55.9 
54.9 
55.9 
54.8 

54.1 

55.0 
54.7 
52.1 
56.2 
51.6 

58.2 
55.9 
56.7 


58.1 
52.8 
49.0 
51.4 
53.1 

55.4 
52.6 
57.1 
49.9 
52.0 

51.8 
54.3 
53.4 
53.5 
49.5 


56.3 
62.1 
56.2 
67.3 
58.5 

57.0 
55. 7M 
58.3 
54.7 


65.8 
60.2 
59.5 
58.4 
56.2 


2  B 


34.8 
36. 6M 
37.4 
36.0 
37. OM 

36.4 
35.9 
33.9 
35.9 
36.7 

37.6 
36.8 
35.2 
36.8 
36.9 

34.3 
36.9 


34.5 
36.6 
36. 7M 
36.9 
38.3 

33.7 
35.0 
37.7 
34.3 
36.7 

36.6 
39.5 
37.3 
38.2 
32.8 

39.7 
37.5 
35.6 


39.5 
36.2 
35.0 
33.8 
36.3 

38.5 
35.2 
36.4 
33.8 
36,8 

33.5 
36.8 
35.1 
36.2 
33.1 


37.5 
37,5 
35.7 
36.2 
35.4 

35.9 
36. 4M 
36.5 
36.1 


37.0 
36.4 
39.6 
39.9 
38.5 


45.0 
46. 7M 
45.3 
46.5 
46  .IM 

44.5 
45.1 
43,8 
46,5 
46.4 

46.6 
46.1 
44.2 
44.5 
45.9 

45.0 


43.4 
45.0 
46. 6M 
45.6 
47.1 

44.8 
46,0 
46.8 
44.6 
45.4 

45.8 
47.1 
44.7 
47.2 
42.2 


46.2 

45.7 


42.0 
42.6 
44.7 


47.0 
43.9 
4.6.8 
41,9 
44,4 

42.7 
45.1 
44.8 
44.4 
41.3 

44.3 


46.9 
49,8 
46.0 
46,8 
47.0 

46.5 
45. 6M 
46.9 
44.9 
M 

46,4 
48,3 
49,6 


III 


4.8 
6.4 


6.1 
6.9 


6.2 

8.9 


6.4 
7.8 


8.1 
6.5 


615 
564 
607 
564 
578 

628 
612 
652 
596 
569 

561 
579 
638 
630 
585 

616 
557 


664 
611 
566 
594 
548 

616 
616 
557 
626 
599 

587 
550 
624 
644 
699 

489 

560 
578 


494 
630 

704 
685 
620 

548 
646 
659 
708 
630 

688 
610 
619 
630 
728 


562 
463 
583 
557 
667 

568 
596 
554 
618 


568 
507 
470 
486 
541 


No  oi  Days 


Precipitation 


3.57 
2.85 
1.99 
3.76 
4.58 

2.48 
3.51 
3.24 
3.08 
3.20 

3.58 
2.06 
2.93 
3.09 
2.89 

4.20 


3.«2 
4.44 
6.0*1 

3.59 
4.27 
6.03 
6.06 
2.95 

4.47 
2.73 
2.74 
6.17 
3.S7 

6.68 
6.78 
8.33 


D  6.76 
2.27 
2.56 
4.75 
6.87 

5.12 
3.95 
5.86 
4.13 
4.62 

4.23 
6.95 
6.76 
3.37 
2.82 

4.66 


4.97 
8.76 
6.66 
6.25 
7.14 

5.15 
6.74 
6.44 
5.55 


8.87 
8.37 
7.10 
8.19 
7.51 


2^2 
a  ul  H 


1.15 
.66 

1.15 

.84 
•  91 


2.15 

.28 


2.14 
.53 

•  39 
.56 

•  29 


3^20 

•  40 
.27 


•  93 

2.55 
.96 

•  84 

1^03 
3.41 

•  26 

•  19 


1^30 
1.50 
.52 
1.80 
2.02 

.90 
1.15 

.95 
1.17 
1.05 

1.55 
.90 
.75 
.96 

1.03 

1.86 
.98 


1.00 
1.10 
1.50 

1.04 
1.40 
1.18 
1.61 
•  95 

1^45 
.64 
.55 

1.20 
.70 

1.21 
1.38 
2.19 


1.82 
1.29 
.82 
1.12 
1.82 

1.77 

•  as 

1.67 

.96 

1.16 

.69 

1.78 

2.10 

.66 

.72 


1.10 
2.75 
2.20 
1.51 
2,90 

1.59 
1.60 
1.52 
1.78 


2.38 
3.05 
2.06 
3,20 
2.71 


No.  of  Days 


1.3 

T 
1.2 
1.0 

1.0 

.6 

T 
1.9 

•  0 

•  1 

•  5 

•  6 


.3 

T 
1.2 
3^5 

1^0 

1^0 
1>0 

T 
•  0 


2^9 
T 
.5 

.0 
.0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

1 

0 

T 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29+ 

30 

29 


6 

10 


12 

9 

10 

9 

8 

13 

9 


8 

7 

6 

12 


10 
12 
12 


9 
6 
» 

11 
11 

9 
10 
11 
10 
10 

12 
14 
11 
11 
9 


29+ 
30 


30 

29+ 

29+ 


29+ 

29 

29 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 
Station 

Temperature 

Precipitation                                                           1 

&    1 

5   g| 

1 

01 

No   ol  Days 

III 

Snow.  Sleet 

No  ol  Days          1 

Max 

Mm 

II 

2 

1 

o 

<   1 

II 

> 
< 

X 

1 

S 

^ 

1 

1 

U 

S  1 

si 

b5 

t^ 

III 

1 

° 

1  = 

1 

2 

s 

o2 

-0 

PIKEVILLE 

57.7 

38.1 

47.9 

75 

7 

21 

? 

524 

0 

1 

11 

0 

4.29 

1.09 

1.01 

22 

1.0 

0 

U 

3 

1 

SOMERSET    1    N 

56.2 

36,6 

46.4 

69 

4  + 

19 

1 

568 

0 

0 

15 

0 

8.62 

2.86 

13 

T 

0 

12 

6 

2 

VANCE8URG    0AM    32 

53.6 

37.2 

45.4 

73 

6 

21 

30+ 

603 

0 

0 

10 

0 

4.42 

1.30 

.73 

14 

T 

T 

29 

12 

3 

0 

WEST    LIBERTY                                        AM 

5*. 2 

3i..O 

44.1 

71 

5+ 

20 

20 

639 

0 

1 

18 

0 

7.50 

1.95 

14 

1.2 

1 

29+ 

12 

5 

2 

WILLIAMSBURG 

61.2 

39.4 

50.3 

10.4 

74 

8 

22 

2 

448 

0 

0 

11 

0 

7.93 

4.28 

2.75 

13 

T 

0 

10 

4 

3 

DIVISION 

47.1 

8.5 

6.76 

3.32 

.7 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Hi 

Station 

1 
% 

s. 

■o  Ij' 

ill 

a.a  0. 

1 
< 

b.    i 

g       1 
|-o| 

3  1 

•  ■  o 

P 

\% 

3 

g 

3 

S 
^ 

s 

1 

s 

<s  9 

H 

Id 

LEXINGTON  »B  AIRPORT 
LODISVILLK   WB   AIRPORT 

ss« 
sw 

21 

16 

12.2 
10.7 

29 

3W 

2+ 

84 
79 

88 
84 

74 
71 

81 
75 

3 
8 

s 
s 

7 
2 

2 

4 

1 

0 

0 
0 

18 
19 

34 

7.8 

7.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ADDISON  OAH  hi 

ADOLPHUS  1  N 

ALBANV 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  20 
BARBOURVILLE 
BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

BEAVER  DAM 
BENHAH 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA  HATER  WORKS 

BLAINE 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 

BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 
BURKESVIU.E 
CADIZ  LOCK  E 


CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK 
CLAY  CITY  1  WNW 
CLERMONT  E 


COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DELPHI  A  1  E 
DEM  A 
DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

OUNNVILLE 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEM1NGS8URG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  SO 
FRANKFORT  LOCK  t, 
FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN  2  SW 

FRENCHBURG 

GAMALIEL 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE 
GOLDEN  POND  6  N 
GRANT  DAM  38 


GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENS6URG  HIWA 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2    W 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  <•  SW 
HICKMAN  1  E 


HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 

KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE 
LANCASTER 
LAURA 
LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 


MADISONVILLE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELO 
MAYSVIU.E  DAM  33 

MC  KEE 
MIDDLES80R0 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTI CELLO 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 
OLNEY 


See  Reference  Notes  Folio 
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log  Station  Index 


Table  3-Continued 


ONEONTA  OAM  35 
OWEN5B0RO  Z  W 
OWEMSBORO  OAM  46 
PADUCAM  CAA  AIRPORT 
PAOUCAH 

PAINTSVILLE 
PIKEVILUE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBWILLE  2    w 
SHEPHEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VAN6UREN 

VANCEBURG  DAM  3  2 
WAYNESBURG  6    E 

WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN  5    WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOOOBURr  LOCK  4 


2.97 

3iOe 

2.39 


6.46 
4.20 
9.04 


4.46 
3.73 
3.57 

4.31 
5.67 
6.68 
2.91 
2.95 

3.37 
2.91 
8.62 

4.21 
10.00 

6.78 
6.62 


3.30 

2.48 
5.74 
3.70 
4.42 
8.10 

7.50 
7.93 
2.82 
6.07 
8.33 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13      14       15 


2.86    1.23 

•20    1.20 

3.75    1.52 


16        17        18 


19      20      21 


22     23      24 


1.32 
T 
.63 

1.01 


25      26      27 


28      29      30 


RSFXR£NCB  VOTES 


L^St':j:;?'<,J°t'r"r;e.JL'r2X:'S,5LT::.?SS"-"  -'  '-  °"-'°-  ^'  "»'-  -  •-  -^  CU„.olo,l..  ..  ,e...e.  B„e.u  A.p„..  s..»o„,   ^.  xe„.„.l,    s...a.,„..  ,1.1.,    .„„.„,„.  .3. 
Figures  ..d  letter,   following  the  st.tio.  n^ .   .„ch  ..  12  SS.,    ..<»«..   dlaf.oe   1„  .tie.  .„d  direction   fro.  the  poe,   office. 


DeU,ed  dat.  Md  corrections  .111   be  c.rrl.d  only   in  the  June  luid  Dece.ber   issue,   of   thl.  hulletln. 

-onthl,  and  seasonal  sno.f.ll   and  heating  degree  da,,   for   the  preceding  12  .onth.  .ill  he  carried  in  the  .une   issue  of  this  bulletin. 

listed   in  the  tables,   either  are  .ig.ing  or  .ere  received  too  late  to  be   In 
the  laaps   becaw   effective  .1th   data   for   June   1956. 


Station,   appearing   in   the   Indei,    but   for  .blch   data   are 
Divi.lons,    as   used   In  Table  2,    and 


Ise   Indicated,    dlmen.lonal   i 
of   the  negative  departures  < 


''!;?•"'"*   '°   "'''    P'oclPltation   and  evaporation   In    In 


and  .Ind  move.ea 


■raporation  le  measured  In  the  staodard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dla) 


Biles.   Monthly  degree  day  totals 


Long-term  means  for  full-time  statii 
location.   Long  term  meai 


oless  othervise  shovn  by  footnote  follov: 


for  an  .t.t[iir„ii;r,i°,^r^vni°tLi't^.i'  "'■'■ """"  «-'•"•'  •"  -- 


log  Table    6. 


tatlons  are  based 


Water  equivalent  samples  published  In  Table  7 
in  the  snowpack  result  In  apparent  Inconslste 


©present  observations  taken  at  the  present 


nd  6  and  soowfall 


''^'-^^^-^Z^^^ti'-jri^^-t:i^iv:;^ii^^^:^^ 


the  ground, 
atlon.   The  Station  Index  lists  observation  tlaes  la  the  standard  of  time  in 


les  In  the 
Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obse) 
ground  in  Table  7  la  at  observation  tl»e  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  static 

try.   Consult  the  annual  Issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly 


// 


Ho  record  In  Tables  3, 
precipitation  totals. 
And  also  on  a  later  dat< 

Amount  included  in  folli „ „^ 

Gage  la  equipped  with  a  windshield 


For  these  stations  snow  on  grotud  values  are  at  6:30  a.m.,  C.S.T. 
and  the  Station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  5,  Is  indicated  by  i 

dates. 
Ing  measurement,  time  distribution  unknown. 


der  stations.   These  stations  are 


A.  IVJ'LIZ'  °'  I   """?;■■«•,  sod-covered  ground,  ho.ever,  the  reference  indicate,  that  the  ther.o.eters  are  exposed  in  a  .belter  located 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


ed  for  special  purposes  i 
wfall. 


Dd  are  published  later  In 


publication  -'Substation  History'  for  this  state    That 
for  30  cents,   aimllar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 


JSmi^MoS  "rbroSLlned^'Jrorthf  3uJ"ln?eiLnrM'SSci-eifr*i^";n^SrSL««;  S^r^'^'r^K?*  *'^°^f'  '^"  "'  ''^  '°"'«»  ^^  "« 

«y  he  found  in  the  latest  Issues  of  Local  CllmatologlcS%":i;:^Anru:!'?^%\rj^iJ^?t?^:^S?;t;"J!°o^bt;iL'd  ^s  W.Ztl'.   lllll;    p^^e^Is 

Subscription  Price:   20  cents  per  codv   monthlv  anH  >nniii>i  •  •o   e^n   .,.=  ,« 

superintendent  of  Oocu.ent..   ..l.tHce  and  cJrrespoSS-Je  J^gi°d?ng  n-ori'JlJSi^^-lrJr-St'Jf  ?Srs:i::rtS?^:L?nrSicu.^Sirio;??n:^:?%?lS?i:g-S?;}L%=S!nj;r JrS.*S! 


:^S£8B^S^: 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER    1956 


Table  5 


Station 


ANCHORASE 

ASHLANO   DAM   2« 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  C(X.LE6E 

BLAINE 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  KB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

DIX  OAH 

ELIZABETMTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  90 

FRANKFORT  LOCK  ♦ 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  6  N 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  I,   SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVIN6T0N 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 


Day  Oi  Month 


44  60  66 
21  25  37 

45  49  67 
33  30  48 

48  63  73 

24  20  36 

45  61  65 

29  36  45 

39  42  56 

25  20  22 

46  63  69 
19  23  44 


40   49 

30   22 


53   68   74 
18   23   35 


44   60   64 
27   29   36 


49   68 
29   22 


49   62   70 

32   36   42 


4«   62   71 
22   29   39 


67   68 
30   36 


72 
35 


68   68 
25   27 


71   67 
32   56 


71   66 

30   50 


71   65 

33   49 


50   44 
41   33 


69   63 
52   37 


70   70 
56   38 


63   40 

37   34 


T2   69 

46   47 


91   44 
37   30 


79   61 

49   40 


47   41 
37   33 


45 
22 

61 
28 

67 

45 

43 
29 

57 
30 

65 

41 

47 
20 

63 

24 

69 

40 

39 
30 

53 

30 

63 

39 

38 
25 

42 
27 

57 
39 

39 
19 

44 
29 

60 
39 

41 

28 

4« 
23 

62 

32 

43 
28 

59 
32 

66 

47 

45 
15 

61 

24 

68 

36 

44 

57 

66 

26  28  43 

41  59  67 

31  23  40 

45  63  68 

24  31  46 

37  42  52 

18  25  36 

45  62  70 

19  23  47 

51  67  73 

17  24  50 

49  60  68 

30  25  34 

41  48  63 

15  22  30 

47  65  71 

22  27  48 

45  61  70 

25  21  31 


10   11 


12   13 


44   49 
26   33 


47   49 
30   31 


96   92 
28   28 


4«   47 
27   38 


99   50 

30   27 


4«   49 
26   32 


93   49 

28   26 


69   92 
52   34 


67   »4 
95   37 


99   43 

42   31 


64   92 

50   36 


54   44 
41   39 


62   47 

42   34 


49   41 
40   29 


63   99 

47   39 


90   49 
34   38 


90   90 
27   24 


48   46 
30   28 


64 
53 


69   66 

39   68 


69 

94 


47   63 
28   29 


48  59  67 

21  30  40 

36  41  54 

26  24  30 

44  50  67 

18  23  34 

47  62  70 

30  21  32 

90  62  70 

23  28  45 

46  63  70 

26  26  38 

41  56  65 

25  28  44 


72   71 
36   42 


36   37   54 


64   64 
50   38 


73   70 

57   46 


64   53 

49   38 


58   49 
42   33 


58   46 

45   35 


64   61 
52   36 


42   39 
35   30 


56   49 
46   40 


67   49 
50   33 


91   42 

38   31 


62   98 

50   36 


65   65 

50   37 


59   43 

38   31 


67   67 
55   37 


42   40 
35   30 


68   40 
38   26 


72   69 
49   49 


64   48 
38   32 


58   51 
37   26 


52   45 

40   33 


55   45 

42   33 


49   45 

26   40 


48   47 
28   36 


43   46 
26   34 


49   47 
27   30 


41   49 
25   35 


40   46 
25   29 


39   48 
26   26 


49   43 
28   28 


47   47 
27   36 


92   47 
28   37 


49   47 
21   33 


50   49 
29   27 


45   47 
26   37 


49   48 
28   28 


47   46 
28   37 


48   46 
26   34 


48   49 
29   26 


38   90 
29   29 


43   44 
26   36 


90   49 
26   25 


44   46 
27   34 


35   4« 

27   28 


14   15  16 


43   62 
36   43 


99   68 

37   47 


70   72 
45   46 


17  18   19 


45   49 
35   34 


95   69 

48   49 


47   66 
36   44 


63   69 
47   55 


51   97 
38   47 


60   69 
37   49 


68   69 
38   49 


49   69 
39   45 


49   62 

38   48 


90   63 
36   48 


42   60 
39   40 


49   64 

31   31 


43   97 

34   41 


40   48 
35   39 


44   94 
39   39 


99   58 

40   40 


90   61 
39   48 


4«   62 

34   44 


44   92 

35   42 


99   69 
37   47 


47   59 

38   43 


67   62 
51 


59   49 
45   32 


50   46 
27   25 


35   48 

27   27 


50   92 
29   22 


46   49 
27   37 


46   49 
27   35 


46   45 
27   38 


48   45 
36   40 


50   64 
37   46 


90   97 
38   46 


91   68 
37   46 


49   50 
38   42 


48 
36 


61   69 
39   47 


46   99 

37   43 


41   90 
34   39 


94   96 

42   44 


39   50 
27   39 


59   72 

40   44 


46   62 
36   43 


47   63 
35   44 


50   59 
37   49 


60   43 

27  27 

62  52 

33   36 

70   64 

35  40 

59   57 

29  30 

63  66 

36  37 

62  53 

28  31 

58   68 
32   36 

61   56 

30  29 

63  58 
32   36 

63   54 

29  36 

60  90 
26   24 

68   49 
29   31 

61  57 

31  35 

58  57 

34   35 

63   56 
26   33 

55  42 
37   29 

49   59 
25   34 

59  61 
34   42 

56  60 

36   29 

62   57 
41   36 

60  54 
25   33 

59   90 
30   35 

61  97 
30   37 

58   55 
36   29 

I   45   57 
I   30   30 

■   60   63 
I   30   36 

i      61   58 

>  30   30 

I   61   46 

>  29   33 

i      58   62 

>  28   28 


93 


22  23 


24  25 


99   62 

47   48 

99   67 

47   48 

63  70 

45  52 

59  62 

41   52 

58  57 
31   48 

64  61 

46  60 

60  63 
31   4« 

64   62 

47  51 

70   70 
62   57 

59  69 

41   66 

61  62 

44  52 

62  61 

48  52 

61   63 

49  56 

97   61 

45  6^ 

60  62 

40   51 

■   98   97 
i   46   52 

I   *0   60 
I   27   49 

63   60 
29   51 

99   62 

29   46 

60  60 
50   64 

61  61 

45  51 

58   61 
4«   50 

99   65 

46  58 

62  98 

49   49 

95   98 

24   48 

61   62 

47  65 

65   69 

48  50 


26  27  28 


39 


70   65 
50   50 


60   61   58 


65   58 

51   53 


62 

47 


57   41 
38   30 


67 
50 


54   60 
47   48 


69 

90 


98   65 

49   48 


60   69 

49   51 


55   60 
43   47 


64 
52 


98   62 
47   46 


60   69 

38   47 


92   99 
44   44 


37   53 

28   27 


38   51 
31   31 


43   58 
30   29 


37   54 
26   37 


34   39 
30   28 


43   57 
25   30 


♦2   45 
29   30 


49   61 
23   38 


40   92 
29   32 


29  30  31 


98 

45 


62   55 

47   45 


70   65 

53   50 


64 
45 


33   43 

21   29 


4X   37   49 


49  -48 
23   29 


42   48 
28   39 


37   50 
23   27 


22   26   30 


94   39   54   54 
38   26   30   30 


23   27 


38   52 

27   34 


46   56 
29   37 


39   54 
29   31 


38   91 
31   31 


40   9* 

29   25 


39   46 
29   33 


40   41 
29   30 


57   64 
39   45 


60   54 
28   31 


63   60 
28   39 


60   90 
33   29 


60   60 
31   29 


64   61 
34   33 


54   60 
30   32 


62  52 

34  33 

61  93 

32  34 

58  49 

34  28 


59   68 

43   54 


59   62 

29   52 


63   62 
48   52 


58   67 
43   49 


61   57 

46   49 


52   56   90 


99  I  49 

30 


58   63 

36   51 


61   61 
29   47 


95   62 

35   52 


59   95 

48   41 


60   97 
45   44 


64   99 

41   44 


94  61 
42   48 


64   64 
51   50 


91   99 

42   46 


53   64 
47   48 


66   96 

52   50 


40   39   35 


94   60 
45   48 


51   45   50   99 

29   26   26   27 


39   48   93 
24   26   36 


38   49 
25   31 


38   44 
22   29 


4*   35   40   47 
35   23   23   36 


21   21   31 


27   41   43 
22   18   29 


49   45   29   44 


31   41 
27   30 


36   90 
30   30 


39   95 

28   27 


39   90 
30   31 


38   91 
30   32 


4«   97 
30   39 


35   38 
27   31 


43   55 

26   30 


99   62 

50   53 


97   62 

46   48 


55   62 

43   49 


49   62 
25   36 


33   43 
29   26 


46   99 
26   35 


40   52 
31   26 


44   57 
29   36 


46   47 
30   35 


33   42 
29   32 


35   48 

25   26 


25   17   29 


48   33   48 

22   22   29 


52  •2 
34i5 

56.3 
37.5 

62.1 
37.5 

53.4 

3«.6 

96.2 
35.7 

55.1 

34.8 

97.3 
36.2 

96.7 
36.6 

98.1 
39.9 

98.5 

39.4 

96.5 

36.7 

54.3 
36.9 

99.9 

38.3 

92.8 
94.2 

99.9 
33.7 

49.0 
39.0 

91.4 
U.8 

93.1 

36.3 


55 

27 

41 
26 

90 
26 

97.0 
39.9 

40 
22 

43 
27 

90 
37 

95.4 
3«.5 

38 
20 

49 
29 

92 
33 

54.9 

39.0 

36 
25 

38 
19 

49 

31 

92.6 
39.2 

41 
24 

4« 
20 

48 
28 

67.x 
36.4 

39 

29 

51 
31 

92 

37 

93.2 

37.4 

42 
25 

31 
23 

4J 

28 

49.9 
33.8 

38 
24 

49 
2S 

93 

38 

55.9 

37.7 

44 
29 

54 
32 

95 

31 

57.0 
36.0 

41   38  48 
25   22   27 


48   37 
23   23 


35   39   57 
27   29   30 


39   42   59 


39   91   54 
26   31   39 


42   43   94 

26   28   28 


37   50   93 

26   30   37 


44   49   60 
26   39   39 


96   31 

25   25 


4«   39   94 

26   28   31 


48   36   47   97 
36   20   24   38 

92   37   48   98 


26   27   29   33   22   26   36 

32   37   45   45   30   43   47 
26   28   36   28   22   27   31 


55.7 
35.4 


»4.8 
34.3 


95.2 

37.0 


58.3 
39.9 


92.6 
36.4 


94.3 
3»<9 


94.7 
35.1 


93.6 
33.9 


94.1 
36.7 


55. 0 
36.6 
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Table  5 -Continued 

U 

.n 

XIjI 

1 

JL 

ivir 

cn 

/i 

lUi 

liL 

b 

KENTUCKY 
DECEMBER  19S6 

Station 

Day  Of  Month 

1    1 1— — 1 1 1 1 1 . , , , . 

s 

1 

2 

Li 

4 

5 

L^ 

7 

8 

^ 

10 

U 

12  13 

14 

IS 

16 

17 

Ws 

19 

20 

r^ 

22 

23 

24  25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

1 

LONDON  CAA  AP 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

44   60   87 
23   26   3£ 

46   62  6e 
34   34   49 

44   60   65 
30   31   37 

54   68   72 
20   26   46 

69  64   68   68   66   57   49   50   57  it      60   67 

34   41   54   55   57   31   27   34  ll      40   to   47 

72  72   74  68   50   46   47   47   51   46   46   63 
39   54   61   54   41   35   28   39   36   36   37   44 

70  64   72   64   46   42   45   46   49   47   43   61 
34   50   60   46   40   33   28   41   34   36   36   45 

73  69   70  67   41   39   47   46   53   48   50   52 
34   58   62  42   34   28   28   36   32   32  -it,      4& 

60   62   50 

37  31   30 

66   61   65 
44   35   34 

49   60   43 

38  32   30 

54   62   68 

1 
67   58   67 
28   48   53 

55   61   63 

30   48   64 

54   62   62 

26   49   53 

53   61   61 

1 
55   61   67 
51   51   30 

67   63   55 

49  50   33 

54  62   47 

49   46   31 

31   59   54 

1 

32   36 
24   29 

34   38 
30   31 

34  40 
30  30 

40   49 

53 

32 

57 
33 

54 
39 

60 

52   30 

29  23 

49   37 
35   24 

45   33 

30  23 

52   38 

42 
27 

44 
31 

47 
31 

53 

54 
31 

50 
42 

48 
34 

53 

■5 

35.8 

37.0 

34.7 
39.5 

92.1 

37.3 

55.1 

37   28   27 

28   49   51 

46  48   32 

27   24   36 

34   25   30   31 

35.9 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 

47   65   71 

71   65   69 

66   47   43 

48   63   65 

53   53   58 
33   36   45 

MIN 

23   27   46 

38   54   60 

46   36   32 

28   36   32 

64   64   65 

33   29   30 

54   64   63 
25   46   47 

56   58   55 

44   48   32 

39   44   59 

29   29  38 

53   39   61   52 

37   27   32   39 

54,0 
34.7 

MAMMOTtI  CAVE  PARK 

MAX 

46   62   70 

70   65   68 

65   60   45 

47   46   55 

58   50   62 

MIN 

23   34   45 

43   55   59 

43   40   33 

27   36   41 

38   37   48 

63   60   54 
47   29   39 

61   65   64 
36   46   47 

57  42   57 

40  48   32 

34   44   54 

24   24   40 

53   39   49   55 

36   24   28   36 

54.2 

38.2 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

42   62   71 

72   72   77 

71   70   67 

32   30   60 

60   66   71 

MIN 

23   20   34 

26   35   50 

50   55   36 

23   25  43 

47   43   45 

66   66   62 

60   61   69 

42   43   62 

39  40   33 

54   42   45   37 

40.2 

MAYflELD 

MAX 

54   67   71 

70   67   69 

67   47   44 

47   47   63 

50   32   54 

46   31   38 

26   44   54 

52   60   36 

27   30   28 

27   25   27   32 

36.4 

MIN 

23   31   45 

45   57   62 

47   36   28 

27   38   33 

33   37   46 

52   60   54 

57   63   60 

52   60   55 

40   49   40 

SO   40   53   61 

55.4 

MAYSVILLE  0AM  33 

MAX 

36   40   57 

65   67   63 

73   64   56 

43   47   49 

51   42   46 

41   31   29 

31   50   51 

47   47   32 

24   27   36 

35   25   31   40 

37.4 

MIN 

20   29   29 

29   30   37 

56   48   40 

28   27   35 

36   35   38 

64   50   57 
44   29   29 

43   60   62 
22   23   46 

64   56   65 

60   43   44 

43   38  40 
31   28   30 

49   48   30  44 
31   26   22   22 

51.8 
33.9 

MIDDLES BORO 

MAX 

49   55   68 

69   68   67 

72   70   67 

52   50   57 

58   67   66 

MIN 

21   20   41 

26   35   58 

55   57   38 

27   26   46 

53   61   55 

58   59   68 

65   64   59 

61   57   67 

64   65   62 

40   41   55 

54   45   46   61 

39.3 

MONTICELLO 

MAX 

47   60   68 

72   67   72 

71   69   62 

51   49   61 

50   38  43 

30   61   53 

53   64   40 

29   30  28 

30   25   27   37 

39.4 

MIN 

20   23   50 

34   51   60 

59   68   35 

29   31   46 

43   42   50 

68   63   56 
39   32   38 

61   S3   66 
28   53   56 

41   44   61 
60   53   33 

33   40   54 

29   30   30 

52   37  48   55 

37   24   30  41 

58.4 
30.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 

42   37   66 

69   69   69 

66   61   63 

46   47   32 

46   54   66 

MIN 

27   27   42 

38   40   43 

52   48   33 

26   32   39 

34   34   45 

55   69   61 

41   29   34 

59   58   64 
24   48   54 

58   62   57 
43   47   31 

37   37   46 
27   28   30 

48   38   34   45 
37   23   23   32 

54.3 

35.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 

42   S8   68 

70   64   69 

67   65   60 

49   48   59 

58   56   68 

MIN 

22  28   47 

34   45   68 

58   58   34 

26   32   44 

40  40   SO 

58   60   66 

60   58   66 

58   42   58 

34   36   52 

50   37   43   32 

56.2 

MURRAY 

36   30   32 

28   51   67 

49   52   32 

25   29  32 

37   21   27   38 

38.5 

MAX 

53   65   71 

70  63   69 

64   48   44 

48   44   54 

51   50   66 

MIN 

22   27   46 

44   54   62 

47   38   29 

29   39   33 

33   37   45 

58   60   52 

34   30   30 

59  64   60 
29   50   50 

62   60   53 
46   49   32 

39   49   60 
26   25   33 

SO   38   55   56 
33   25   29   34 

55.4 

34.8 

OWENSBORO  2  M 

MAX 

46   63   69 

72   65   70 

65   46   41 

45   43   50 

47   47   38 

54   62   52 

MIN 

22   26  43 

36   52   55 

46   37   31 

27   33   31 

32   37   43 

46   62   60 

52   57   50 

35   42   56 

51   35   49   52 

53.1 

33   30   29 

28   46   49 

43   47   33 

24   27   32 

36   24   27   32 

35.2 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 

50   62   73 

69   67   69 

66   40   34 

45   45   31 

40   49   32 

MIN 

25   37   47 

43   59   63 

37   34   30 

25   37   33 

37   39   41 

33   61   42 
33   33   28 

52   61   37 
29   49   48 

30   58  40 
47   39   32 

39   47   59 
26   28   39 

44   38  51   53 

32   25   31   34 

52.2 
34.8 

PADUCAH 

MAX 

51   68   73 

74   68   69 

67   42   41 

47   47   49 

44   49   48 

54   64   58 

MIN 

20   33   45 

35   59   62 

41   35   32 

26   39   37 

32   36   45 

50   62   62 

30   57   54 

40   31   62 

54   39   55   54 

54.9 

40   33   29 

30   48   46 

42   41   32 

26   26   40 

34   28   35   32 

34.9 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

47   62   71 
30   21   37 

70   73   73 
31   36   47 

75   70   61 
50   58   39 

34   52   52 
36   29  36 

51   36   65 
46   44   49 

57   64   51 

61   57   71 

57  42   33 

41   38   63 

59   30   42   40 

57.7 

44   40   36 

30   46   60 

48   60   41 

27   30   33 

29   28   28   30 

38.x 

PRINCETON 

MAX 

54  66   74 

72   63   69 

65   43   42 

48   45   53 

49   49   59 

53   63   64 
40   29   26 

MIN 

18   22   34 

30   48   61 

46   37   31 

26   32  31 

34   37   46 

54   62   41 

26   48   50 

51   40   53 

36   48   31 

40   50  43 
29   22   29 

54   43   55   56 

28   27   29  29 

55.4 
34.3 

RICHMOND 

MAX 

38   42   60 

67   69   63 

68   63   64 

41   47   47 

58   41   60 

41   36   40 

65   54   60 

MIN 

24  26   38 

37   42   55 

60   50   41 

27   29   42 

47   62   66 

63   58   63 

42   33   39 

49   90   30  44 

53  .4 

36   24   37 

24   36   60 

44   46   42 

25   29   30 

34   23   24   30 

94.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 

50   64   71 

73   65   69 

70   63   48 

47   45   58 

53   51   62 

MIN 

21   25   45 

38   52   64 

46   42   32 

28   39   37 

37   37   47 

66   58   52 

34   29   34 

56   62   62 

28   50   62 

56   63   55 

41   50   33 

38   4«   59 

29   27   30 

53   40   52   55 

34   25   34  31 

54.4 

34.9 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 

40   4S   61 

68   71   64 

70   62   59 

37   45   44 

48   39   46 

MIN 

15   22   36 

31   33   51 

57   43   33 

27   27   32 

36   35   37 

61   48   59 
36   26   30 

44   56   60 

26   27   52 

56   65   64 
42   41   36 

37   35   47 

24   28   27 

54   45   32   43 
34   21   22   24 

51.4 
32.8 

SCOTTSVILLE 

MAX 

48   64   72 

71   49   69 

66   67   50 

49   46   59 

60   60  65 

MIN 

23   29   47 

44   55   59 

59   48   32 

28   33   42 

40   39   50 

63   58   55 
38   35   38 

62   41   63 
30   51   65 

60  62   58 

48   51   34 

35   45   59 

29   27   33 

54   45   52   56 

39   25   30  40 

98.2 

39.7 

SHEL8YVILLE  2  W 

MAX 

43   59   66 

68   64   72 

63   61   46 

44  45   50 

49   45   62 

MIN 

24   27   39 

32   47   56 

59   42   34 

25   32   32 

34   34  43 

58   59   56 

55   59   59 

59   63   66 

35   IS   50 

48   34   42   48 

93.9 

37   30   33 

24   47   47 

40  47   31 

24   29   28 

33   20   27  34 

35.2 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

4«   59   67 

19   25   42 

6«   65   69 
29   44   56 

67   66   39 
55   57   34 

49   47   60 
26   27  42 

55   55   68 

41   39   48 

59   62   30 

68   38   66 

59  63   57 

33   38   54 

49   36   45   54 

54.2 

32   26   36 

25   47   63 

49   50   31 

26   29  29 

32   22   28   34 

34.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

47   61   75 
19   25   41 

70   64   68 
43   51   59 

66   66   53 

58   51   33 

48   46   58 
26   38   43 

57   52   54 
38   38   37 

58   60   53 

36   33   34 

60   40   66 

29   46   64 

55   62   56 

47   51   32 

34   42   56 
26   25   35 

47   35   49   »4 

33   24   27   29 

55>9 
37.9 

VANCE8URG  DAM  32 

MAX 
MIN 

42   36   65 
32   29   44 

69   62   73 

30   38   53 

70   60   53 
60   48   35 

43   47   49 
33   33   37 

51   31   62 
41   35   47 

55   61   30 

66   36   62 

68   62   40 

36   37   46 

47   38   34   47 

93.4 

45   29   34 

25   46   52 

50   45   36 

30   31   33 

35   25   21   21 

37.2 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

39   43   37 
27   24   34 

67   71   68 
26   26   32 

71   68   65 

60   57   43 

44   49  48 
28   26   38 

58   47   60 
43   37   37 

70   64  62 

42   61   60 

44   55   44 

44   34  40 

49   51   29   41 

54.2 

34   29   29 

22   20   47 

50  48  44 

29   29  31 

30   24   24  26 

34*0 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

48   63   71 
29  22   52 

72   70   70 
34   42   54 

73   74   68 
62   66   36 

53   52   59 

28   31   46 

59   67   71 

48   44   47 

66   67   61 
46   26   40 

60   60   70 
30   60   54 

45  68   65 
60   51   35 

38  44   58 
29   30   32 

58   42   48   58 

38   24   28   37 

41.2 
39.4 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

35   41   56 

17   28   38 

64   68   62 

40   41   50 

70   63   47 

59   41   32 

34   43   43 

24   24  31 

48   37   48 
30   31   34 

60   47   56 

41   34   34 

41   58   39 
24   25   46 

40   55   42 

43   43   37 

39   33   39 

24   26   28 

49   42   29  42 
35   22   20  24 

49.9 

39.1 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

41   48   63 
16   21   22 

71   72   72 

29   30   39 

72   73   73 
39   67   41 

43   51   50 
31   29  43 

63   52   56 

46   41   39 

66   68   62 
41   34   32 

50   58   64 
26   26   49 

46   57   44 
51   49   43 

44   35   43 

30   29   27 

54   44   35   50 

41   25   23   30 

94.7 
39.4 

— '- 

— '- 

— L 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
DECEHBER  19S6 


BEKUAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GBEEN  CAA   AIRPORT 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

FARHERS 

FORDS  FERRY  DAM 

GEST  LOCK  3 

GRAYSON 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDEIfERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  CAA  AP 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

lUYSVILLE  DAU  33 
KIDDLE  SBORO 
HILLERSTOWN 

inntRAY 

OWENSBORO  2  W 

PAOUCAB  CAA  AIRPORT 

PAINT3TILLE 

PIEESVILLE 

SOMERSET 

STOKER  SHADE  SUBSTA 

WILLIAKSTOWN  5  WSW 


Day  oi  month 


SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


8       9       10      U      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23 


1.0 

1 


1.0 

1 


1 
1.0 


See  refeieoce  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JULY   1956 
GAUALIEL 
T01IPKINSVILL£   2 

ADGDST   1956 
GAUALIEL 

.13 

T 

- 

1.46 
.04 

.13 

.13 

.31 

- 

- 

- 

- 

.23 

l.SO 
T 

.43 

1.56 

T 

.36 
.17 

T 

3.01 

T 
.21 

- 

.24 

.21 

.06 

- 

- 

1.58 

T 
.06 

.48 

- 

5.07 

CORRECTIONS 
MONTH:   OCTOBER  1956 


Blue  Grass  Division 


Mount  Sterllog 


Total  precipitation  should  be  0.97; 
departure  from  normal,  -1.33;  greatest 
day,  .44  on  4th;  No.  days  .50  or  more, 
0;  No.  days  1.00  or  more,  0. 


Hount  Sterling 


Salyeravllle  2  SE 


Gest  Lock  3 


HONTB:   HOTEMBER  1956 


London  CAA  AP 


Snowfall  should  be  as  follows:   8th,  9th, 
21st,  22nd,  23rd,  and  29tb,  T;  25th,  0.8; 
26th,  0.7;  27th,  0.2:   Snow  on  ground; 
22nd,  T;  27th  and  28th,  1. 


S«*  i«i«i«ao*  notoa  toUowlng  Station  ladaz. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KKNTDCltY 
DECEICBER   1956 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ESNTDCKT 
DECEHBSR  1956 


:    If  I  =  \ 


=  «<X     \       3  3  51/;/! 
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STATION  INDEX 


County 


ADDISON  OAH  49 

ADOLPMUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASMCAMP 
ASHLAND  OAH  29 
eARBOURVILLE 
SAHOSTOWN  S  J  PBEP  SCM 
BAXTER 

BE AVER  DAM 
BENHAH 

BENTON 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE 
eONNIEVlLLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  COLLEGE 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

SURDINE  2    N£ 

BUBKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CABROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

COLUMBIA 
•COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 

DANVILLE 
OAVELLA 
DELPHIA  1  E 
DEMA 

OEWE 


,  BRECKINRIDI 
00*3  ALLEN 
0063  CLINTON 
0095  FLOYO 

.FFERSON 

PIKE 


0*90 
0595 
0611 
0615 
0619 

062* 
0752 
085* 

090* 
0907 


•    BOYD 
,  KNOX 

NELSON 
I  HARLAN 

OHIO 
HARLAN 
MARSHALL 
MARSHALL 
ISDN 

MADISON 
LAWRENCE 
HART 

'ARREN 
'ARREN 

lARREN 


PIKE 

■  CUMBERLAND 

,  TRIGG 

'  MC  LEAN 

,  TAYLOR 

,  CARROLL 


1*39  ' 

1576  I 
1611  ■ 
1631  I 
170*  I 

1722 
1055 
1969 

1993 
2003 

20*0 
2053 
2132 


0AM 


OIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

OUNNVILLE 

DYER 

EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELI2ABETHT0WN 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 

FARMERS 
FLCMlNGSeuRG 
FLEMINGSSURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FfiEEBURN  2  SW 

FRENCHBURG 
GAMALIEL 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 

GLENDALE 

GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

GREENSeURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HENDERSON  *  SW 

HERNDON 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCM 
HODGENVILLE  NAT  PARK 
HOPKtNSVILLE 

HYDEN 
INEZ 

IRVING TON 
JACKSON 
JEREMIAH 

KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE 
LANCASTER 

LAURA 


AOAIR 

BOONE 
IITLEY 
iRRISON 
iRRISON 

BOYLE 

MARTIN 
PERRY 
:nott 

FLOYD 
.    MERCER 

ILEN8ERG 


FLEMING 
AD I  SON 
RITTENOEN 


30*6  I 
3052  I 
3112  I 

319* 
3203 
32*1 
32*6 
3252 

3295 
3358 
3391 
3*30 
3*35 


BARREN 
BARREN 
MAROIN 


3*51 
3539 
3552 
3709 


BOONE 
CARTER 

GREEN 
GREEN 

GREENUP 
MUHLENBERG 

lISTIAN 

OHIO 


37  55 

36  39 
36  *1 


7  38  27 
2  36  52 

8  37  *8 
2  36  51 


36  58 
36  51 
36  51 


3762  HENDERSON 
3798  CHRISTIAN 
3816  FULTON 


<  BRECKINRIDI 

,  BREATHITT 

LETCHER 


LIVINGSTON 
.  OLOHAM 
t  GARRARD 
:  MARTIN 


86  16 
85  08 
82  *3 
85  33 


83  53 

85  28 
83  20 

86  52 
82  57 
88  20 
88  20 
8*  18 

S*  IS 

82  50 

85  6* 

86  26 
86  26 

86  26 

66  27 

6*  25 

86  16 

82  35 

85  22 


^' 

06 

39 

0* 

36 

50 

38 

23 

38 

23 

37 

39 

37 

02 

37 

25 

37 

*5 

37 

*e 

37 

33 

37 

05 

37 

13 

37 

*3 

37 

03 

37 

37 

*1 

37 

18 

38 

*0 

38 

09 

25 

3e 

25 

6* 

37 

28 

89 

00 

8* 

06 

85 

18 

8* 

*0 

8* 

19 

85  37 
85  52 
82  21 
8*  20 


Obser 
vation 
Time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
lOELL  M,  GEARING 
MRStBARBARA  M>  COOl 
NANNIE  AUXIER 
C.  El  BARRET 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ION  COLLEGE 

.  JOSEPH  PRl 
HOMER  NOLAI 


t  YOUNG 
.  WHITEAKEH 
JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WCBL 
JAMES  A.  GROSSMAN 


36  *3 

86  3* 

37  33 

82  10 

37  57 

83  39 

36  38 

85  *8 

38  12 

8*  33 

38  25 

8*  53 

37  00 

85  55 

37  00 

85  55 

37  36 

85  55 

36  5* 

88  00 

38  59 

8*  50 

38  19 

82  57 

37  15 

85  30 

37  15 

89  30 

38  37 

82  51 

37  12 

87  12 

37  03 

87  20 

37  32 

86  5* 

37  15 

83  12 

37  15 

83  11 

37  33 

83  *6 

37  *7 

87  31 

36  ** 

87  3* 

36  3* 

89  10 

SCH 


Refer 
To 

Tables 


2    3    5 


,.  LAURA  B.GAB8ARC    3 
ENOCH  WHEELER      2  3  5 
CHARLES  A.  HODGES 
JAMES  R.  EDWARDS 
TVA-639 


CIV 


AERO.  ADM> 


37  52 
37  53 
37  33 
37  10 

37  57 

37  01 

38  25 
37  37 


83  22 
82  32 
86  17 


85  23 
a*  35 
82  26 


WRN  ST.  TEACHERS  COL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELDRIDGE  SKAGGS 
JOHNSON 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  HIWAY  OEPT 
JOEL  W,  MOUNTZ 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.HAZEL  B.PICKETT 
,,  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 

CARDINAL  DAIRY 

'.  COLD  I  RON 
,  EVA  M,  DAVIS 
BALLARD  F,    WALKERtJR 

HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ILLIAMS 

UFF 
IVENS 

LENA  BLAIR 

ENGINEERS 


CORPS  I 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  WIEL 
ROBERT  W.  ALLISON 
FRANK  K.  LAWSON 

STAMPER 
FLEMING 
FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
HERMAN  D.  NEAL 

^LTA  S.  GOOSLlr 
FRENCHBURG  SCHOOL 
E.  GUY  DECKARD 


2  3  5    7  C 

3 

3      7 
2  3  6 

2  3  5   7 

C 

3 

3 
2  3  5  5    C 

2  3  5  6 


2  3  5 

3 
2  3  5 


RAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAM 

RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S,  HILL 

WLDLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
ROBERT  E.BLAKEMAN.JR 

CORP  OF  ENGINEERS 

LOVELL 
CLEATUS  E.  BRINKLEY 
DAVIO  K.  CARSON 

BAILEY 

BURCHELL   MUNCY 
CORPS    OF    ENGINEERS 

STREET 

KEATTS 


MRS. 


1-679 

CORPS    OF    ENGINEERS 
ilNOMAN    SETT.    SCH. 

lONAL    PARK    SOC 
-JEWELL    F,    SMITH 

kiRS. FOREST    CAMPBELL 

ITEO    FUEL   GAS    CO         2    3    5 
fLOYD    6.    ROBBINS  2    3    5 

GLENN    BURNS 
HOBART    I SON 

HUGH    W.    BOFFIN 

,-379-A 
CITY  OF  LA  GRANGE 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELDS 


LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPOfi 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK 

LOCKPDRT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 
LONDON  3  W 
LONDON  CAA  AP 
LOUISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  BOWMAN  f 
■LOUISVILLE  we  AP 
LOUISVILLE  UPPER  Gl 
LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADI50NVILLE  I  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  *  SE 


MAY5VILLE  DAM  33 

MC  KEE 

MC  KINNEYSeuRG 

MIDDLES60R0 

MIDOLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 
MILLERS8URG 

MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 
OLIVE  HILL 

OLNEY 

ONEONTA  0AM  35 
OWENSBORO  2  W 
OWENSeORO  DAM  *6 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAM 

PADUCAH  ARMORY 
PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 
PINEVlLLE 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

SADieVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

ST  MARY  2   SE 

5ALVISA  LOCK  6 

SALYgRSVILLE 
SALVERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SMELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELO  *  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 

TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 


NIO 

VALLEY  VIEW  LOCK  ' 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 
WAVNESBURG  5  E 
WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN  5  WS 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK.  DAM 
WOODBURY  LOCK  * 


County 


GRAYSON 
ETTE 
CASEY 
JESSAMINE 
HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 
lEFFERSON 
JEFFERSON 
BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 
EDMONSON 

GRAVES 

MASON 
JACKSON 

ENOLETON 
BELL 
SELL 

WOODFORD 

BOURBON 
GRAYSON 
WAYNE 
ROWAN 


HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 
OAVIESS 
MC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 
PIKE 
BELL 

CALDWELL 
ESTILL 
MADISON 
OHIO 

LOGAN 

LOGAN 
SCOTT 
HARDIN 


37  29 
3B  02 
37  21 

37  *S 

38  26 

37  51 
37  08 

37  05 
3B  07 

38  07 

38  1* 


SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 

WASHINGTON 
MC  CREARY 
ETCALFE 

METCALFE 
SHINGTON 

SPENCER 

MONROE 
TRIGG 

ANDERSON 


8*  55 

8*  35 
8*  58 

8*  02 
8*  08 

a*  05 

82  37 
82  36 

85  *6 


Obser- 
vation 
Time 


Refer 

To 
Tables 


1277 
1191  MIO  If 
58*      I 


SA 


,  GEORGE  0.  L1T5EY 

WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F.  HANKLA 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

HUBERT  BURGHER 
OF  LONDON 

.  AERO.  ADM. 

JS  M.  RANKIN 
HAROLD  C.  FERGUSON 


38 

0* 

83 

56 

37 

8* 

20 

Ifi 

85 

53 

35 

68 

20 

38 

18 

83 

11 

8  13 
38  00 
38  20 
37  06 
37  07 

37  *1 
36  *3 
36  S3 

36  53 

37  52 


37  51 

37  58 

38  39 
37  22 
37  55 

36  ** 


83  57 
8*  18 
86  5* 


83  05 
83  03 
66  12 
87  32 
86  *7 

89  16 


LOUISVILLE  G  *  E  CO 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

S  OF  ENGINEERS 

6P  BLAINE  MALONE 

ARD  E.  FOSTER 

,  HOMER  WELBORNt  JR. 

ONAL  PARK  SVC 
L  NORA  S.  WHITE 
I  MAYFIELO  ELEC  +  WTR 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

.  MRS. WINNIE  W.  MORAN 

RICHARD  T.  SYDNOR 

L.  HERRELL 

)  iCITY    OF    MIDOLESBORO 


I    DAVID    C.    BAILEY 

\   |0VA  M.  LAWLER 

J  LH  BERTRAM 
I  HAGGAN 

FRED  CARTMILL  2  3  5 
CITY  OF  MT.  VERNON  2  3  5 
tUBERT  E.  HODGES 
■  MURRAY  STATE  COLLEGE]  2  3  5 
ERIE  SCHOOL 

I  MELVIE  PARLEE  NEISZ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VIRGIL  D.  CLARK 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
L  AERO.  ADM. 

WESTERN  P.  LACKEY 
I  CITY  OF  PADUCAH 
JESSE  FAIRCHILO 

WEATHER  BUREAU 


I  CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  C.  HERNOON 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

B.  PORTER 


I  LAWRENCE  ROGERS 
SISTER  MARY  B.  BUTZ 
JOSEPH  H.  KELLY 

1  [corps  OF  ENGINEERS 

I  STANLEY  GARDNER 
.  FORREST  C.  WILLIS 

5P  NOBLE  ALLEN 

,1LB£RT  I.  ASH8Y 
7A  [TVA-709 

7A  |MRS,  WILLIE  S.  RATTA|  ; 
K.  MAGRUDER 
.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
iADlO    STA  WSFC 

iMt    H.  GOATLEV 


C.  DEDMAN 


.  JAMES  T.  PHILPOTT 

,  TVA-e80 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 

L  CORPS  OF  ENGINEERS 

,  ICORPS  OF  ENGINEERS 

7A  HHS.  BRADLEY  LOVE 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS    2  3  5 

7A  =RANK  HOECK 

8A  IRS.  ELIZABETH  BR0WN|  2  3  5 


6P 


GEORGE  HAYS 
^ENRY  NORThCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


1-BIG  SANOYi 


2-CUMBERLANDi 


9-LICKING,      6H4JSSISS1PPII      7-OHIOt       B-SALT|       9-TENNESSEE 


See  Page   138  for  Referi 


mntC,    Asbevllle.    H.    C. 2/4/67 800 


f 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


ANNUAL  SUMMARY  1956 
Volume  LI     No.  13 


THl  U3RARY  OF  THf 
y/^'VERsiTY  OF  ILUNOIS 


ASHEVILLE:  1957 


KENTUCKY  -  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Exceptionally  heavy  precipitation  in  February, 
and  good  amounts  at  other  times  during  the 
year,  together  with  mild  temperatures  during 
the  growing  season,  made  1956  a  good  year  for 
agriculture  in  Kentucky.   The  year  was  high- 
lighted by  a  windstorm  of  extreme  severity 
in  February,  unusually  warm  weather  in  Decem- 
ber, and  a  cool  summer.   Tornadoes  and  other 
destructive  storms  were  more  active  in  1956 
than  in  the  previous  year,  and  cost  7  lives 
and  at  least  20  injuries. 

WEATHER  EFFECTS 

Cold,  dry  weather  in  January  delayed  develop- 
ment of  fall  grains  and  pastures,  but  warmth 
and  wetness  in  February  brought  good  response 
from  these  crops.   Both  weather  extremes 
delayed  field  work  through  March,  and  retarded 
fruit  tree  bloom  and  strawberries.   Field  work 
became  more  active  in  April,  although  cool, 
wet  weather  caused  a  delay  of  a  week  of  ten 
days.   All  crops  made  good  progress  in  April 
and  in  all  except  the  eastern  portion  in  May, 
where  the  cool  weather  since  planting  time 
caused  greater  delay  than  elsewhere.   straw- 
berries developed  during  April  and  were  picked 
in  May.   Tobacco  setting  commenced  in  May  and 
was  completed  in  June  under  highly  satisfactory 
weather  conditions.   June  weather  was  very 
favorable  for  all  crops  except  for  local  set- 
backs in  northern  areas  due  to  heavy  showers 
and  flash  floods.   Harvesting  of  small  grains, 
cabbage,  and  early  corn  commenced  in  June  and 
progressed  into  July.   Some  dry  spots  developed 
in  the  western  half  of  the  State  in  June,  and 
continued  into  July,  with  locally  adverse 
effects  on  crops.   Elsewhere  in  the  State, 
July  weather  was  a  continuation  of  the  favor- 
able conditions  of  earlier  months:   the  cool, 
showery  weather  resulted  in  heavy  tomato  pro- 
duction, continued  marketing  of  cabbage,  and 
excellent  pastures.   With  a  decrease  in  rain- 
fall in  August  and  September,  conditions  be- 
came less  favorable  for  crops  throughout  the 
State,  but  relatively  cool  temperatures  pre- 
vented damage  by  desiccation  except  in  the 
extreme  southwest  portion.   Temperatures  were 
high  enough  to  permit  nearly  normal  crop  pro- 
gress, and  harvesting  and  curing  of  tobacco 
proceeded  under  ideal  conditions  through  Sep- 
tember.  Continued  dry  weather  in  October  in 
the  west  and  central  portions  and  a  change 
to  dry  conditions  in  the  east  created  a  favor- 
able environment  for  the  harvesting  of  corn, 
soybeans,  late  hays,  and  other  late  crops. 
Pastures  began  to  decline,  especially  in 
central  and  western  portions,  and  continued 
to  do  so  during  a  cold,  dry  November,  neces- 
sitating considerable  hauling  of  water  for 
stock  in  the  west.   General  rains  late  in 
November  permitted  a  late  start  on  fall  plowing 
and  seeding  of  cover  crops,  and  restored  pas- 
tures.  Almost  all  harvesting  operations  were 
completed  in  November.   Tobacco  stripping  con- 
tinued in  December  under  the  more  favorable 
conditions  of  high  humidity.   Fall-sown  grains 
and  pastures  improved  with  the  mild,  rainy 
December  weather,  and  were  in  fairly  good  con- 
dition as  the  year  closed. 

Excellent  weather  enabled  several  Kentucky 
crops  to  register  new  record  high  yields, 
among  them  being  corn,  soybeans,  and  cotton. 
Total  hay  production  was  again  in  the  bumper 


crop  classification.   Dark  tobacco  also 
achieved  a  record  yield,  although  the  general 
crop  quality  was  not  as  high  as  in  the  pre- 
vious year. 

TEMPERATURE 

December  temperatures  were  the  year's  most 
unusual.   Long  periods  of  very  warm  weather 
during  the  month  resulted  in  average  tempera- 
tures that  were  the  highest  for  December  since 
1931.   Summer  turned  out  to  be  unusually  cool, 
as  average  temperatures  for  all  divisions  for 
all  the  period  June  -  September  were  below 
the  long-term  means. 

January  was  moderately  colder  than  usual,  the 
result  of  persistently  chilly  weather  rather 
than  unusually  low  minima.   February,  on  the 
other  hand,  was  quite  mild;  temperatures  dipped 
to  freezing  or  below  much  less  often  than 
usual.   Temperatures  in  March  came  close  to 
the  usual  expectancies  in  all  areas,  but  April 
was  unusually  cool  except  for  a  few  very  warm 
days  in  the  first  and  last  weeks.   May  was  a 
little  on  the  warm  side,  but  June  was  the 
first  of  four  cool  months.   Temperatures  re- 
turned to  the  warm  side  of  the  ledger  in  Octo- 
ber, and  November  opened  with  a  continuation 
of  October's  warmth.   Cold  air  during  the  last 
week  in  November  brought  monthly  averages  below 
the  long-term  means,  especially  in  the  Blue 
Grass  and  Eastern  Divisions.   December  averages 
were  so  high  that  most  stations  registered  a 
curious  reversal  in  the  seasonal  march  of  tem- 
perature by  rising  above  the  November  flgxires. 

Daily  maximum  temperatures  rose  to  90°  or 
higher  most  frequently  at  Barbourville  and 
Paducah,  with  75  occurrences,  and  Paducah  also 
registered  the  warmest  annual  average  tempera- 
ture, sharing  this  honor  with  Louisville  and 
Murray.   Maximum  temperatures  of  90°  or  higher 
occurred  least  often  at  Maysville  Dam  33,  on 
only  11  days.   Daily  minimum  temperatures 
dipped  to  32°  or  below  most  often  at  Williams- 
town  5  WSW,  119  days,  and  that  station  regis- 
tered the  lowest  annual  average  temperature, 
while  Louisville,  at  the  other  end  of  the 
scale,  noted  only  61  days  when  minimum  tem- 
peratures reached  32°  or  below.   There  were 
no  reports  of  temperatures  below  0°  during 
the  year. 

PRECIPITATION 

Precipitation  totals  for  the  year  ranged  from 
amounts  less  than  90%  of  the  usual  annual 
expectancy  in  the  western  half  of  the  Western 
Division  to  figures  about  25%  greater  than 
usual  annual  expectancies  in  the  eastern  third 
of  the  Eastern  Division  and  in  the  southern 
portion  of  the  Blue  Grass  Division.   Precipi- 
tation amounts  were  exceptionally  heavy  through- 
out the  State  in  February,  which  becape  the 
wettest  February  in  Kentucky's  weather  history 
since  records  began  in  1889.   Amounts  were 
particularly  heavy  in  the  east  portion  in 
December  and  July  also.   Except  for  the  Febru- 
ary rains,  the  Western  Division  failed  to 
receive  a  good  general  soaking  during  any 
month;  March  and  September  were  particularly 
dry  in  that  portion  of  the  State. 

The  first  9  days  of  January  were  dry,  but  pre- 
cipitation commenced  at  that  time,  and  con- 
tinued with  only  minor  interruptions  past  the 
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Middle  of  February  with  frequent  thunderstorms. 
After  a  5-day  letup,  a  wet  cycle  closed  the 
month.   Precipitation  in  March  came  at  2  or 
3-day  intervals  until  a  wet  week  during  the 
middle  of  the  month,  when  amounts  were  heavier 
and  occurrences  more  frequent  in  the  east  por- 
tion than  elsewhere.   The  last  third  of  March 
was  a  repetition  of  the  opening  period.   Rains 
were  well-spaced  and  generous  in  April,  al- 
though once  again  amounts  were  heaviest  in 
the  east  portion.   Although  May  opened  on  a 
wet  note,  rains  were  more  frequent  during  the 
latter  half  of  the  month,  and  were  a  little 
heavier  in  the  west  portion  than  in  the  east. 
June  was  a  repetition  of  May,  except  that  the 
showers  visited  the  Blue  Grass  and  Eastern 
Divisions  most  frequently,  and  left  the  West- 
ern Division  rather  dry.   July's  precipitation 
mirrored  that  of  April,  except  for  more  fre- 
quent and  heavier  falls  in  July,  but  August 
witnessed  a  complete  reversal  with  the  light- 
est amounts  in  the  east  portion.   Most  of 
September's  rains  came  during  a  3-day  wet 
cycle  during  the  middle  of  the  month,  and 
most  of  the  rest  during  the  first  2  days.   The 
last  third  of  the  month  was  quite  dry,  and  the 
cycle  was  terminated  by  general  rains,  some 
rather  heavy,  in  the  first  week  in  October. 
After  a  2-week  lapse,  frequent  showers  fea- 
tured the  fourth  week.   November's  precipi- 
tation came  at  weekly  intervals  until  the 
last  week,  when  it  became  an  almost  daily 
feature.   After  a  dry  first  week,  precipita- 
tion was  frequent  during  the  rest  of  December, 
and  was  much  heavier  in  the  Eastern  Division 
than  elsewhere. 

The  year's  greatest  daily  precipitation  amount 
was  4.75  inches  at  Bowling  Green  CAA  AP  on 
January  29.   Daily  precipitation  amounts  of 
0.10  or  more  occurred  most  frequently  at  Ben- 
ham,  on  118  days,  while  Pineville,  about  45 
miles  to  the  southwest,  took  the  prizes  for 
the  greatest  annual  precipitation  total  and 
most  frequent  heavy  rains  with  23  daily  amounts 
of  1.00  inch  or  more. 

SNOWFALL 

Snowfall  for  the  year  was  appreciably  less 
than  the  usual  expectancies  in  all  areas,  and 
somewhat  less  than  in  1955.   As  in  the  previous 
year,  snowfall  was  heavy  in  January,  particu- 
larly in  a  wide  band  along  the  Ohio  River. 
With  warmer  temperatures  in  February,  very 
little  precipitation  that  month  fell  as  snow. 
Amounts  were  heavier  and  more  frequent  in 
March,  but  still  far  below  the  usual  figures. 
Snowfall  in  April  was  very  slight  and  was 
limited  to  the  eastern  and  northern  counties. 
In  the  fall,  the  occurrence  of  snow  was  de- 
layed until  the  last  decade,  of  November,  and 
December's  snowfall  was  considerably  lighter 
than  usual.   Benham  again  took  first  place 
for  the  greatest  annual  snowfall  with  34.5 
inches.   The  greatest  snow  depth,  however, 


was  9  inches  reported  at  Grant  Dam  38,  one  of 
the  most  northerly  stations  in  the  State,  on 
January  26. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

In  contrast  to  1955  when  there  were  relatively 
few  severe  storms,  1956  was  an  active  year 
for  violent  weather.   Eight  tornadoes  were 
reported,  of  which  6  occurred  in  July  (4  of 
them  on  July  13),  and  2  in  April.   One  funnel 
cloud  was  observed  in  July  that  apparently 
did  not  extend  down  to  the  ground.   One  person 
was  killed  by  a  tornado  in  April,  and  6  lost 
their  lives  to  other  severe  storms  during  the 
year.   Tornadoes  accounted  for  16  injuries, 
and  other  storms  resulted  in  at  least  4  addi- 
tional injuries. 

Although  destructive  storms  occurred  most  fre- 
quently in  July,  the  only  individual  storm 
that  caused  extremely  great  property  losses 
was  the  windstorm  of  February  25.   Winds  with 
gusts  in  excess  of  70  mph  affected  most  of 
the  State  on  that  date,  and  caused  widespread 
destruction. 
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FLOODS 

Flood  stages  prevailed  on  the  lower  Green 
River  from  February  3  to  March  27,  and  for 
nearly  the  same  period  at  points  on  the  Ohio 
River  below  Evansville,  Indiana,  but  they 
were  not  excessively  high.   Minor  flooding 
occurred  along  the  Kentucky  River  in  March 
and  April,  and  along  the  Cumberland  River  in 
March.   In  all  cases,  damages  were  minor,  and 
consisted  of  erosion  to  low-lying  roads, 
seepage  in  basements,  backed  up  sewers,  costs 
of  considerable  pumping  operations,  and  inter- 
ruption of  construction  work.   Heavy  thunder- 
showers  during  the  summer  caused  several  local 
flash  floods  that  affected  limited  areas. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found 
in  the  monthly  issues  of  this  publication. 

Harold  S.  Lippmann ,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ANCHORAGE 
ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

BEAVER  0AM 
BENHAM 
BENTON  2 
6EREA  COLLEGE 
BLAINE 

BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DEWEY  DAM 
DIX  DAM 

ELIZABETHTQWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  6  N 
GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  CAA  AP 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD 

MA YF I ELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MURRAY 
OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 
VANCEBURG  DAM  32 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN  S    WS 

WOLF  CREEK  DAM 


33.7 
29.6 
3^.4 


February 


4^5  .6 
40.7 
42*9 


49.0 
46«4 
45i6 


April 


*7.5 
49.0 
47,5 


66 

2 

67 

3 

66 

4 

69 

6 

65 

3 

63 

3 

63 

SM 

6<> 

9 

65 

IM 

66 

0 

67 

0 

65 

7 

66 

4 

6« 

2 

6t*0 
66.9 
66.6 
63.  9M 


64  .OH 

66.3 

67.1 

66.5 

66.9 
69.0 


66.9 
67.3 
64.6 
65.9 

70.0 
65.7 
68.6 
6S.7 
66.5 

66.  4M 


66.5 

66.6 

69.9 


72.5 
76.  7M 
76. 6M 
73.9 


55.6 

55. 8M 
52.4 


67.6 
65.4 
65.2 


74.4 
74.2 
74.2 
79.1 
72.5 


73. 8M 

79.4 

79.9 


76.9 
78.6 
72.8 
77.4 


76.4 
74.4 
71.2 

78.9 
79.2 
77.7 
77.1 
79.0 

74.4 


73.4 
78.6 
76.4 


74.9 
76.8 
74.0 
73.3 


73.6 
79.9 

72.9 


69  •2H 

70.9 

64.9 


69.8 
68.6 
69.0 
64.4 
69.0 

64.4 
67.0 
68.4 


62.8 

61.4 
99.9 
60.9 
64.4 
99.0 

61.6 


98.6 

.0  60.8 
1.8  62.6 

60.8 
69.7 
61.7 
99.1 
61.2 


61.9 


66.9 
70.6 
67.  8M 
67. 7M 
6«.l 

68.2 
66.6 
69.2 


64.2 
64.9 
68.2 


43.6 
46.4 
46.9 
41  .IM 
44.1 

49.4 
41.6 

46. 8M 

49.9 

49.0 


44.7 
44.9 

46.8 


46.8 
47.0 
42.6 


1.6 
1.9 
1.7 


2.8 
2.9 


46.1 
46.6 
43.2 
42.2 

47.9 
44.0 
47.1 


44.3 

44.9 
>  47.4 
t   46.9 

49.8 

48.0 


43.6 

44.9 
42.9 
47.3 

44.3 
43.0 

44.9 
49.3 
43.7 
47.0 
42.7 


46.8 
46.9 

49. 6M 


46.0 

.2  44.9 
49.1 

44.9 
1.9  41.8 


49.4 
49.8 

44.4 
46.4 


97.4 
91.8 


96.0 
96.8 

90.4 
14.7 


99.9 

96.8 
17.9 


1.1 
1.9 


7.8 
7.9 
9.1 


91.9 

99.8 
16.8 
18.6 

19.0 
97.7 

17.1 


44.9 

49.9 
47.9 
49.0 


See  Reference  Hotes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


KENTUCKY 
1956 


laQuaiy 


ADOISON  DAM  45 

ADOLPHUS  I  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASMCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

SARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCt^ 

BAXTER 

BEAVER  DAM 
BENHAM 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 

BLAINE 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 

BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  « 
BURDINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 

CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITY  1  WNW 
CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  il 

COLUMBIA 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DELPHI  A  I    E 
DEMA 
DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  i 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

EODYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELUABETHTOHN 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  k 
FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCMBURG 

GAMALIEL 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 

GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY  61 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 

KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE 
LANCASTER 
LAURA 
LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  e 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
HAYFIELO 
MAYFIELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 

HCKEE 

MIDDLESBORO 

MIDWAY 

MILLERSTOWN 


B 

04 

9 

60 

12 

14 

8 

93 

8 

82 

8 

68 

e 

24 

11 

.77 

e>92 

8>12' 

e«60|    ' 

6.56;      3.73 
9.92|      5.81 


a 

61 

10 

52 

7 

91 

6 

.21 

8 

.88 

7 

.61 

10 

.42 

7.04 
11.24 
6.92 


10.46 
6.72 


-1.83 

-2.25 
-1.21 
-2.40 
-1.74 


April 


6.75 
9.27 
8.20 


9.63 
10.44 
10.50 

7.61 


8.90 
9.87 
10.64 


7.04 
9.68 


9.00 
8.25 
7.66 


7.06 
12.45 
9.99 
6.50 
10.64 

8.41 
9.04 
8.34 
9.53 
6.40 

8.45 
9.16 
10.19 
6.79 
6.18 

8.30 
11.29 
9.42 
7.44 
6.52 


May 


6.13 

5.49 
4.40 
5.63 
5.66 

4.55 


3.30 
3.68 
3.30 


6.07      2.56 


4 

08 

10 

53 

6 

63 

7 

55 

7 

02 

« 

41 

2 

.91 

5.43 
9i91 
4.37 
4.90 
3  •62 

3.55 


1.65 

3.46 
2.07 


7.66 

3.09 


3.25 

1.65 


3.70 
4. 85 
2.79 


-1.07 
-1.38 
-3.36 


Augtist 


2.30 
2.40 
2i32 


4.62 

4.60 
4.36 


September  October  November  December 


1.94',  -  .60 


3.97 
3.98 
3.47 


4.61 
7.9J 
a. 46 


2.13 

2.62 
2.2« 
4.«T 
3.22 
3.15 


5.07 
3.72 
2.81 


2.09  -1.05 


6.77 
3.6« 
3.42 


See  Reference  Notes  FolloviDK  station  index 
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a. 

46 

8. 

22 

3. 

49 

6 

95 

4 

38 

3 

78 

2 

51 

> 

18 

3 

33 

9 

67 

7 

94 

11 

11 

3 

47 

7 

.39 

7 

.33 

4 

■  8C 

7 

.27 

5 

.37 

2.60 
3.82 
1.07 


1.00 
3.82 
2.44 


1.741  -1 
2.14   -1.51 
2.64 


2 

06 

1 

8C 

2 

31 

2 

62 

2 

56 

2 

14 

1 

81 

E    2 

51 

1.85 
2.28 

1.51 


1.88 
3.18 
2.91 
2.16 
2.98 

2.41 


9.25 

5.58 
3.00    - 

4.38 

4.87       2.15 
8.76 
;  4.02 
6.60 


2.39    -    .35 


3.08    -    .33 


E38.30   - 
50.28 
54.16 
92.10 
45.69 

52.21 
E46.90 

65.20 
E51.22 

61.53 


2.32 

3.44 
2.22 
2.48 
1.79 


1.99 

2.43 
1.97 
1.67 
2.79 


1.70 
1.78 
2.29 


1.61 
1.82 
1.89 


3.05 
2.06 
2.90 
2.91 
2.64 

2.99 

2.32 
2.39 
3.06 


.49 


4.18 
9.76 
1.88 


9.79 

6.03 
4.08 


91.81! 

47.67i 

-    1.00 

41.091 

1.99 

91.7e| 

2.70 

E57.481 

97.001 

42.86 

44.93 

-      .94 

99.23 

43.83 

3.66 

E98.34 

47.43 

56.99 

12.37 

E91.14 

43.83 

4.58 

E61.12 

49.87 

6.14 

E48.46 

98.89 

12.41 

E94.09 

98.89 

90.32 

99.11 

E49.68 

E4a.i« 

»*.*7 

M.7> 

46.7* 

47.92 

•  0.4] 

t4i8C 

12.66 

>«.4« 

10.60 

92.77 

6.76 

92.  «] 

8.91 

34.  7< 

-    8.02 

46.S4 

3.28 

2.40 
2.98 
2.49 


3.33 
3184 

6.89 
4.77 


9.74 
3.48 
8.87 


2.7> 

2.74 
2.86 
3.88 


6.17 
8.97 
3.98 


4B.72 
48.04 
47.  U 
46.39 
38.  U 

96.59 

67.80 
99.40 

91.30 
91. 9« 

61.39 
66.80 
60.48 
43.90 
40.37 

40.48 

£93 
98.71 
42.76 

E98 

E93.B7 

44.06 
E91.07 
E96.03 

92.12 


60.48 

E96.88 

92.91 

92.19 

98.47 
99.80 

4S.79 
96.08 

E48.97 
42.68 
41.02 
40.21 
38.66 

46.30 
97.12 
61.04 
38a8> 


93.28 

98.a> 

61. 49 


11.83 
4.06 
8.31 


.97 

8.31 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


April 


Inly 


September 


MONTICELLO 
MOUNT    STERLING 
MOUNT    VERNON 
MUNFORDVIU.E 
MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 
0WEN5B0R0  2  W 
OWENSSORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 
SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  I  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  2 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  g 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WAYNESBUR6  6  E 
WEST  LIBERTY 
WESTPORT 
WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAH 
WOODBURY  LOCK  4 


2.» 

:  3>0« 


-1.70 
-1.91 

-i.*e 

-1.37 
-1.06 


6.86 

5.41 
6.89 
8.96 
10.02 
7.84 

8.92 
11.22 
8.29 

10.89 
10.41 

9.21 


3.93 

4.48 
4.26 


1.91 
9.39 
3.86 
9.62 

6.76 


9.23 
3.48 
6.48 


8.20 
9.94 
11.26 


4.96 
9.60 
3.62 


9.74 
9.09 
6.03 


4.34 

9.61 
4.09 
3.97 
4.87 
4.16 


4.66 
9.37 
3.41 
3.26 

4.49 

9.44 
2.48 
3.43 
3.31 
3.92 

4.96 
4.07 
9.43 

3.80 
3.37 

2.42 
1.72 
2.74 
3.42 
4.39 

4.23 
3.04 
3.99 

2.27 


2.96 
2.86 
3.28 


3.63 
3.92 

3.69 


1.75 
-1.64 


8.36 

a. 27 

6.99 


2.38 
2.63 

2i0« 
8.60 
4.29 

3.19 
2.99 
2.19 
2.2« 
3.13 

4.94 
9.93 
2.49 
9.93 

2.18 


1.92 
4.69 
7  .43 
7.69 


1.64 
-1.40 
-1.21 
-2.19 

4.06 

-1.78 


1 

»7 

1.4* 

-1 

29 

1.19 

-1 

36 

l.M 
1.42 

-2 

4) 

1.52 

i.»e 

2 

41 

1.92 
2.82 

-a 

28 

1.64 

01 

1.91 
1.19 

2.65 

3.46 
1.09 


2.67 
4.96 

4.74 
8.88 


1.99 
1.97 
6<0T 


1.48 
.07 

-2.68 


1.37 

4.06 
1.43 
2.02 
3.16 

3.47 
2.29 
2.19 

3.22 

3.98 
2.68 
2.93 
3.31 


2.43 
2.37 
3.12 


i.ea:  2.93 


2.8* 
1.62 


3.02 
2.03 
2.69 
2.24 
1.38 

2.63 


2.U 
3.01 


3.23 

2.02 
2.2> 

2.08 
1.99 

2.97 


1.27 

2.48 
2.06 

1.84 
2.13 

3.90 


7.81 
9.2« 

2.06  ' 

3.9< 

2.09  ' 
2.93  ' 

2.97  • 
3.09 

2.89  ' 

6.41 
4.29 

6.4« 

4.20 

8.04 
<.7« 
>.1T 
4.4* 
3.7) 

3.»7 

4ill 
9.87 
6.68 
2.»1 

2.»f 
3.37 

2.91 
8.62 

4.21 

10.00 


4.42 

8.10 
7.>0 


2.29 
2.30 


2.82 

6.07 


-  .19 
2.90 


E42aM 

41.69 
£38.07  ' 
38.14  ' 
37.2> 

3T.S7  ' 
89.08 
E98.37 
*>■»> 

E41.78  ' 

93.77 
82. 1> 
*«a47 
M<2« 
83.38 

48.02 

47.98 

»>a4 

4«.17 
18.  7* 

M.e« 

44aia  ' 

M.44 
17.72 
48.80 

97.92 
48.  79 
4«al0 
E4>.21 


47.7* 

47.  »1 
34.U 
M.21 

48.  U 


9S.83 

>1.M 
99.03 
».87 

49.18 


1.98 

i.oa 


2.98 

■  7.«g 

10.41 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1956 


Number  of  daya 

Laflt  Spiing  TwiniTniiTTi  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16'  or 

20' or 

24"  or 

28- or 

32"  or 

32' or 

28°  or 

24*  or 

20' or 

16'  or 

i 

0 

1 

1 

1 

1 

Station 

1 

j3 

s 

i 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

I 

0 

1 

0 

1 
o 

I 
0 

1 

P. 

0. 

a 

d. 

0. 

Ci, 

a 

P. 

d 

P. 

0 

a 

s 

£ 

S 

a 

S 

a 

£ 

e 

S 

B 

S 

a 

S 

a 

1 

a 

5 

a 

S 

a 

« 

a 

V. 

iS 

Q 

3 

a 

a 

t2 

& 

^ 

Q 

1 

& 

1 

& 

A 

& 

e2 

& 

fj 

& 

jL 

& 

jL 

& 

H 

to 

s 

h 

00 

s 

ANCHORAGE 

96 

7-27 

7 

1-26 

1-31 

13 

3-21 

20 

3-25 

21 

4-20 

27 

4-23 

30 

10-27 

32 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-17 

20 

11-24 

10 

298 

241 

229 

203 

187 

ASHLAND  DAH  29 

96 

8-  5 

14 

1-18+ 

1-27 

14 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-21 

28 

4-23 

31 

11-13 

26 

11-13 

26 

11-18 

23 

11-24 

14 

11-24 

14 

302 

244 

238 

206 

204 

BARBOURVILLE 

96 

8-  5+ 

8 

1-  9 

I-IO 

15 

3-25 

19 

3-25 

19 

4-25 

28 

4-25 

28 

10-11 

32 

11-10 

26 

11-13 

20 

11-13 

20 

11-25 

16 

320 

233 

233 

199 

169 

BAKDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

104 

7-  8 

15 

1-  8+ 

1-24 

15 

3-19 

20 

3-25 

22 

4-21 

28 

4-23 

31 

- 

- 

- 

11-13 

20 

None 

- 

239 

- 

- 

- 

BAXTER 

93 

7-  5+ 

11 

1-14+ 

1-19 

16 

3-26 

19 

3-26 

19 

4-22 

26 

4-26 

31 

11-  9 

31 

11-10 

26 

11-13 

22 

11-23 

17 

None 

- 

242 

232 

202 

197 

BEAVER  DAU 

96 

8-  5 

12 

1-  9 

1-24 

15 

3-20 

20 

3-25 

23 

4-19 

27 

4-21 

29 

10-  8 

32 

11-  9 

27 

11-13 

19 

11-13 

19 

11-24 

15 

305 

238 

233 

204 

170 

BENBAM 

95 

7-  4 

8 

1-14 

3-25 

16 

3-25 

16 

3-26 

24 

4-25 

28 

4-25 

28 

10-11 

31 

11-10 

27 

11-13 

22 

11-23 

17 

None 

- 

243 

232 

199 

169 

BENTON  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-  8 

31 

11-  9 

19 

11-  9 

19 

11-  9 

19 

11-24 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

BEREA  COLLEGE 

97 

7-20 

9 

1-  9 

1-14 

13 

3-20 

18 

3-25 

21 

3-25 

21 

4-25 

32 

11-  8 

32 

11-  9 

28 

11-17 

21 

11-23 

20 

None 

_ 

248 

237 

229 

197 

BLAINE 

93 

7-  3+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5-25 

31 

10-  8 

32 

10-11 

28 

11-13 

20 

11-13 

20 

11-24 

11 

- 

- 

- 

- 

138 

BONNIEVILLE 

97 

7-  4 

_ 

. 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

10-  8 

31 

11-  9 

22 

11-  9 

22 

11-24 

18 

None 

- 

_ 

_ 

- 

- 

BOWLING  GREEN  CAA  AIRPORT 

100 

8-  5 

14 

1-  9 

1-24 

15 

1-31 

20 

3-25 

24 

3-25 

24 

4-21 

30 

11-  9 

27 

11-  9 

27 

11-13 

23 

11-30 

19 

None 

- 

304 

233 

229 

202 

CAUPBELLSVILLE 

95 

8-13+ 

12 

1-  9 

1-24 

16 

3-20 

19 

3-25 

21 

4-21 

28 

4-21 

28 

11-  9 

25 

11-  9 

25 

11-13 

22 

11-23 

20 

None 

- 

248 

233 

202 

202 

CARROLLTON  LOCK  1 

98 

7-27 

6 

1-26 

1-31 

13 

3-21 

20 

3-25 

21 

4-19 

25 

4-23 

31 

11-  9 

28 

11-  9 

28 

11-13 

23 

11-18 

19 

11-24 

9 

298 

242 

233 

204 

200 

CLERMONT  1  SSE 

98 

7-27 

7 

1-  9 

3-21 

15 

3-25 

17 

4-19 

23 

4-21 

25 

4-25 

30 

10-27 

30 

11-  9 

22 

11-  9 

22 

11-13 

19 

11-24 

10 

248 

233 

204 

202 

185 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

95 

7-27 

3 

1-26 

1-31 

13 

3-21 

19 

3-25 

23 

4-19 

26 

4-23 

31 

11-  8 

32 

11-  9 

27 

11-13 

24 

11-23 

15 

11-23 

15 

297 

247 

233 

204 

199 

CYNTHIANA  2 

95 

7-28+ 

5 

1-26 

1-31 

16 

3-25 

19 

3-25 

19 

4-21 

25 

4-23 

30 

10-10 

31 

11-  9 

27 

11-17 

15 

11-17 

15 

11-17 

15 

291 

237 

237 

202 

170 

DANVILLE 

95 

7-  4+ 

12 

1-  9+ 

1-25 

16 

3-21 

20 

3-25 

23 

3-25 

23 

4-25 

32 

11-  9 

27 

11-  9 

27 

11-17 

24 

11-23 

19 

None 

- 

247 

237 

229 

198 

DEWEY  DAM 

95 

8-19 

9 

1-27 

1-28 

16 

3-25 

19 

3-25 

19 

4-25 

28 

4-26 

30 

10-11 

30 

11-13 

24 

11-13 

24 

11-24 

17 

None 

- 

244 

233 

202 

168 

DIX  DAM 

93 

8-18 

10 

1-  9 

1-24 

16 

3-20 

20 

3-25 

22 

3-30 

28 

4-23 

32 

11-  9 

27 

11-  9 

27 

11-18 

24 

11-24 

16 

11-24 

16 

305 

249 

238 

224 

200 

ELIZABETHTOWN 

96 

7-27 

12 

1-  9 

1-24 

15 

3-20 

18 

3-25 

24 

4-21 

27 

4-23 

32 

10-27 

32 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-13 

20 

11-24 

13 

305 

238 

229 

202 

187 

FALMOUTH 

98 

7-27 

3 

1-26 

1-31 

15 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-21 

26 

4-23 

30 

11-  9 

29 

11-13 

21 

11-13 

21 

11-17 

18 

11-24 

7 

298 

237 

233 

206 

200 

FAKMERS 

95 

7-27+ 

7 

1-14 

3-20 

15 

3-25 

18 

3-25 

18 

4-21 

25 

4-23 

32 

10-11 

32 

11-13 

21 

11-13 

21 

11-17 

18 

11-24 

8 

249 

237 

233 

206 

171 

FORDS  FERRY  DAM  50 

102 

8-  18 

12 

11-24 

1-31 

16 

1-31 

16 

3-  8 

24 

3-21 

35 

3-30 

32 

11-  9 

27 

11-  9 

27 

11-24 

12 

11-24 

12 

11-24 

12 

298 

298 

261 

233 

224 

FRANKFORT  LOCK  4 

96 

7-  28 

9 

1-  9+ 

1-27 

9 

3-21 

20 

3-26 

22 

4-20 

28 

4-25 

32 

11-  9 

28 

11-  9 

28 

11-13 

23 

11-18 

20 

11-24 

10 

302 

242 

232 

203 

198 

GLASGOW  WKAY 

95 

7-  3+ 

12 

1-  9 

1-24 

16 

3-20 

19 

3-25 

21 

4-21 

28 

4-21 

28 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-18 

20 

11-30 

14 

311 

243 

229 

202 

202 

GOLDEN  POND  8  N 

103 

8-18 

10 

1-  9 

1-26 

15 

3-20 

18 

3-25 

22 

4-19 

28 

4-21 

30 

10-  8 

32 

11-  9 

21 

11-  9 

21 

11-17 

16 

11-17 

16 

296 

242 

229 

204 

170 

GRAYSON 

96 

8-  5 

7 

1-27 

1-28 

13 

3-25 

18 

3-25 

18 

4-21 

25 

4-25 

31 

10-11 

30 

11-13 

22 

11-13 

22 

11-17 

19 

11-24 

10 

301 

237 

233 

206 

169 

GREENSBURG 

97 

7-28+ 

9 

1-  9+ 

1-24 

16 

3-21 

19 

3-25 

21 

4-21 

28 

4-25 

32 

10-27 

32 

11-  9 

27 

11-13 

20 

11-13 

20 

11-30 

15 

311 

237 

233 

202 

185 

GREENVILLE  2  W 

98 

8-18 

13 

1-  9 

1-31 

16 

3-20 

20 

3-25 

21 

3-31 

28 

4-23 

32 

10-27 

32 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-17 

19 

None 

- 

242 

229 

223 

187 

HEIDELBERG  LOCK  14 

95 

7-27+ 

7 

1-  9 

3-21 

16 

3-25 

17 

4-21 

24 

4-25 

28 

4-25 

28 

10-11 

31 

11-10 

28 

11-13 

20 

11-13 

20 

11-25 

15 

249 

233 

206 

199 

169 

HENDERSON  4  SW 

98 

8-  5 

6 

1-26 

1-31 

16 

1-31 

16 

3-20 

23 

3-30 

28 

4-19 

32 

11-  9 

25 

11-  9 

25 

11-17 

21 

11-24 

17 

None 

- 

298 

242 

224 

204 

HICKMAN  1  E 

103 

8-19 

16 

1-24 

1-24 

16 

1-31 

20 

3-21 

24 

3-25 

26 

3-30 

29 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-17 

20 

None 

- 

291 

233 

229 

224 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCHOOL 

95 

7-  4+ 

7 

1-14 

3-21 

18 

3-25 

17 

4-21 

22 

4-25 

26 

4-25 

26 

10-11 

30 

11-10 

28 

11-13 

21 

11-18 

19 

11-25 

14 

249 

238 

206 

199 

169 

HOPKINSVILLE 

105 

8-19 

14 

1-  9+ 

1-17 

16 

2-  1 

18 

3-20 

22 

3-25 

25 

4-19 

32 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-24 

18 

None 

- 

297 

234 

229 

204 

INEZ 

95 

7-27+ 

6 

1-18 

3-25 

12 

3-25 

12 

4-21 

22 

t:?l 

26 

4-25 

26 

11-10 

32 

11-13 

22 

11-13 

22 

11-18 

18 

11-24 

14 

244 

238 

206 

202 

199 

IRVINGTON 

96 

7-27+ 

11 

1-  9 

1-31 

16 

3-20 

19 

3-25 

22 

28 

4-21 

32 

11-  9 

25 

11-  9 

25 

11-13 

23 

11-24 

14 

11-24 

14 

298 

249 

233 

204 

202 

LEITCHFIELD 

99 

7-  1+ 

13 

1-  9 

1-24 

15 

2-22 

19 

3-25 

24 

3-25 

24 

4-19 

31 

11-  9 

26 

11-  9 

26 

11-18 

23 

11-23 

20 

None 

_ 

275 

238 

229 

204 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

95 

7-27 

11 

1-  9 

1-26 

16 

3-20 

19 

3-25 

21 

4-19 

28 

4-23 

32 

11-  8 

32 

11-  9 

26 

11-22 

19 

11-22 

19 

11-23 

13 

302 

247 

242 

204 

199 

LONDON  CAA  AIRPORT 

93 

8-18 

8 

1-14 

1-14 

8 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-21 

27 

4-21 

27 

11-  8 

31 

11-  9 

28 

11-13 

21 

11-18 

20 

None 

- 

238 

233 

202 

201 

LOUISVILLE 

100 

7-27+ 

16 

1-24+ 

1-26 

16 

1-31 

19 

3-  8 

24 

3-21 

26 

3-25 

29 

11-  9 

30 

11-17 

26 

11-23 

24 

11-24 

20 

None 

_ 

298 

260 

241 

229 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

96 

7-27+ 

15 

1-24 

1-26 

16 

2-22 

20 

3-21 

24 

3-25 

25 

4-19 

30 

11-  9 

29 

11-13 

24 

11-13 

24 

11-23 

18 

None 

- 

275 

237 

233 

204 

LOVELACEVILLE 

100 

8-18 

8 

1-26 

1-26 

8 

3-20 

20 

3-25 

24 

3-30 

28 

4-23 

32 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-17 

18 

11-24 

15 

303 

242 

229 

224 

200 

MADISONVILLE  1  SE 

100 

8-18 

12 

1-26 

1-26 

12 

3-21 

20 

3-25 

24 

3-31 

28 

4-19 

31 

11-  9 

27 

11-  9 

27 

11-17 

20 

11-17 

20 

11-30 

16 

309 

241 

237 

223 

204 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

97 

7-15+ 

7 

1-  9 

3-21 

16 

3-25 

18 

3-25 

18 

4-21 

26 

4-25 

31 

10-  8 

31 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-18 

19 

11-30 

15 

254 

238 

229 

202 

166 

MANCHESTER  4  SE 

95 

7-27+ 

4 

1-  9 

3-25 

15 

3-25 

15 

4-21 

22 

4-25 

26 

4-25 

26 

10-11 

31 

11-10 

26 

11-13 

19 

11-13 

19 

11-23 

11 

243 

233 

206 

199 

169 

MAYFIELD 

102 

8-18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-  9 

26 

11-  9 

26 

11-17 

24 

11-24 

16 

11-24 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

MAYFIELD  2  S 

- 

- 

- 

_ 

1-26 

15 

1-31 

17 

3-20 

22 

3-25 

25 

4-17 

31 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

MAYSVILLE  DAM  33 

97 

7-28 

9 

11-24 

1-27 

11 

3-26 

20 

3-26 

20 

4-21 

28 

4-24 

32 

11-10 

31 

11-13 

24 

11-13 

24 

11-24 

9 

11-24 

9 

302 

243 

232 

206 

200 

MIDDLESBORO 

94 

7-27+ 

11 

1-14 

1-14 

11 

3-25 

19 

3-25 

19 

4-25 

28 

4-25 

28 

11-  9 

31 

11-10 

27 

11-13 

20 

11-13 

20 

11-25 

16 

316 

233 

233 

199 

198 

MONT ICE LLC 

95 

8-18 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

11-  9 

28 

11-  9 

28 

11-13 

21 

11-23 

18 

None 

- 

_ 

- 

. 

. 

MOUNT  STERLING 

95 

8-  5 

9 

1-  9 

1-27 

11 

3-25 

20 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-23 

32 

11-  8 

31 

11-  9 

26 

11-13 

24 

11-23 

17 

11-24 

13 

302 

243  233 

229 

199 

MOUNT  VERNON 

94 

7-27+ 

- 

- 

- 

3-25 

18 

3-25 

18 

4-21 

25 

4-25 

29 

10-  8 

32 

11-  9 

27 

11-13 

20 

11-13 

20 

11-30 

16 

- 

233 

233 

202 

166 

MURRAY 

101 

8-18 

16 

11-24 

None 

1-31 

20 

3-20 

22 

3-25 

26 

4-19 

31 

11-  9 

25 

11-  9 

25 

11-17 

20 

11-17 

20 

11-24 

16 

- 

291 

242 

229 

204 

OWENSBORO  2  W 

98 
99 

8-  5 
8-18 

8 
9 

1-26 
1-26 

1-26 
1-26 

8 

1-31 

18 
17 

3-  8 
3-20 

24 
23 

3-25 
3-25 

27 
28 

4-23 
3-30 

32 
30 

11-  9 
11-  9 

24 

25 

11-  9 
11-  9 

24 
25 

11-  9 
11-17 

24 
21 

11-24 
11-24 

18 
15 

None 
11-24 

15 

303 

298 
298 

246 
242 

229 

229 

200 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

9 

1-31 

224 

PADUCAH 

99 

8-18 

10 

1-26 

1-26 

10 

1-31 

17 

1-31 

17 

3-25 

28 

4-19 

32 

11-  9 

27 

11-  9 

27 

11-17 

20 

11-17 

20 

11-24 

15 

303 

291 

291 

229 

204 

PIEEVILLE 

- 

- 

15 

1-15+ 

1-18 

15 

3-25 

20 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-25 

30 

11-  9 

30 

11-13 

26 

11-25 

18 

11-25 

18 

None 

- 

245 

245 

233 

198 

PRINCETON 

102 

8-18 

11 

1-17 

1-31 

16 

3-25 

18 

3-25 

18 

4-19 

28 

4-23 

31 

10-  8 

32 

11-  9 

19 

11-  9 

19 

11-  9 

19 

11-24 

15 

298 

229 

229 

204 

168 

RICHMOND 

94 

7-28+ 

10 

1-  9 

1-27 

16 

3-25 

20 

3-25 

20 

3-31 

28 

4-25 

32 

11-  9 

28 

11-  9 

28 

11-13 

24 

11-18 

20 

None 

- 

238 

233 

223 

198 

RUSSELLVILLE 

102 

8-18 

13 

1-  9 

1-24 

15 

2-22 

20 

3-25 

23 

3-30 

27 

4-21 

31 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-18 

20 

11-30 

15 

311 

270 

229 

224 

202 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACADEMY 

95 

7-28 

10 

1-  9 

1-31 

12 

2-  1 

18 

3-20 

22 

3-25 

28 

4-19 

30 

11-  7 

32 

11-  8 

22 

11-  8 

22 

11-18 

20 

11-24 

15 

298 

291 

233 

228 

202 

SCOTTSVILLE 

97 

7-27 

11 

1-  9 

1-24 

16 

3-20 

19 

3-25 

22 

3-30 

27 

4-21 

31 

11-  9 

25 

11-  9 

25 

11-13 

24 

11-30 

18 

None 

_ 

255 

233 

224 

202 

SHELBYVILLE  2  W 

94 

7-27+ 

5 

1-26 

2-22 

12 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-21 

28 

4-23 

31 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-18 

19 

11-24 

9 

276 

238 

229 

202 

200 

SOMERSET  1  N 

94 

7-27 

8 

1-14 

1-24 

16 

3-25 

18 

4-21 

23 

4-21 

23 

4-21 

23 

11-  9 

26 

11-  9 

26 

11-13 

18 

11-13 

18 

11-25 

13 

306 

233 

206 

202 

202 

SUMMER  SHADE 

97 

7-14+ 

9 

1-  9 

1-  9 

9 

3-20 

20 

3-25 

21 

4-21 

28 

4-23 

32 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-23 

19 

11-30 

15 

326 

248 

229 

202 

200 

VANCEBURG  DAM  32 

95 

7-  3 

11 

11-24 

1-31 

16 

3-20 

17 

3-25 

22 

3-25 

22 

4-23 

32 

11-  9 

29 

11-13 

25 

11-18 

23 

11-23 

19 

11-24 

11 

298 

248 

238 

233 

200 

WEST  LIBERTY 

94 

7-28+ 

8 

1-14 

3-21 

16 

3-25 

17 

4-21 

23 

4-25 

28 

4-25 

28 

10-11 

30 

11-11 

28 

11-13 

20 

11-13 

20 

11-24 

12 

248 

233 

206 

200 

169 

WILLIAMSBURG 

96 

8-18 

9 

1-  9 

1-14 

13 

3-21 

20 

3-25 

21 

4-21 

27 

4-25 

31 

11-  9 

30 

11-13 

23 

11-13 

23 

11-25 

19 

None 

_ 

249 

233 

206 

198 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

93 

7-28+ 

8 

1-10+ 

2-23 

16 

3-21 

19 

3-26 

23 

4-  1 

28 

4-24 

31 

10-27 

31 

11-  9 

26 

11-17 

21 

11-23 

19 

11-24 

8 

275 

247 

236 

222 

186 

WOLF  CREEK  DAM 

97 

8-  6+ 

8 

1-  9 

1-14  15 

3-22 

20 

3-26 

21 

4-21 

27 

4-25 

32 

11-  9 

29 

11-13 

21 

11-13 

21 

11-23 

17 

12-  1 

16 

322 

246 

232 

206 

198 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


KENTTJCKY 
1956 


Station 

Ian. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

DEWET  DAJI 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

4.91 

5.74 

B5.87 

5.16 

4.03 

82.91 

- 

. 

. 

DEP 

— 

—  , 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

421 

404 

942 

- 

- 

DIX  DAM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

BS.49 

B6.37 

B6.43 

B6.44 

86.03 

B5.36 

83.43 

- 

_ 

_ 

DEP 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

_ 

_ 

— 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

3004 

2155 

1028 

1504 

1085 

1201 

1130 

- 

- 

- 

HAOISONVILLE   1   SE 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

B6.91 

B7.85 

BS.56 

B9.22 

7.67 

7.08 

B4.67 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1349 

B1752 

1585 

- 

- 

- 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

6.41 

B7.08 

5.73 

5.14 

3.18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1041 

760 

772 

743 

838 

696 

- 

- 

- 

I 


NEW   NAME 

BOWLING  GREEN  COLLEGE 

LONDON  3  W 

MAYFIELD 

ST.  MARY  2  SE 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCHOOL 
BOWLING  GREEN  COLLEGE 
CLAY  CITY  1  WNW 
FLEMINGSBURG  2 
FLEMINGSBURG  2 

FRENCHBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

JACKSON 

JACKSON 

JACKSON 

LONDON  3  W 
MADISONVILLE  1  SE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

MC  KINNEYSBURG 

MONTICELLO 
SALYERSVILLE  2  SE 
SHAWNEE  STEAM  PL 

ST.  MARY  2  SE 


t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
LONDON  3  SW 
MAYFIELD  SUBSTATION 
ST.  MARY 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

All  equipment  moved  139  feet  W 
All  equipment  moved  1.7  miles  WSW 
All  equipment  moved  1.0  mile  SSE 
All  equipment  moved  350  feet  SW 
All  equipment  moved  0.3  mile  SE 

All  equipment  moved  0.2  mile  WSW 

All  equipment  moved  205  feet  N 

All  equipment  moved  1.0  mile  S 

All  equipment  moved  1  1/4  miles  NE 

All  equipment  moved  3/4  mile  W 

All  equipment  moved  3.2  miles  NW 
All  equipment  moved  60  feet  NE 
Evaporation  equipment  installed 
All  equipment  moved  2.0  miles  NE 
to  Mayfield 
All  equipment  moved  0.3  mile  SW 

Temperature  equipment  installed 

All  equipment  moved  60  feet  NE 

Publication  of  Hourly  Precipitation 

discontinued 

All  equipment  moved  1.0  mile  SSE 


DATE 


March 

1956 

May 

1956 

June 

1956 

October 

1956 

May 

29, 

1956 

March 

23, 

1956 

Aug^ust 

17, 

1956 

April 

12, 

1956 

July 

19. 

1956 

October 

18, 

1956 

March 

21, 

1956 

April 

1, 

1956 

May 

1, 

1956 

November 

14, 

1956 

May 

5, 

1956 

March 

29, 

1956 

April 

1956 

June 

6, 

1956 

July 

26, 

1956 

July 

1956 

March 

29, 

1956 

March 

1, 

1956 

October 

26, 

1956 

I 


I 


See  refezence  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKT 
1956 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


,-<> 


So         ^■~-);-^       i rV      s       K^^^-       --T^»^ oS 1 = — ,-[ 7-= \i 


'   V®/^i  :W  y^  R   >i 


<\ 


1^ 


:«  r;, 


!-/- 


/^■s. 


=v 


J 


s>' 


Wt^. 


)-l 


\.y   ih 


S"  I 


J  t 
I  Jl 


€^' 


fill  hi:  =    i    'J 
I  III!  ^*{f       I    /i^i 
ml  .  J! ^i 


i-l  tl 
0  V 

•  tt 

■HO 


STATION  INDEX 


i 
1 

J9 

County 

(S 

3 

1 

J 
1 

Ywrsof 
record 

Oponed 
or  closed 
during  yr 

Reier 

to 
tables 

1 

p. 

d 

Station 

3-S 
II 

II 

ADDISON   OAH    *5 

AOOLPMUS    1    N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

0031 
0043 
0063 
0095 
0155 

BRECKINRIDGE 

ALLEN 
CLINTON 
FLOYD 
JEFFERSON 

37    55 
36    39 

36  41 

37  35 

38  16 

86    34 
86    16 
65    08 
62    43 
85    33 

380 
600 
960 
650 

700 

58 

29 
17 
6 
17 
59 

2         C 
2         C 
2 
2 
1    2    3 

ASHCAMP 

ASHLAND   DAM   29 

SARSOURVILLE 

BARDSTOWN    S   J    PREP    SCHOOL 

BAXTER 

0246 
0254 
0381 
0397 
0450 

PIKE 

BOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

37  16 

38  27 

36  52 

37  48 
36    51 

82    26 

82  36 

83  53 

85    28 
83    20 

uoo 

551 
1000 

631 
116* 

43 

7 
7 
5 

17 

11 
7 
16 

2 
1    2    3 
I    2    3   C 
1    2    3 

1    2    3   C 

3EAVER   0AM 
8ENKAM 
BENTON 
BENTON   2 
8EREA    COLLEGE 

0490 
0595 
0611 
0615 
0619 

OHIO 
WRLAN 
MARSHALL 
MARSHALL 

MADISON 

37    25 
36    56 
36    51 

36  51 

37  34 

86    52 

82    57 
88    20 
88    20 
84    18 

4*1 
1560 
395 
305 
1070 

49 
11 

1 
55 

49 

11 

55 

FEB 

1    2    3 
1    2    3 

C 
I    2    3 
1    2    3   C 

BEREA   MATER   WORKS 

BLAINE 

60NNIEV1LUE 

BOWLING   GREEN 

BOWLING   GREEN   SUBSTATION 

0624 
0752 
0654 
0904 
0907 

MADISON 

LAWRENCE 

HART 

WARREN 

WARREN 

37  33 

38  02 
37    23 
37    00 
37    01 

84  15 
82    50 

85  54 

86  26 
86    26 

1010 
670 
667 
536 

470 

I 
1 

10 

1 
1 
32 

14 

APR 

2 
1    2    3 
1    2    3 

2 

2 

eCWLING   GREEN   CAA   AIRPORT 
tBOWLING   GREEN   COLLEGE 
6RENT    DAM   36 
BROWNSVILLE    LOCK   6 
SUROINE    2    NE 

0909 
0914 
0978 
1046 
1120 

WARREN 

WARREN 

CAMPBELL 

EOMONDSON 

PIKE 

36     58 

36  59 
39    03 

37  12 
37    13 

86    26 
86    27 

84    25 
86    16 
82    35 

535 
556 
497 
410 
1643 

75 

75 

32 
40 
5 

1    2   3 

C 
2 
2 
2         C 

BURICESVILLE 
CADIZ    LOCK   E 
CALHOUN    LOCK   2 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 

1137 
1206 
1227 
1256 
1345 

CUMBERLAND 

TRIGG 

MC    LEAN 

TAYLOR 

CARROLL 

36    47 

36  46 

37  32 
37    20 
36   41 

85    22 
87    58 
87    16 
85   21 

85    11 

600 

424 
380 

480 

12 
6 

6 

39 
12 
53 

OCT 

2 

2 

2 
1    2    3 
1    2    3   C 

CENTRAL   CITY 
tCLAY   CITY    1   WNW 
CLERMONT    1    SSE 
CLINTON 
COLLEGE   HILL   LOCK    11 

1*39 
1576 
1611 
1631 
1704 

MUHLENBERG 

POWELL 

BULLITT 

HICKMAN 

ESTILL 

37    17 
37    52 
37    55 

36  41 

37  47 

87    07 

83  56 
85    40 
89    OO 

84  06 

425 
712 
474 
370 

6 

1 
6 

48 

C 
2 
12    3 

C 
2 

COLUMBIA 
fCOVINGTON  H6   AIRPORT 
CUMBERLAND   FALLS   ST    PARK 
CYNTHIANA 
CYNTHIANA    2 

1722 
1655 
1969 
1998 
2003 

ADAIR 

BOONE 

WHITLEY 

HARRISON 

HARRISON 

3 

5 

5 

37  06 
39    04 
36    50 

38  23 

38    23 

85    18 
84   40 

84    19 
84    16 
84    17 

729 
869 
1070 
684 
719 

10 

1 
6 

17 
10 

6 
40 

6 

2 

1    2    3    C 
2 

2 

12    3 

DANVILLE 
OAVELLA 
DELPHI A    1    E 
DEMA 
DEWEY   DAM 

2040 
2  053 
2132 
2139 
2180 

BOYLE 

MARTIN 

PERRY 

KNOTT 

FLOYD 

1 

1 
1 

37   39 
37    48 
37    02 
37    25 
37   45 

64   46 

82  i2 

83  07 
82    48 
82    47 

956 
718 
1647 
850 
653 

24 

48 

17 
17 
6 

1    2    3 

C 
2 
2 
1    2    3    4   C 

OIX   DAM 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   6R 

DUNMOR 

DUNVILLE 

DYER 

2214 
2356 
2366 
2374 
2391 

MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKINRIDGE 

3 
3 

3 
3 

37    48 
37    33 
37    05 
37    13 
37    43 

64    43 
66    43 
87    00 
84    58 
86    13 

670 
450 

592 

793 

4 
16 

17 
17 

12    3    4 
2         C 
2 

2 

C 

EOOYVILLE    LOCK    F 
EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
ELKHORN   CITY 
FALMOUTH 

2445 
2469 
2510 
252B 
2775 

LYON 

METCALFE 
HARDIN 
PIKE 

PENDLETON 

2 

3 
3 

1 
5 

37    03 
37    00 

37    41 

37  16 

38  40 

88    05 
85   37 
85    52 
82    21 
84    20 

420 
665 
739 
800 
560 

1 
2 

14 
5 
6 

70 

2 

2         C 
1    2    3 

2 
1    2    3 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG    2 
FORD    LOCK    10 
FORDS    FERRY   DAM    50 

2791 
2903 
2906 
2953 
2961 

ROWAN 
FLEMING 
FLEMING 
MADISON 

CRITTENDEN 

5 

5 
5 

38    09 
38    25 

36  25 

37  54 
37    28 

83    33 
83    43 

83  45 

84  16 
88    06 

668 
870 
911 
660 
356 

51 
10 

52 
33 

43 
29 

1    2    3 

2 

C 

2 
1    2    3   C 

FRANKFORT    LOCK    * 
FRANKLIN   WATER   WORKS 
tFREEBURN   2    SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL 

3028 
3036 
3  046 
3052 
3112 

FRANKLIN 

SIMPSON 

PIKE 

MENIFEE 

MONROE 

4 
3 

1 
5 

3 

38   14 

36  43 

37  33 
37    57 
36    38 

84    52 
66   34 
82    10 
63    39 
65    48 

504 
690 
73  0 
937 

660 

73 

75 

4 
7 
0 

SEPT 

1    2    3 
2         C 
2 
2 

2 

GEORGETOWN   WATER   WORKS 
GEST    LOCK    3 
GLASGOW 
GLASGOW   WKAY 

GLENDALE 

3194 
3203 
3241 
3246 
3252 

SCOTT 
HENRY 

BARREN 
BARREN 

HARDIN 

3 
3 

3 

38    12 
38    25 
37    00 
37    00 
37    36 

84    33 

84  53 

85  55 
85    55 
85    55 

880 
490 
780 

606 
700 

20 

15 

46 
28 
4 
6 

2 

2         C 
2 
1    2    3 

2 

GOLDEN   POND    8   N 

GRANT    DAM   38 

GRAYSON 

GREENS6URG 

GREENS6URG   HIWAY    61    BR 

3295 

3358 
3391 
3430 
3435 

TRIGG 

BOONE 
CARTER 

GREEN 
GREEN 

2 

7 
3 
3 

36  54 
38    59 
38    19 

37  15 
37    15 

88    00 
64    50 
62    57 
85   30 
85    30 

393 
503 
589 
630 
590 

6 
64 

32 
25 

70 

7 

1    2    3 

2 
1    2   3 
1    2   3 

2 

GREENUP   DAM   30 
GREENVILLE    2   W 
HALEYS   MILL 
HARTFORD   6    NW 
HAZARD 

3443 
3451 
3539 
3652 
3709 

GREENUP 
MUHLENBERG 
CHRISTIAN 
OHIO 

PERRY 

7 
3 
3 
3 

38    37 
37    12 
37    03 
37    32 
37    15 

82  51 
87    12 
87    20 
86    54 

83  12 

538 
519 
740 
429 
869 

41 

38 
41 

19 

2 

1    2    3 

C 

2 

C 

HAZARD   WATER   WORKS 
HEIDELBERG    LOCK,    1* 
HENDERSON   4    SW 
HERNOON 

HICKMAN    1     E 

3714 
3741 
3762 
3796 
3816 

PERRY 

LEE 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

4 

7 
2 
6 

37    15 
37    33 
37    47 
36    44 
36   34 

83    11 
83    46 
87    37 
87    34 
89    10 

840 
663 
362 

512 

24 
35 

42 
43 

7 

2 
1    2    3   C 
1    2    3 

C 
1    2    3 

HICKSVILLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

HINDMAN   SETTLEMENT    SCHOOL 

HOOGENVILLE   NAT    PARK 

HOPKINSVILLE 

3821 
3837 
3899 
3929 
3994 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

9 

3 
2 

36  48 

37  49 
37    20 
37   32 
36    51 

88    30 

84  43 
B2    59 

85  44 
87    30 

440 
544 
1080 
788 
540 

9 

61 

10 
55 
9 

61 

2 
2 

1    2    3 

C 
1    2    3 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JERMIAH 

4093 
4134 
4165 
4196 
4255 

LESLIE 
MARTIN 
BRECKINRIDGE 
BREATHITT 

LETCHER 

4 

1 
3 

37    10 
37    52 
37    53 

37    33 
37    10 

83    22 

82  32 
86    17 

83  23 
62    56 

650 
638 
646 

749 
1150 

6 
60 

17 
6 
60 
39 

17 

2 

1    2    3 
1    2    3 

2 

2 

Station 

i 
1 

County 

(5 

1 

1 

1 

Years  of 

record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

1 

A 

a 

1 

^31 
II 

to 
tables 

KEENE    1    NNE 
KENTUCKY   DAM 
LA   GRANGE 
LANCASTER 
LAURA 

4369 
441* 
4595 
4620 
4642 

JESSAMINE 

LIVINGSTON 

OLDHAM 

GARRARD 

MARTIN 

9 

37    57 
37    01 

36  25 

37  37 
37    45 

84  36 
88    16 

85  23 
84   35 
82    26 

941 
362 
769 
1032 
677 

16 
19 
1 
32 
17 

APR 

2 
2 
2 
2 
2 

LITCHFIELD 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN   LOCK    6 

LOCKPORT    LOCK    2 

4703 
*7*6 
4755 
4825 
4857 

GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 
JESSAMINE 

HENRY 

3 
3 

37  29 

38  02 
37    21 

37  45 

38  26 

86    18 

84   36 
84    55 
64    3  5 
84    58 

632 
979 
772 
560 
485 

62 

62 

78 
16 

47 

I    2    3 

1    2    3    C 
2         C 
2         C 

2 

LOGLICK    1    S 
LONDON   3    SW 
LONDON   CAA   AIRPORT 
LOUISA 
LOUISA    2 

46  62 
4693 
4898 
4943 
4946 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

37    51 
37    08 

37  05 

38  07 
38    07 

84    02 
84    08 
84    05 
62    37 
82    36 

773 
1277 
1191 
584 
565 

3 

3 
6 

C 
1    2    3 

C 
2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE    BOWMAN    FIELD 

LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

LOUISVILLE   UPPER   GAGE 

LOVELACEVILLE 

4949 
4951 
4954 
4955 
4967 

JEFFERSON 

JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
BALLARD 

7 

38    14 
36    13 
36   11 
38    17 
36    58 

85   46 
85   40 
85    4* 

85  46 

86  SO 

462 
558 
474 
403 
370 

1 
23 
29 

1 
23 
31 

1    2    3    C 

C 

1    2    3   C 

2 
1    2    3 

LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 
MAMMOTH   CAVE    PARK 
MANCHESTER    4   SE 
tMAYFIELD 

5002 
5067 
5097 
5111 
5230 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONDSON 

CLAY 

GRAVES 

36  53 

37  19 
37    11 
37    06 
36    44 

86  02 

87  29 
86    06 
83    43 
68    39 

738 
439 
800 
850 
364 

10 
22 
6 

43 

10 
22 
6 
14 

0 

C 
1    2    3    4   C 
1    2    3 
1    2    3 

1    2    3 

MAYFIELO   2    S 

MAYSVILLE    DAM   33 

MC    KEE 

MC    KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO 

5232 
5243 
5291 

5301 
5369 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

BELL 

36    42 

36  38 

37  26 
36    36 
36    37 

88   38 

63  42 
84    00 

64  16 
83    43 

364 
515 

1000 
662 

1130 

43 
61 

60 

60 
6 

65 

JUNE 

1    2    3 

1    2    3   C 

2 

C 
1    2    3 

HIODLESBORO   SEWAGE    PLANT 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

MILLERSTOWN 
MONTICELLO 

5394 
5407 
5430 
5438 
5524 

BELL 

WOODFORD 
BOURBON 
GRAYSON 
WAYNE 

36  38 
38    09 

38    18 

37  27 
36    50 

83  43 

84  41 
84    09 
86    03 
84    50 

1130 

769 
586 
960 

0 

15 

16 
20 

C 

2 

C 
2 
1    2    3 

MOREHEAO   STATE    COLLEGE 
MOUNT    STERLING 

MOUNT    VERNON 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 

5555 
5640 
5648 
5684 
5694 

ROWAN 
MONTGOMERY 

ROCKCASTLE 

CALLWAY 

38    11 
38    04 
37    21 
37    16 
36   36 

83    26 

83  56 

84  20 

85  53 
88    20 

770 
930 
1137 
636 
622 

64 
1 

31 

67 
1 
29 
31 

FEB 

C 
1    2    3 
1    2    3 

2         C 
1    2    3 

OLIVE   HILL 

OLNEY 

ONEONTA   DAM   3  5 
OWENSBORO   2    W 
OWENSBORO   DAM   46 

6012 
6020 
6033 
6091 
6096 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

DAVIESS 

DAVIESS 

38    16 

37  14 

38  58 
37    46 
37    47 

83  11 
87    47 

84  IB 
87    09 
67    06 

750 
533 
512 
420 

404 

61 

15 
35 
60 
28 

C 
2 
2 
1    2    3 
2         C 

PADUCAH   CAA   AIRPORT 
PA Due AH 
PADUCAH   ARMORY 
PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 

6110 
6115 
6117 
6136 
6353 

MC    CRACKEN 
MC    CRACKEN 
MC    CRACKEN 
JOHNSON 
PIKE 

37    04 
37    06 
37    05 
37   49 
37    29 

86    46 
88   37 
88    35 
62    48 
82    31 

398 
340 
344 
620 
666 

6 
9 

21 

8 
9 

52 

1    2    3 
1    2    3 

C 
2 
1    2    3   C 

PINEVILLE 

PRINCETON 
RAVENNA    LOCK    12 
RICHMOND 
ROCHESTER    LOCK   3 

6384 
6575 
6679 
6805 

6862 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 

OHIO 

36  45 

37  06 

37    40 
37    44 
37    13 

83    42 
67    53 

83  57 

84  18 
86    54 

999 
529 
634 
1085 
401 

54 
65 

16 
58 
40 
69 
3 

2 
1    2    3 

2 
1    2    3 

2 

RUMSEY    LOCK   2 

RUSSELLVILLE 

RU55ELLVILLE    SUBSTATION 

SADIEVILLE 

ST    JOHN   BETHLEHEM   ACADEMY 

7039 
7049 
7054 
7074 
7091 

MC    LEAN 
LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 

HARDIN 

37  32 
36    51 

36  50 

38  23 

37  42 

87    16 
86    53 
86    54 

84  33 

85  59 

364 
590 
576 
791 
777 

45 
60 

39 
46 
10 

60 

OCT 

2         C 
1    2    3 

2 

C 
1    2    3 

tST    MARY    2    SE 
SALVISA    LOCK   6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE    2    SE 
SCOTTSVILLE 

7096 

7121 
7129 

7134 
7215 

MARION 
WOODFORD 
MAGOFFIN 
MAGOFFIN 

ALLEN 

37    34 
37    56 
37    45 
37    44 
36    45 

65    20 
84    49 
83    05 
83    03 
86    12 

777 
490 
859 
92  0 

770 

10 

44 

5 
10 

C 
2 

C 
2 

1    2    3 

SEBREE 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

SHELBYVILLE    2   W 

SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELD   4   S 

7234 
7311 
7324 
7334 
7473 

WEBSTER 
MC    CRACKEN 
SHELBY 
BULLITT 
SHELBY 

8 
8 
8 

37    36 

37  09 

38  13 
38    00 
38    20 

87    32 
68   47 
85    16 
85   44 
85    16 

346 
355 
825 
446 
662 

66 
2 

16 

5 
66 

2 

2 

1    2    3 

2 

C 

SOMERSET 
SOMERSET    I    N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER    SHADE 

7508 

7510 
7604 
7677 

7800 

PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 

MC   CREARY 
METCALFE 

2 
2 
8 
2 
3 

37    06 

37    07 
37    41 
36    43 
36    53 

84  37 
64    37 

85  14 

84  29 

85  43 

1050 
1050 

738 
1420 
664 

7 

7 

7 
15 
16 

7 

C 
1    2    3 

2 

2  C 
1    2    3 

SUMMER    SHADE    SUBSTATION 
TATHAM   SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 
TOMPKINSVILLE    2 

7805 
7924 
7948 
S060 
8065 

METCALFE 
WASHINGTON 

SPENCER 
MONROE 
MONROE 

3 
8 
8 
3 
3 

36  53 

37  52 
36    02 
36   42 

36   42 

85   40 
65    09 
85    21 
85   41 
65   41 

692 
463 
900 
900 

6 
9 

15 

JULY 

2 

C 
2 

C 
2 

TURKEY   CREEK    SCHOOL 
TYRONE    LOCK    5 
UNIONTOWN   DAM   49 
VALLEY    VIEW   LOCK    9 
VANBUREN 

8144 
8179 
8197 
8246 
8250 

TRIGG 

ANDERSON 
UNION 
JESSAMINE 
ANDERSON 

9 
7 
8 

36  45 
38    02 

37  46 
37    51 
37    56 

88    05 
84   51 
67    57 

84  26 

85  10 

390 
524 
35B 
571 
550 

10 
39 
2B 
44 
6 

2 
2 

2         C 
2 

2 

VANCEBURG   DAM   32 
WAYNESBURG   6    E 
WESt    LIBERTY 
WESTPORT 
WILLIAMSBURG 

8259 
8486 
8551 
8567 
8706 

LEWIS 

LINCOLN 

MORGAN 

OLOHAM 

WHITLEY 

7 
2 

5 

2 

38    39 
37    22 

37  55 

38  29 
36    44 

63    21 
84    34 

63  15 
65    29 

64  10 

525 
1215 
852 

475 
927 

5 

8 
60 

43 
15 
9 
6 
69 

APR 

1    2    3 

2 
1   2    3 

2 
1    2   3 

WILLIAMSTOWN   5   WSW 

WILLOW   LOCK    13 
WOLF    CREEK   DAM 
WOODBURY    LOCK    4 

8714 
8724 
8807 
8824 

GRANT 

LEE 

RUSSELL 

BUTLER 

2 
3 

38    38 
37    36 

36  52 

37  11 

84   38 
83    50 

65  09 

66  3B 

914 
649 
585 
504 

54 
9 

54 
38 
9 
60 

- 

12    3 

2 
1    2    3    4   C 

2              C 

1-BIG  SAltDT;      2-CDlfBERLAXD ;      S-GREEH;      4-EEirniCCT;      5-LICKIHG;      6-HISSIS3IPPI ;      7-OHIO;      S-SALT;      g-TENHSSSEE 


REFEREHCE  HOTES 
e  StRte  CllmatolO] 

DnlesB  otherwise  Isdlcated,  dlBensloaml  units  used  la  thla  bulletin  are:   Teaperature  In  'P;  precipitation  ajid  evaporation  in  inches,  and  vlnd  aoTeaent  In  Biles. 

Evaporation  is  aeasured  lo  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Climatologlcal  divisions,  outlines  on  the  maps  in  this  bulletin  becaae  effective  with  data  for  June  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSV,  indicate  distance  in  Biles  and  direction  froa  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  In  the  June  and  Deceaber  issues  of  Cllaatologlcal  Data. 

-  Ro  record. 

+   Also  later  date  (dates)  or  aonths. 

*   Aaount  Included  in  following  aeasureaent. 

ft     Theraoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the  tberaoaeters  are  exposed  In  a  shelter  located  on 

the  roof  of  a  building. 
B  Adjusted  to  full  aonth. 
C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  'C  In  the  Refer  to  Tables  coluan  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purpoees  and  published  In  "Hourly  Precipitation  Data".   Length  of 

record  for  recorder  -  only  stations  aay  be  found  In  the  annual  Issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E   Aaount  Is  wholly  or  partially  estlaated. 

U   One  or  aore  days'  record  aisslng;  if  average  value  Is  entered,  leas  than  10  days  record  %b   nissing.   See  monthly  Cllaatologlcal  Data  for  detailed  daily  record. 
T  Trace,  an  amount  too  saall  to  aeaaure, 
V   Includes  total  for  previous  month.   T  in  annual  column  neans  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  conceraiag  the  history  of  changes  In  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  aay  be  found  in  the  publication  'Subetatloo  History'  for  this  state.  That 
publication  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Documents,  Governaent  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  30  cents.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be 
found  in  the  latest  issue  of  Local  Cllaatologlcal  Data  annuals,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

nthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Tearly  subscription  Includes  the  Annual  Suanary.)   Checks,  and  money  orders  should  be  aade  payable  to  the 
and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


WWRC. .  Ashevllle,  K.  C. 
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